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From the preface 


Volume 5 a, b (Group III) is the first of several volumes in the Landolt- 
Bornstein New Series representing a revised version of the table 
containing the structures and dimensions of organic and inorgani 
crystals in Vol. 1/4 Kristalle (1955) of the 6th edition. These new 
volumes offer as complete a compilation as possible of the spac 
groups and lattice constants of all crystals which have been studie 
by means of X-rays and neutron diffraction. A complete presentation 
of ail atomic parameters is not possible within the limits of these: 
volumes, but references are given which indicate whether the cited: 
Original paper contains a complete qualitative or quantitative: 
analysis with all atomic parameters, or only a proposed structure. 
Additional data and information which facilitate the icentification) 
and the preparation of the crystals have also been given. Epitaxy) 
data will be compiled in a following volume. 

About 7850 organic compounds. Original papers up to the end of 
1968. For technical reasons two parts, 5a and 5b. Index of sub-. 
stances at the end of part b. 
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— — — vy. C,—C,,.-KW-Stoffen, gas-chromatog. 249, 328 

— Best. v. Schwefeloxiden, Gerat 249, 326 

— — — titr. (potentiom.-) 244, 253 [Or] 

— wasserdampfhalt., Best. v. verbrennbaren org. Sub- 
stanzen (Gesamt-) 250, 59 

Abscisinsiure, cis,trans- u. trans,trans—, Trenn., siulen- 
chromatog. 249, 67 

Abwasser, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom. 
248, 89 

— — v.— der Phenol-u.Acetonfabrikation, polarog. 245, 180 

— Best. v. Al, photom., mit Aluminon 248, 220 

— — vy. C (geléstem org. gebundenem-) 248, 89 

— — v. Ca, Mg, Mn u. Zn in saurem Gruben—, titr. 
(chelatom.-) 246, 52 

— — v. CN-, titr. (komplexom.-) mit Nickel(IT)-sulfatlés. 
gegen Murexid oder Calces 246, 53 

— — — iber die Zersetzlichkeit komplexer Metalleyanide 
245, 300 [Or] 

. Fetten u. Olen 250, 342 

. Hg-Verb. (anorg. u. org.-) 260, 341 

. KW-Stoffen 250, 342 

. Mn, spektralphotom., mit PAR 250, 61 

. Nitroglycerin, polarog. 250, 342 

— — y. Nitroverb. in — der Anilinfarbenindustrie, 
polarog. 250, 61 

— — v. NO, neben Schwefelverb. u. J~ 250, 205 

— — v. O-Bedarf 245, 179 

— — y. oberflichenaktiven Stoffen m. Rhodanokobaltat- 
methode 249, 331 

— — v. P(Gesamt-), photom., mit Ammoniummolybdat 
u. 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonsiure 244, 139 

— — y. Pb u. Cd in galvan.— 247, 361 

— — y. Phenolen (einwert.-), gas-chromatog. 247, 363 

— — — (flicht.-) 249, 48 

— — y. 710Po 249, 47 

— — y. 8O,2- u. S?-, Ubersicht 246, 53 

— — y. Tensiden (nichtionogenen-), photom. bzw. 
nephelom. 247, 124 

— — y. Triazinazofarbstoffen, polarog. 246, 55 

— gewerbliche u. industrielle, Entstehung — Schidlich- 
keit — Verwertung — Reinigung und Beseitigung 
(Sierp) 244, 258 [L] 
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ll. Subject Index 


Volume Numbers are printed in bold face, page numbers 
in normal type. [Or] means original paper, [L] means liter- 
ature review. 


Abwassertechnik, Lehr- und Handbuch der — (Pallasch 
u. Triebel) 244, 259 [L] 

Acenaphthen, Best. in Acenaphthylen, gas-chromatog. 
248, 384 

Acenaphthenchinon-(2-hydroxy)-anil, als analyt. Reagens 
248, 60 

Acenaphthylen, Best. v. Acenaphthenbeimengungen, gas- 
chromatog. 248, 384 

Acetaldehyd, Best., gas-chromatog., in Acrylnitril 249, 323 

— — — in Blut 249, 275 

— — in Garungsprodukten, Mikrodiffusionsmeth. 249,215 

— — in Wein, Bisulfitmeth. 244, 74 

— — v. Formaldehyd (ppm-Mengen), gas-chromatog. 
244, 401 

— Selektivierung v. Farb-Nachweisreaktionen durch ein- 
fache gas-chromatog. Trenn. 250, 338 

4,4-Acetalidin-bis-(3-methyl-isoxazolon-5), zur Best. v. 
Pd u. U, colorim. 247, 96 

Acetamid, Best. v. N, gas-chromatog. 245, 325 

Acetanilid, Derivate, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
248, 270 

Acetarsol, Nachw. v. Zersetzungsprodukten, chromatog. 
249, 79 

Acetat, Best. in biolog. Material, gas-chromatog. 248, 282 

— Nachw. mit Lanthannitrat 250, 130 

Acetoacetat, Best. in Blut u. Harn, enzymat.-fluorim. 
248, 283 

Acetohexamid, Nachw., spektralphotom. sowie IR-spek- 
troskop. 247, 125 

Acetoin, Best. neben Diacetyl u. 2,3-Butylenglykol, 
sdulen-chromatog. (anionenaustausch-) 247, 108 

Aceton, Best. neben Diacetyl u. C,—C,-Alkoholen, gas- 
chromatog. 248, 79 

— — y. Adsorptionsisothermen u. Adsorptions- 
enthalpien an modifiz. Glasoberflachen, gas-chromatog. 
248, 48 

— — v. Wasser, coulom.-titr. 249, 63 

Acetonitril, Best. in Acrylnitril, gas-chromatog. 244, 349 

— — — — 249, 318 

— — polarog. 250, 129 

Acetophenole, Methyl- u. methoxysubstituierte, Trenn., 
gas-chromatog. 250, 136 

Acetophenon, Best., UV-spektralphotom. 250, 139 

Acetophenone, Nachw. v. 2-Dimethylamino-3’,4’-di- 
hydroxyacetophenon-hydrochlorid in biolog. Proben 
248, 410 

Acetylacetonate, Sekundirstandards II. 250, 52 

p-Acetylaminophenol, s. p-Hydroxyacetanilid 

N-Acetylanthranilsiure, Isolier. u. Identifiz. aus dem 
Chinasauremetabolismus durch Aerobacter aerogenes 
248, 411 
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Acetylearbromal, Best. neben Bromisovalum in pharma- 
zeut. Tabletten, siulen-chromatog.-spektral- 
photom. 248, 271 

Acetylcholin, Best., gas-chromatog. 250, 154 

— — — 249, 283 

Acetylen, Best. in Fluorvinyl (konz.-), gas-chromatog. 
(Mikrobeimeng.) 246, 340 

Acetylenfettsiiuren, KMR-Spektren 247, 349 

Acetylenverbindungen, Best. v. Poly— mit Quecksilber- 
acetat (mikro) 249, 415 

N-Acetyl-@-D-Glucosaminidase, Best., fluorim. 244, 220 

Acetylglutamin, Best. in pharmazeut. Zubereit., spektral- 
photom. 245, 402 — 

Acetylgruppen, Best., gas-chromatog., in biolog. Material 
250, 400 

— — — in Glucosaminoglykanen 260, 411 

— — in Proteinen u. Peptiden, enzymat. (mikro) 246, 276 

— — y. Zahl u. Natur in org. Verb. 247, 102 

Acetylhexosamine, phosphoryl. u. Uredeindiphosphat- 
derivate, Trenn., diinnschicht-chromatog. 246, 280 

2-Acetylnaphthalin, Best. neben 1-Acetylnaphthalin 246, 
38 

N-Acetyl-Penicillamin, Reakt. mit Cu(II), polarog. Unter- 
such. 249, 413 

Acetylperoxid, Best. v. H,O, coulom.-titr. 249, 63 

Acetylphosphat, Best. enzymat.-photom. 250, 142 

Acetylsalicylsiiure, Aluminiumsalz, Best. in pharmazeut. 
Zubereit., IR-spektralphotom. 249, 73 

— Best. in Blut 246, 220 

— — in Plasma 246, 284 

— — vy. Salicylsaure (freier-) in gepufferten Aspirin- 
Tabletten 248, 118 

— Calcium-Harnstoffverb., Best., [R-spektralphotom. 
249, 73 

— -diaithylaminoathylester-hydrochlorid, Best., photo- 
colorim. 249, 73 

Acidimetrie, kryoskop. Titrationen 244, 23 [Or] 

Aciditat, Best. in Mineralélprodukten, thermo-titr. 244, 
155 

— Gehaltsbest. waBr. Uran(IV)- oder Uranylionenlés., 
titr., -potentiom. 248, 359 

Acrolein, Best., fluorim., mit m-Aminophenol 248, 205 

— — in Luft, photocolorim. 247, 359 

— — v. H,O, IR-spektralphotom. 248, 377 

— — voltamm. 248, 377 

— Gem. mit Isopropylalkohol oder Xylol, Best. v. H,O, 
IR-spektralphotom. 248, 377 

Acrolin, Best. in Luft, fluorim., mit Anthron 244, 137 

Acrylate, Best. neben Methacrylaten, polarog. 248, 244 

Acrylmonomere, Best. auf Grund der Reakt. mit Queck- 
silberacetat in waBrigem Medium 248, 101 

Acrylnitril, Best. in Getreide, gas-chromatog. 248, 118 

— — vy. Acetaldehyd-, Chloropren-, Methylvinylketon- 
u. Divinylacetylen-Beimeng., gas-chromatog. 249, 323 

— — vy. Acetonitril-Spuren, gas-chromatog. 244, 349 

— — v. Acetonitril- u. anderen Spurenverunreinig., 
gas-chromatog. 249, 318 

— Synthese-Katalysator, Best. v. Ammoniumchlorid 
246, 336 

Acrylnitrilprodukte, hergestellt aus Fliissiggas, Analyse, 
gas-chromatog. 247, 121 

Acrylsiure, Derivate, Best., spektralphotom. 248, 389 

Actinide, Kompl. dreiwert. — mit Dialkyl-(PP’)-athan- 
(1,2)-diphosphonsauren 247, 236 [Or] 


Acetylcarbromal — Adrenalin 


— Trenn., der Elemente Th bis Cm, papier-chromatog., 
in salzsauren u. salpetersauren Lés. I. Methoden u. 
Ergebnisse. II. Interpretation der Ergebnisse u. analyt. 
Anwend. 249, 148 

— — sdulen-chromatog. 244, 274 

— — v. Kernspaltprodukten, extr., aus salpeters. Lés. 
mit Nitromethan 248, 72 

Actinium, Trenn. v. 2#1Pa nach Protonenbestrahl. 246, 74 

— — vy. Pa(V) u. Ra, extr., mit 8-Hydroxychinolin 244, 
56 

Actinium-227, Best. in Urin, durch Mitfall. u. Ionen- 
austausch 248, 124 

Actinomycetale, Best. v. 9,10-Methylenhexadecansaure, 
gas-chromatog./massenspektrom. kombin. 247, 408 

Actinomycine, Nachw. v. Aminosaurederivaten, gas- 
chromatog. 245, 204 

Acylanilide, Nachw., diinnschicht-chromatog. 244, 407 

Acylearnitine, Trenn. v. Carnitinen u. Phosphatiden, 
siulen-chromatog. 247, 414 

Acylhydrazide, Nachw., papier-chromatog. 247, 106 

Acylhydrolase, Aktivitatsbest., photom., mit Gerbsaure 
246, 286 

Acylphenole, diinnschicht-chromatog. Verhalten, auch der 
entsprechenden 2,4-Dinitro-phenylhydrazoniumver- 
bindungen 246, 38 

— UV-Absorptionsspektren, EinfluB der Alkalien 247, 
354 

Acylthiolester, Best., gas-chromatog. durch NaBH,- 
Produkte 249, 276 

Adenin, Nachw., diinnschicht-chromatog., mit densitom. 
Auswert. 250, 124 [Or] 

Adenine, Trenn., elektrophoret. 248, 138 

— — — 247, 416 

Adeninmetabolite, Trenn., Purinbasen, Nucleoside u. 
Nucleotide, papier-chromatog. 247, 416 

Adeninnucleotide, Trenn. v. Adenosin-3’,5’-monophosphat, 
papier-elektrophoret. 248, 139 

Adenosin, Nachw., diinnschicht-chromatog. mit densitom. 
Auswert. 250, 124 [Or] 

Adenosinmonophosphat, Best., durch Austauschreaktion 
v. radioaktivem Phosphat 250, 414 

— — in biolog. Homogenaten, isotopenverdiinnungs- 
analyt. 246, 410 

— — neben k-Strophanthin u. Rutin 247, 132 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. mit densitom. Aus- 
wert. 250, 124 [Or] 

Adenosintriphosphat, Best., enzymat., mit Luciferin- 
Luciferasesystem 245, 416 

Adenosintriphosphatase, Kalium/Natrium-aktivierte lésl. 
Praparate, Analyse, automat. 250, 157 

Adenosylhomocystein, Best. in der Leber 249, 281 

Adenyleyclase, Aktivititsbest. 246, 286 

Adipinsiiure, Best., gas-chromatog. 247, 108 

— Kompl. mit Pb, polarog. Untersuch. 248, 77 

Adipinsiuredinitril, chromatog. Analyse der Produkte der 
katalyt. Hydrierung 246, 341 

Adrenalin, Best. 248, 414 

— — fluorim. 248, 274 

— — — automat. 250, 154 

— — — neben Arterenol 248, 134 

— — gravim., als Tetraphenylboranat 245, 373 

— — in biolog. Geweben u. Flissigk. (automat.) 249, 159 

— — in Harn 250, 413 

— Trenn. v. Arterenol, papier-chromatog. 246, 348 


ADTA (Athylendiamintetraessigsiure) — 2-Athylisonicotinsiurethioamid 


ADTA (Athylendiamintetraessigsiiure), Best. in protein- 
halt. Lés. (ug) 246, 214 

— — titr., -elektrom. 248, 346 

— — titr., -potentiom. 250, 396 

— Chelate, Papier-Chromatog. 246, 219 

— KMR-spektrom. Untersuch. in Gegenwart v. iiber- 
schissigem Calcium oder Strontium 250, 138 

— Untersuch. der Reaktion mit Ce(IV) in saurer Lés. 246, 
231 [Or] 

— voltamm. Verhalten, auch v. verwandten Verbind., an 
der rotierenden Platinelektrode 247, 350 

AGTA [Athylenglykol-bis-(@-aminoiithylither)-N,N’ -tetra- 
essigsiiure], Best., titr., -potentiom. 250, 396 

Apfelsiure, Best., enzymat. 248, 381 

— — fluorim., mit 6-Naphthol 248, 80 

— — mit Geldehinnd (mikro) 249, 220 

— a-u. B-substituierte Derivate, Best., fluorim. 249, 220 

Apfelsiuredehydrogenase, Isoenzyme, Nadhiw.. saulen- 
chromatog.-spektralphotom. 244, 220 

Aerosole, Analyse mit Mantkeanfilten 244, 335 

— Best., m. H. v. Membranultrafiltern 250, 51 

— — vy. fliichtig. Anteilen, gas-chromatog. 247, 123 

— — — — 248, 242 

Ascin, Best. in RoBkastanienextr. u. Extr. pharmazeut. 
Zubereit. 249, 415 

Athan, Best., gas-chromatog., in CO, 247, 359 

— — — neben Hy, Methan u. Athylen 250, 377 [Or] 

Athanol, Best., gas-chromatog., in Arzneimitteln 250, 386 

——-—in Blut 249, 275 

— — 245, 203 

— — — — 246, 217 

—— —in Seam 248, 282 

— — — in Spirituosen 250, 219 

— — in Benzin, mikrowellenspektrom. 245, 191 

in Bier, automat. 249, 261 

— — in Blut, Adapt. der Meth. nach Widmark an die 
photom. Auswert. u. neues Nomogramm zur Auswert. 
v. Ricktitr. 249, 275 

— — — durch Mikrodiffusion 250, 399 

— — — photom. 248, 282 

— — — — 246, 217 

— — in Getriinken, durch Phasentitration 246, 148 

— — in Wein, durch chem. Oxydat., Ringuntersuch. 250, 
218 

— — v. Fuselél in Destillaten, gas-chromatog. 249, 262 

— Gem. mit Wasser, Berechnung 248, 110 

— Nachw. diimnschicht-chromatog., in Destillaten (Spu- 
ren) 249, 215 

Athanolamin, Best. aus Lipiden, gas-chromatog. 246, 281 

— Nachw. in pflanzl. Geweben, papier-chromatog. 245, 190 

Athanolamine, Best., gas-chromatog., als Trifluoracetyl- 
derivate 247, 108 

— N-methylierte, Nachw. in Phosphatidhydrolysaten, 
diinnschicht-chromatog. 247, 141 

Athanphosphonsiureester, zur Trenn. v. Mo u. Re, extr. 
247, 90 

Ather, aliphat., Analyse, gas-chromatog., Anwend. v. 
arom. Polymeren 248, 203 

— 3-Chlor-2-hydroxypropyl — aliphat. prim. Alkohole, 
Identifiz., gas-chromatog. 248, 203 

— Homologe, Trenn., diinnschicht-chromatog. 245, 330 

Atherische Ole, Analyse v. Citronenélen, IR-spektrom. 
248, 111 

— Best. in Achillea millefolium L., gas-chromatog. 250, 390 
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— — v. Polyacetylenverb. mit Quecksilberacetat 249, 415 

Athin, Best. in Vinylchlorid, gas-chromatog. 248, 101 

Athinazon, polarog. Verhalten 246, 346 

Athinyloestradiol, Best. in Arzneimitteln, colorim. 245, 
405 

17a-Athinyloestradiol-8-methylither, s. Mestranol 

Athiocholanolon, Best. in Harn mit 2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazin 246, 406 

Athopabat (Methyl-4-acetamido-2-iithoxybenzoat), Best. 
in Futtermitteln 247, 119 

— — — auch in Anwesenheit v. Amprolium u. Sulfa- 
chinoxalin 250, 286 

Athoxygruppen, Best. in Athoxycellulose 248, 249 

Athoxyquin, als Stérung bei der Best. v. Aflatoxin 
249, 271 

— Best. in Kikengewebe u. Hiern, fluorim. 248, 111 

6-Athoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolin, Best. der 
Komponenten, spektralphotom. 249, 71 

Athylbenzol, Best. in KW-Lésungsmitteln, sdulen- u. gas- 
chromatog. kombin., routinemaBig 250, 277 

— — in Luft, colorim. 250, 58 

Athylbutyrat, Best. in Margarine, gas-chromatog. 244, 75 

Athylen, Best., gas-chromatog., in Fluorviny] (konz.-) 
246, 340 

— — — neben H,, Athan u. Methan 250, 377 [Or] 

— — — neben Propylen u. Butylen in Gegenwart von 
Acet- u. Propionaldehyd 245, 328 

— — in Kartoffeln 249, 68 

— -Propylen-Elastomere, Analyse, gas-chromatog. (pyro- 
lyse-) 249, 64 

Athylen-1,2-bis-dithiocarbamidat, polarog. Untersuch., 
anodische Wellen u. Reaktionen mit Schwermetallen 
244, 404 

Athylen-bis-thiurammonosulfid, Best., polarog. 248, 321 
[Or] 

— Nachw. auf Erntegiitern u. in techn. Produkten, diinn- 
schicht-chromatog. 244, 254 [Or] 

Athylendiamin, Tetra- [n-hydroxypropyl-m-hydroxyathyl]- 
Derivate, Best., titr. in nichtwaBr. Medium 249, 219 

Athylenglykol, Best., titr.-redox- 244, 201 

Athylenglykol-dimethacrylat, Best. in Explosivstoffen auf 
Nitrocellulosebasis, gas-chromatog. 249, 71 

Athylenimin, Best. neben Monoithanolamin u. Poly- 
athylenimin in Luft v. Betriebsraumen 246, 325 

Athylenoxid, Best., gas-chromatog., in Datteln 249, 270 

— — — in Mehl u. Weizen 248, 117 

— Kondensationsprodukte mit Fettalkoholen u. Alkyl- 
phenolen, Best. v. Polyathylenglykolen, chromatog.- 
colorim. 249, 65 

— -Propylenoxidaddukte v. Alkylphenolen oder Alko- 
holen, Analyse, KMR-spektrom., gas-chromatog. sowie 
diinnschicht-chromatog. 248, 244 

Athylenoxid-Addukte, chromatographische Zerlegung in 
ihre Homologen u. deren quant. Best. 250, 80 

Athylen-Propylencopolymere, Analyse, [R-spektral- 
photom. 250, 282 

Athylen-Vinylpyrrolidon-Copolymere, differentialthermo- 
analyt. Mess. der Kristallinitat u. Schmelzpunkte 247, 
380 

Athylgruppen, Wasserstoff u. Deuterium enthaltende, 
qualit. u. quant. Isotopen-Analyse durch kombin. 
NMR- u. Massenspektrometrie 248, 210 

2-Athylisonicotinsiurethioamid, Best. neben 3-Athyl- 
isonicotinséiurethioamid, colorim. 246, 349 
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Athylmaltol, Best. in Apfelsaft, gas-chromatog. 248, 257 

Athylmethansulfonat, Methylathansulfonat-Gemisch, 
Analyse, durch Mess. der differentiellen Reaktions- 
geschwindigkeit 249, 216 

Athyl-p-nitrophenylthionbenzolphosphonat, Riickstands- 
best., gas-chromatog. 245, 194 

Athylpapaverin, Best., spektralphotom. 247, 404 

Athylparaoxon, Malathion/Malaoxon/Methylparathion/ 
Athylparathion-Gem., Trenn., gas-chromatog., EinfluB 
des Tragermaterials 248, 253 

Athylparathion, Malathion/Malaoxon/Methylparathion/ 
Athylparaoxon-Gem., Trenn., gas-chromatog., EinfluB 
des Tragermaterials 248, 253 

Atiocholanolone, unkonjug., Best. in Plasma, gas- 
chromatog. 247, 142 

Atzliésungen, Best. u. Trenn. v. SO,2- u. F- 246, 313 [Or] 

Aflatoxin, Best. diinnschicht-chromatog., Stor. durch 
Athoxyquin bei der Auswert. 249, 271 

— — in Baumwollsamen 247, 118 

— Nachw. neben Zearalenon u. Ochratoxin in Lebens- 
mitteln 248, 399 

Aflatoxin B,, Best. diinnschicht-chromatog. 249, 271 

— — in Tabakblattern u. Rauchkondensaten v. Zigaretten 
247, 119 

Aflatoxin M, Best. in Milch 246, 158 

— — — 248, 263 

Aflatoxine, Auftrenn., diinnschicht-chromatog. 249, 271 

— Best. diinnschicht-chromatog. mit fluoridensitom. Aus- 
wert. 248, 115 

— — in Baumwollsamenprodukten 248, 398 

— — in Erdnu8produkten 248, 115 

— — in Kaffee (griinem) 248, 115 

— Fluorescenzemission auf Silicagel 249, 271 

— Nachw. 250, 215, 216, 217 

— — dimnschicht-chromatog. 247, 397 

— — — mit fluoridensitom. Auswert. 247, 397 

— — in ErdnuBbutter 248, 398 

Agar, Best. in waBr. Lés., gas-chromatog. 248, 373 

Aglykone, Nachw. in Pflanzengewebe, diinnschicht- 
chromatog. 246, 380 [Or] 

— Trenn., diinnschicht- u. ionenaustausch-chromatog. 
248, 135 

Aktinit PK (2-Chlor-4-ithyl-amino-6-isopropylamino-s- 
triazin), Best., gas-chromatog. 246, 208 

Aktivierungsanalyse, Anwend. in der Kriminalistik 248, 337 

— Auswert. der Digitaldaten eines Mehrkanal-Pulshéhen- 
analysators bei totalen Gammastrahl-Absorptionspeaks 
250, 323 

— Berechnung der mit Li-gedrifteten Germaniumdetek- 
toren erhaltenen Peakflichen 248, 335 

— Best. v. Au in Ag 246, 57 

— — v. Metallspuren in Cr 249, 336 

— — — in Mo und W 249, 337 

— — y. Pt, substochiom. 246, 147 

— — vy. Verunreinigungen in Halbleitermaterial 245, 
209 [Or] 

— — — — 245, 221 [Or] 

— — vy. W in Stahl nach chromatog. Abtrenn. 246, 66 

— y-Quanten—, Best. v. C in Fe 248, 92 

——-—v.Cu. O 248, 337 

— y-Spektrenauswert. mit Programmen 245, 95 [Or] 

— — v. Nuklidgem. u. bei der Simultanbest. v. langlebigen 
Radionukliden in neutronenaktiviertem Pb u. Al, 
Least-Squares-Verfahren 250, 1 [Or] 


Athylmaltol — Aktivierungsanalyse 


— Deuteronen—, Best. v. Al 245, 394 

— %He—, Berechn. v. Empfindlichkeiten, Stoérungen u. 
optimalen BeschuBergebnissen 245, 280 

— Jonen—, Best. v. O, N u. C in Si u. Se 245, 239 [Or] 

— Ionen- u. Photonen—, Verwend. einer elektromagnet. 
Radioisotopen-Trennanlage 248, 44 

— Mess. der beim Neutroneneinfang emittierten 
prompten y-Quanten mit Li-gedrifteten Germanium- 
Halbleiterdetektoren 249, 130 

— mit Halbleiterdetektoren 250, 40 

— mit zwei oder mehr radioaktive Nuklide enthaltenden 
Standards. Eine Meth. zur Computerberechnung unter 
EinschluB v. Zerfalls- und y-spektrometrischer Auflés. 
249, 129 

— Neutronen—, Best. der Stéchiometrie v. Vanadium- u. 
Titanoxiden 247, 340 

— — — des Burn-up-Indicators “4*Nd in bestrahltem 
UO,/PuO, 250, 273 

— — — vy. Arsenorganoverb. in Fischélen 248, 260 

— — — v. Au in Blut 248, 123 

— — — — in Erzen u. Lés. 249, 342 

— — — — in Gesteinen nach Vorkonzentrierung durch 
Einschmelzen 248, 232 

— — — — in Os 244, 341 

— — — vy. Au u. Pt nach Trenn. durch Redoxaustausch 
247, 333 


— — — v. B neben F in Gegenwart v. Positronen- 


strahlern 246, 141 


— — — v. B-, C-, N- u. O-Spuren in hochreinen 


Materialien mit y-Quanten u. geladenen Teilchen 244,337 


— — — v. Be, Li, B, F u. Pb 248, 66 
— — — v. Beimengungen in Diamanten 244, 342 
— — — v. Bi in Pb, Storungen durch natiirl. Radio- 


aktivitat 244, 142 


— — — v. Br in Boden- u. Pflanzenproben 250, 74 

— — —v.C, Nu. O in Gasgem. 248, 87 

— — — v. Cd (10 ppb—5 ppm) in Uranoxid 247, 297 [Or] 
— — — v. Crin Wasser 249, 47 

— — — v. Cr, Si, Ni u. W in Leg. 248, 89 


— — v. Cu in Erzen u. Konzentraten, y-y-Koinzidenz- 
meth. 249, 56 


— — — — in geolog. Proben mit Auswert. durch 


y,y-Koinzidenz 248, 94 


— — — — in Leg., zerst6rungsfrei 244, 140 

— — — — in Pflanzen 248, 102 

— — — v. Cu, Mg, Zn u. Mn in biolog. Material 247, 406 
— — — v.Cuu. Mn 248, 278 

— — — v. Cu, Zn, Cd u. Hg in biolog. Material 247, 134 

— — — v. Cu, Zn, Cd, Ag, In, Re, Pd, Ir, W, Co, Ku. Na 


in Galliumarsenid 246, 79 


— — — v. Dy, Eu, Sm u. Gd in Yttriumoxid 249, 58 
— — — v. Edelmetallen in Silicatgesteinen, Meteoriten 


u. sulfidischen Erzen 250, 269 


— — — Vv. eiweiBgeb. Schwermetallen im Blutserum 249, 
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— — — vy. Elementen in Gesteinen mit chem. Abtrenn. 


u. y-spektrom. Auswert. 249, 341 


— — — v. F (zerstérungsfrei) 248, 189 

— — — v. Fe, Sc u. La in Gesteinen 249, 346 

— — — v. Ga nach extr. Isolier. 245, 396 

— — — v. Hf in Graniten 250, 66 

— — — — in Zr, zerstorungsfrei 248, 92 

— — v. Hf u. Zr nebeneinander, Ausnutz. v. 18°mHf 


250, 205 


Aktivierungsanalyse 231 


— — — v. Hg unter Beriicksichtig. v. Neutronen- — — — — in §n unter Verwend. eines inneren Standards 
fluBstorungen 245, 393 250, 347 
— — — v. Hg-, Sn-, Cr-, Sb-, Sc-, Zn- u. Co-Spuren in Ge, — — — vy. Se in Stahlproben 244, 133 
zerstorungsfrei 248, 226 — — — vy. Se- u. Te-Spuren in Ga, As u. Galliumarsenid 
— — — v. In in Meteoriten 246, 71 248, 225 
— — — v. Irin Meteroiten 249, 346 — — — vy. SE 248, 72 
— — — — in Rh 244, 340 — — — — 244, 326 
— — — v. La, Ho u. U in ihren Wolframbronzen 248, — — — — in Gadoliniumoxid 248, 72 
229 — — — — in Gesteinen 248, 94 
— — — v. SLi 247, 332 — — — — in Kernbrennstoffen 250, 172 [Or] 
— — — v. Lu in Gadolinit 248, 358 — — — — in Mineralien, Single-Comparator-Techn. 248, 
— — — v. Lu, Yb u. Tb in Gesteinen 250, 268 72 
— — — v. Metallspuren in MgO-Einkristallen 249, 57 — — — v. Si in Gesteinen unter Verwend. eines inneren 
— — — — in Os und Pd 249, 341 Standards 250, 268 
— — — v. Mn in Gesteinen 246, 71 — — — — in Mineraldélen 246, 196 
— — — — in Polysulfidmaterialien 246, 336 — — — — in Sputum 245, 201 
— — — v. Mn, Ag, Sm, In und Ge in Kupfererzen 249, — — — vy. Si, Pu. S in Stahl (leg.-) 248, 230 
341 — — — v. Siu. Al 250, 66 
— — — v. Mn, Niu. Cu in U-Materialien 244, 142 — — — y. Sm in Gesteinen mit epitherm. Neutronen 
— — — v. Mo 248, 366 247, 23 [Or] 
— — — — in Proben mit gréBeren Mengen W 250, 265 — — — y.S§n in Gesteinen 250, 208 
— — — — in Stahl 249, 340 — — — vy. Spurenelementen in Chromatographiepapier 
— — v. Mo-, Sn-, Nb-, Hg-, Ta-, Re-, Au-, Zr-, Ag-, 244, 194 
Pas Se-, SE-, Zn-, In-, Cd-, Cu-, Co-, Ga-, Fe-, Cr-, P-, — — — — in Granit- u. Diabasgesteinen mit Standard- 
S-, Mikatnetall: u. Erdalkalimetall-Verunreinigungen zusatz u. Extr. 246, 333 
in W 248, 229 — — — — in illegalen Branntweinen 248, 258 
— — — vy. Mo- u. Re-Spuren in ZnSOQ,-Elektrolytlés. — — — — in Metallen hoher Reinheit 247, 221 [Or] 
249, 61 — — — — in Seewasser, Hinflu8 der Kontaminierung 
— — — vy. Mo u. W in Pflanzen (Ca-reichen-) 250, 75 248, 220 
— — — vy. N in Explosiv- u. Treibstoffen 247, 123 — — — — in Serum-Albumin 244, 213 
— — — — in Nb 249, 52 — — — — in Standardmaterialien 244, 52 
— — — v. Na in Magnesium 244, 205 — — — v. Spurenverunreinigungen in Ga u. Gallium- 
— — — — in Quarzglas (hochreinem-) 248, 237 arsenid 245, 233 [Or] 
— — — — mit Standard 249, 349 — — — — in Thu. Fe durch Standardzugabe u. 
— — — v. Na u. K in Mo u. W, ionenaustausch-chro- Losungsextr. 248, 91 
ates: 244, 208 — — — v. Sr u. Ba (simultan) mit Ge(Li)-Detektor 250, 
— — — v. O in Al mit Beriicksichtigung der FluB- 196 
dampfung in der Probe 250, 345 — — — v. Te in Se 247, 225 [Or] 
— — — — in Ferrosilicium 244,339 2 ea SO eS 248, 187 
— — — — in Mo 249, 336 — — — v. Te, Cl, Tl u. Ni in Se 247, 27 [Or] 
— — — — in Nbu. Ti 249, 52 — — — v. Te-, Se-, As- u. Sb-Spuren (simultan) in 
— — — — in Stahl, Sauerstoffstandard 249, 339 ZnS0,-Elektrolytlés. 249, 61 
— — — — Liés. v. Blindwertproblemen 250, 40 — — —v. Thin Al 244, 205 
— — — — mit 14 MeV-Neutronen, Auswert. systemat. — — — — in Gesteinen, ultrabasisch 249, 344 
Fehler 247, 340 — — — y. Th, La u. Sm in Cer(IV)-nitrat 247, 373 
— — — vy. Os u. Ru (submikro) in sulfid. Erzen 250, 270 — — — y. Thu. U in Knochen 247, 134 
— — — v. P in Gesteinen 248, 233 — — — v. U 245, 395 
— — — — in Treibstoffen (Raketen-) 244, 158 — — — v. JU in Zircaloy u. Zirkoniumschwamm 248, 
— — — v.P,S u. Cl in Se (hochreinem-) 248, 228 227 
_ — v. P-Verb. v. Triphenylphosphat in Benzol — — — v.U, Se, Au, Cr u. Sb in Al hoher Reinh., 
245, 329 zerstorungsfrei 250, 345 
— — — v. Pd, Os, Ir u. Pt in Gesteinen 246, 71 — — — v.V-Spuren neben Begleitelementen 250, 358 [Or] 
— — — y. Pt-, Au-, Hg-, Se-, Zn- u. Sn-Spuren in hoch- — — Bestrahl. bei niedriger Temperatur 249, 251 
reinem Ga, Trennungsgang 248, 75 — — biaxial rotierende Anordnung mit pneumat. 
— — — vy. Rb u. Cs (simultan) in Gesteinsproben 250, Transfersystem 247, 324 
267 — — Elementardetektor bei der Gas-Chromatographie 
— — — y. Re in Molybdanglanz u. Kupfererzen 245, 184 249, 133 
— — — — in Molybdaniten 248, 235 — — Gamma-Spektren u. Empfindlichk. 248, 336 
— — — y.S in hochreinen Metallen 250, 343 — — gas-chromatog. Auftrenn. kurzlebiger Isotope mit 
—-—--- Fehlerquelle nach Bestrahl. mit therm. anschlieBender y-Spektrometrie 249, 132 
Neutronen 248, 224 — — Komplikat. durch induz. Reakt. isomerer Uberginge 
— — — y. Su. P in Metallen 249, 331 fur *Br u. %°J 248, 190 
— — — vy. Sb in Gesteinen 250, 66 — — Mess. der beim Neutroneneinfang emittierten 


— — — — in Gesteinen u. Al durch Standardzusatz 248, 91 y-Strahl. 249, 251 
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Aktivierungsanalyse, Neutronen- (Forts.) 

— — Mess. v. Gammaquanten beim Neutroneneinfang, 
Beschreib. einer fiir die Spurenanalyse geeigneten 
Apparatur 248, 44 

— — Mess. v. Rontgenstrahl. 249, 251 

— — 60 MeV Linear-Beschleuniger 250, 40 

— — mit therm. u. Spaltneutronen gebildete Aktivitaten, 
graph. Meth. zur Abschatzung 247, 324 

— — Spurenanreicher. an Ionenaustauschmembran 249, 
252 

— — Untersuch. der Isotopenfraktionier. der Seltenerd- 
oxide 245, 172 

— — — des degradierten Neutronenflusses in einer 
14 MeV-Neutronenaktivierungszelle 249, 251 

— — zerstorungsfreie Methoden ohne Verwendung von 
y-Spektrometrie 246, 264 

— Photonen—, auf dem Betatron mit Innenscheiben 249, 
129 

— — Best. v. As unter Verwend. v. Se als innerem 
Standard 249, 399 

— — — v. Cin Na 246, 56 

— — — v. Zn in Erzen (Pb/Zn-) 244, 343 

— — mit 35 MeV-Betatron ,,Asklepitron 35‘* 250, 40 

— Protonen—, Best. v. F 249, 404 

— — — v. #0 in Gasen 248, 87 

— Protonen bzw. Deuteronen—, Best. v. O 246, 395 

— Resonanzneutronen in der —, 2. 248, 123 

— RickstoBtechnik 245, 279 

— substéchiom. Verdrang. 248, 44 

— Trennungen mittels Siulenoperationen 245, 279 

— Trennverf. mittels Isotopen-Ionen-Austausch in 
Aceton/Wasser/Salzsaure-Systemen 250, 41 

— Uberblick iiber neuere Entwickl. 247, 58 

Aktivkohle, Best. v. Cu, voltamm. 250, 271 

Alanin, Best. in waBr. Los., gas-chromatog. 248, 373 

— — titr. 246, 223 

a-(B-Alanyl)-lysin, Nachw. in Muskelgewebe v. 
Kaninchen 250, 405 

Albumin, Abtrenn. v. Serumalbumin, radial-chromatog., 
an Nitrocellulosemembranen 249, 153 

— Best. in Serum 246, 278 

— — v. Spurenelementen in mensch]. Serum—, aktivie- 
rungsanalyt. (neutronen-) 244, 213 

— Rinder- u. Humanserum—, Wechselwirkung v. Brom- 
phenolblau u. Bilirubin 248, 402 

Aldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazone, Best., gas-chromatog. 
245, 330 

Aldehyde, aliphat., Nachw., diinnschicht-chromatog., als 
2,4-Dinitrophenylhydrazone mit densitom. Best. 249, 
318 

— — — — als 3-Methyl-2-benzthiazolonhydrazone 249, 
318 

— aromat., Massenspektrometrie v. Nitrophenyl- 
hydrazonen 248, 386 

— — Pyrolyse-Gas-Chromatog. von Phenyl-Nitropheny]l- 
u. Dinitrophenylhydrazonen 248, 286 

— aromat. u. ungesatt., Best., photom., mit 1-Methyl-4- 
carbathoxy-2-oxo-3-hydroxy-3-pyrrolin 246, 41 

— — Nachw., dinnschicht-chromatog., halbquantit. 250, 
139 

— Best., gas-chromatog., elektrochem. Detektor 250, 328 

— — — in Luft 250, 57 

— — — in 1-Olefinen-Hydroformylierungsprodukten 
250, 71 


Aktivierungsanalyse — Alkalimetalle 


— — in Alkoholen, Schiffsche Reaktion 246, 198 

— — in alkohol. Getrinken, colorim. 247, 390 

— — in Benzoesiaure, photocolorim. 248, 243 

— — in Polyoxypropylenpolyolen, polarog. 248, 101 

— — neben Ketonen, saulen-chromatog.-polarog. 249, 215 

— — titr., -konduktom. 249, 215 

— — titr., Thiosemicarbazid-Meth. 246, 41 

— gesatt., Best., gas-chromatog., als Girard-T-Derivate 
248, 205 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 249, 215 

— — — als Hydrazone v. 2-Hydrazinbenzthiazol 260, 141 

— Trenn. v. Ketonen, diinnschicht-chromatog., als 
2,4-Dinitrophenylhydrazone 249, 318 

— ungesitt., Nachw., diinnschicht-chromatog., als 
2,4-Dinitrophenylhydrazone 249, 215 

—----- in Fett- u. Ol-Oxydationsprodukten 249, 
215 

Alditacetate, Identifiz., gas-chromatog. 246, 340 

— Nachw. in Hormonen (thyrotropen-) u. Glykoproteid, 
gas-chromatog. 245, 208 

Aldite, teilmethyl., Trenn., gas-chromatog., als Acetate 
244, 70 

Aldobiouronsiuren, Best., siulen-chromatog.-photom. 
246, 280 

Aldohexosen, Rr-Werte, Voraussage 247, 411 

Aldolase, Serum—, Best., automat. 248, 420 

Aldomethylosen, Rr-Werte, Voraussage 247, 411 

Aldosteron, Best. in biolog. Extrakten mit “4C-Tetra- 
zoliumblau 246, 406 

— Derivate fiir die Gasphase 248, 134 

— Trenn. v. Corticosteroiden, papier-elektrophoret. 249, 
158 

Aldoxime, Pyridinium—, Best. in Blut u. Harn 260, 401 

Aldrin (Hexachlorhexahydrodimethano-naphthalin), Best. 
in Bodenproben, extrakt., beeinflussende Faktoren 
250, 285 

— — in Pflanzen, gas-chromatog., als Dieldrin 246, 206 

— Riickstandsbest., gas-chromatog. 245, 193 

Alizarin 8, Reinigung v. kommerz. —, zur Best. v. Al in 
silicat. Mineralien, photom. 248, 233 

Alizarin SN, Eriochromrot B-Gemisch, als komplexom. 
Monofarbstoffindicator 250, 54 

Alizarinkomplexan, Trenn. v. Verunreinig., papier- 
chromatog. 248, 347 

Alkalibromide, Best. neben Alkalimetallthiocyanaten 249, 
203 

Alkalihalogenide, Nachw. neben Alkalicyaniden 246, 399 

Alkalihydroxyde, Best. v. sauren Gasen, titr. 249, 347 

Alkalimetalle, Best., chromatog., mittels Wasserstoff- 
flammenionisation 249, 140 

— — konduktom. (flammen-) 245, 169 

— — neben Erdalkalien, titr. (fallungs-), -MHz, nicht- 
waBr. chloridim. 247, 72 

— — polarog., in N,N-Dimethylacetamid 245, 166 

— — titr. (fallungs-)-kHz, bzw. MHz 245, 391 

— — titr., (kHz- oder MHz-) in nichtwaB8r. Lés. 244, 54 

— — titr. (komplexbild.-) 245, 165 

— — v. C, gas-chromatog., Anwendbark. einer Ziind. bei 
niedr. Temperatur 246, 56 

— — v. K, Rb u. Cs in Silicaten, ionenaustausch-chro- 
matog.-isotopenverdiinnungsanalyt. 249, 55 

— elektrodenlose Entladungsrohre 250, 55 

— Trenn., diinnschicht-chromatog., mit binirem Lésungs- 
mittelgemisch 248, 62 


Alkalimetalle — Alkohole 


— — elektrophoret. (diimnschicht-), an Salzen der 
Heteropolysdiuren 245, 391 

— — extr., mit Hilfe v. Chromkomplexen 248, 62 

— — v. Erdalkalimetallen, siulen-chromatog. (kationen- 
austausch-) in HNO, 247, 71 

Alkalimetallpolysulfide, Titpfelnachw. neben Thiosulfaten 
248, 187 

Alkalimetallsalze, Best. v. Cu-Spuren, katalyt., nach 
ionenaustausch-chromtog. Anreicher 248, 289 [Or] 

— — v. Verunreinig., spektrog., Cadmiumsulfid u. 
Kohlenpulver als Kollektor 247, 71 

Alkalimetallseifen, thermoanalyt. u. thermogravim. Unter- 
such. 246, 210 

Alkalimetallsulfide, Tiipfelnachw. neben Thiosulfaten 248, 
187 

Alkaliniobate, Best. vy. Pb-, Bi- u. Sb-Beimengungen, 
polarog. 244, 345 

Alkalitiit, Best. v. freigesetzter — neben Al in alkal. Lés., 
Oxalat als Maskierungsreagens 249, 391 

Alkalithiocyanate, Best. neben Alkalimetallbromiden 249, 
203 

Alkaloide, Belladonna—, Best. in Neomycin-Kaolin- 
Pectin-Suspensionen, extr., stiulen-chromatog.-spektral- 
photom. 248, 277 

— Benzophenanthridin— des Schéllkrauts, Diinnschicht- 
u. Kolonnen-Chromatographie. Oxydationsprodukte 
von Chelidonin u. Homochelidonin 249, 78 

— Best. in biolog. Material, gas-chromatog. 248, 144 

— — titr., -kHz u. -MHz, mit Natriumtetraphenylborat 
248, 122 

— — v. quaterniren —, diinnschicht-chromatog.- 
photom. 248, 123 

— Datura—, Isolierung, Identifizierung u. Mikrobest. bei 
gerichtschemischen Untersuchungen, papier-chromatog. 
244, 216 

— Heteroyohimbin—, Trenn., gas-chromatog., EinfluB v. 
Methoxyl-Substitution und Konfiguration 248, 277 

— ionenaustausch-papier-chromatog. Verh. 246, 267 

— Isolier. aus Strychnos nux vomica L 245, 407 

— Lobelia inflata Gesamt—, Best., titr., im nichtwaBr. 
Milieu 248, 276 

— Methylendioxyphenyl—, Nachw., chromatog. 250, 393 

— Mutterkorn—, Trenn., diinnschicht-chromatog., Ver- 
wend. v. homogenen azeotropen Gem., Berichtig. 248, 
144 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 131 

— — elektrophoret. (papier-) 247, 403 

— — gas-chromatog. 247, 130 

— — in biolog. Proben vy. Pferden mit besonderer 
Bericksichtig. des Doping 248, 144 

— — in Cytisus scoparius-Extr., gegenstromextr.-papier- 
chromatog. 249, 78 

— — in Fumaria officinalis, siulen-chromatog., papier- 
chromatog. sowie gegenstromextraktionsanalyt. 248, 
275 

— —in Tabak, diinnschicht-chromatog. 247, 119 

— — papier-chromatog., auf Polyamidschichten 247, 130 

— — — mit Flissig-lonenaustauschern als FlieBmittel 
249, 416 

— — papier-elektrophoret., Anwend. bei gerichts- 
medizin. Fallen 248, 143 

— Opium—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 250, 392 

— Oxindol—, diinnschicht-chromatogr. Verhalten, Bezieh. 
zu Indolizidin u. einigen einfachen Oxindolen 247, 403 
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— — — HinfluB v. Methylsubstitution u. Konfiguration 
247, 403 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog., mit colorim. 
Auswert. mit der Vitali-Morin-Reakt. 247, 403 

— — — — mit UV-spektralphotom. Auswert. 247, 403 

— — — in Pflanzenmaterial, dinnschicht-chromatog., 
mit quantitat. Auswert. 248, 276 

— Peyotl—, Nachw., gas-chromatog. 250, 393 

— Purin—, Trenn., papier-chromatog., Verteil. mit dem 
FlieBmittel s-Tetrachlorathan/waBr. Los. der Solubili- 
satoren 247, 130 

— Pyrrolizin—, Best. mit 4-Dimethylaminobenzaldehyd, 
Lésungsmittel u. Temperatureinfliisse 248, 276 

— Secale cornutum—, Analyse, qualit. u. quant. 247, 404 

— Solanum-—, analyt. u. praparative Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 247, 132 

— Strychnos—, tert., Best., gas-chromatog. 249, 79 

— — Trenn. u. Identifiz. 247, 404 

— Tropa—, Best. in Injektionslés. 247, 404 

Alkane, gas-chromatog. Untersuch. isomerer —, 
Temperaturabhingigk. der Retentionsindices 244, 68 

— 2-Methyl- u. 3-Methyl—, Nachw., gas-chromatog. 244, 
67 

Alkenylacylcholinphosphatide, Trenn., diinnschicht-chro- 
matog. 246, 282 

Alkenylacyl-Phosphatide, Trenn. v. Diacyl-Phosphatiden, 
diinnschicht-chromatog., Adsorption an Silbernitrat 
247, 413 

— — — dimnschicht-chromatog. (reaktions-) 247, 413 

Alkenyldiacylcholinphosphatide, Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 246, 282 

Alkohole, aliphat., Analyse, gas-chromatog., Anwend. v. 
aromat. Polymeren 248, 203 

— — Best. in Estern, spektralphotom., mit Vanadium- 
oxinat 244, 402 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog., als 3,5-Dinitro- 
benzoate 244, 68 

— — — papier-chromatog., als Alkyl-2,4-dinitrobenzyl- 
ather 249, 317 

— — qualit. Analyse, flammenphotom. 248, 333 

— aliphat. u. aromat., Analyse, gas-chromatog. Trenn. 
der 4’-Nitroazobenzol-4-carbonsaureester 244, 399 

— — Best. in Bier, gas-chromatog. 248, 257 

— — Identifiz. in kompl. Gem., gas-chromatog., als 
Chloracetylderivate 246, 34 

— Best., gas-chromatog., elektrochem. Detektor 250, 328 

— — — in Heptanoxydationsprodukten 250, 128 

— — — in 1-Olefinen-Hydroformulierungsprodukten 250, 
71 

— — photom., mit V(V)-Komplexen mit saurer Hydroxy- 
gruppe 247, 347 

— — titr. (redox-), mit BrCl 249, 214, 317 

— — v. Aldehyden, Schiffsche Reakt. 246, 198 

— C,—C,—, Best. neben Aceton u. Diacetyl, gas- 
chromatog. 248, 79 

— C,—C,—im Gem., Analyse, qualit., gas-chromatog. 
245, 330 

— 4C-mark., gas-chromatog. Ausbeute 248, 381 

— Derivate, monosubstituierte Positionsisomere, dinn- 
schicht-chromatog. Verh. 248, 378 

— gas-chromatog. Untersuch. nach der Behandlung mit 
Hexamethyldisilazan 250, 128 

— gesitt. u. ungesitt. C,,—Ca>—, Trenn., gas-chromatog. 
mit quant. Best. 248, 203 
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Alkohole (Forts.) 

— Identifiz., kinet., aufgrund alkal. Hydrolyse ihrer 
3,5-Dinitrobenzoesaureester 245, 330 

— mehrwert., Analyse, gas-chromatog. 249, 132 

— — Best. neben Zucker (simultan) in perjodatoxyd. 
Polysacchariden, gas-chromatog. 248, 208 

— Nachw., gas-/diinnschicht-chromatog. 247, 60 

— Nitratester v. Alkyl—, Nachw., diinnschicht-chro- 
matog. 244, 399 

— primaire C,—C,,—im Gem. mit prim. C,—C,)-Glykolen, 
Trenn., gas-chromatog. 248, 208 

— primiire u. sekundire C,—C,)—, Identifiz. mit N,N-Di- 
methyl-p-aminobenzolazobenzoylchlorid 249, 120 [Or] 

— reaktions-gas-chromatog. Strukturuntersuch. mittels 
Dehydrier. 249, 317 

— a,p-ungesitt. sekundire, massenspektrom. Untersuch. 
248, 375 

Alkoholische Getriinke, Best. v. Aldehyden, colorim. 247, 
390 

— — v. Fuseldl, in destill. —, gas-chromatog. 244, 74 

— — v. SO, u. fliicht. Séuren (simultan), Mikrodiffusions- 
meth. 244, 73 

Alkohol-Polyiithoxylate, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
246, 211 

Alkoxygruppen, Best. in Elementorganoverbindungen, 
photom. 246, 340 

— — in Methyloxypropyl-Cellulose, gas-chromatog. 250, 
133 

1-Alkoxy-2(3)-hydroxy-3(2)-aminocyclohexane, Trenn., 
chromatog 246, 44 

Alkydharze, Best. v. Hydroxylgehalt, titr. 245, 193 

— Tallél—, Analyse’auf den monomeren u. dimeren 
Saiuregehalt, gas-chromatog. 248, 243 

Alkylither, Monoglycerid-Gem., Trenn., gas-chromatog. 
250, 400 

Alkylamine, prim., Best. in Luft 246, 325 

Alkylanthrachinon, Best., titr. (jodom.-) 248, 216 

Alkylanthrahydrochinon, Best., titr. (jodom.-) 248, 216 

Alkylarylverbindungen, Identifiz. v. Alkylgruppen, 
reaktions-chromatog. 248, 79 

Alkylbenzole, Analyse, gas-chromatog. (pyrolyt.-) 244, 406 

Alkylbenzolsulfonat, Best. in Wasser, spektralphotom. 
245, 180 

S-Alkyl-N,N-dialkyldithiocarbamidate, Trenn., gas- 
chromatog. 247, 103 

Alkyl-2,5-dichlor-4,6-dinitrophenyl-carbonate, Trenn., gas- 
chromatog. 250, 131 

Alkylgruppen, Identifiz. in aromat. Verb., reaktions- 
chromatog. 248, 79 

Alkylhalogenide, Best. in Dimethylsulfoxid 250, 70 

— Trenn., diinnschicht-chromatog., als N-Alkyl- 
pyridiniumhalogenide oder S-Alkylphenylthiuronium- 
pikrate 245, 329 

Alkylnaphthalinsulfonate, Best. v. anorg. Sulfaten, titr., 
-potentiom. 248, 255 

Alkyloleate, oxyd., Nachw., siulen-, diinnschicht-, 
papier-chromatog. im Vergl. 247, 350 va fa 

Alkylphenanthrene, Identifiz. in Kiefernholzteer, gas- 
chromatog. 248, 104 

n-Alkylphenole, Best., titr. 246, 38 

p~Alkylphenole, C,—C,,—, Nachw., diinnschicht-chroma- 
tog. 248, 83 

Alkylphosphorsiéureester, analyt. Anwend., 4. Mitt., Best. 
v. in Gesteinen vorkommenden geringen Mengen SEju. 
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Y mit Arsenazo III nach antagonistischer Reextrak- 
tion 248, 94 

@-Alkylpyridine, Identifiz. durch Reaktion mit Benz- 
aldehyd 245, 191 

Alkylsulfate, oberflachenaktive, Best. des Aktivstoff- 
gehaltes, Ubersichtsbericht 247, 124 

— Trenn., papier-chromatog. 244, 200 

Alkylzinnverbindungen, Mono- u. Di—, Best. in PVC- 
Materialien, titr. 247, 121 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 375 

— — — mit quant. Best. 245, 295 [Or] 

Allantoin, Best. in Harn, mit AutoAnalyzer bei An- 
passung der Rimini-Schryver-Reakt. 250, 401 

Allium sativum, diinnschicht-chromatog. Untersuch. tiber 
die genuinen Inhaltsstoffe 249, 77 

Allopurinol (4-Hydroxypyrazol-(3,4-d)-pyrimidin), 
Analyse 245, 403 

Aloin, Best. in Cascara-Trockenextrakt, Cascara-Tabletten 
u. Cascararinde, photom. 260, 390 

Aluminium, Aluminiumoxid-Gem., Best. v. Sauerstoff, 
vakuum-schmelzextr. 248, 224 

— Analyse, massenspektrog. 244, 326 

— Best., aktivierungsanalyt. (14 MeV-neutronen-) 250, 66 

— — — mit Deuteronen 245, 394 

— — atomabsorptions-spektralphotom. 244, 128 

— — — in Ammoniumparawolframat 248, 188 

— — — in Bier 248, 109 

— — — in Stahl 246, 331 

— — — in Stahl, Erz u. Schlacken 244, 232 [Or] 

— — — — Berichtig. 247, 280 

— — — in Zement 244, 152 

— — — neben Fe, Sb u. Sn in Cu/Pb-Leg. 249, 54 

— — colorim., in Hisen-, Mangan-, Nickel-, Magnesium- 
u. Lithiumoxid 245, 187 

— — — neben Fe, Simultan-Komparationsmethode 248, 
194 

— — fluorim., Simultankomparationsmeth. 249, 391 

— — gravim., mit 8-Hydroxychinolin 246, 388 

— — gravim. oder titr., mit 8-Hydroxychinolin 244, 56, 57 

— — in Hisenerz, Sinter- u. Siemens-Martin-Schlacken 
246, 68 

— — in Fe-Leg., thermoelektr. 246, 64 

— — in Gesteinen u. Mineralien 244, 341 

— — in Kryolith-Tonerde-Schmelzen 245, 188 

— — in Lanthanaluminat/Calciumtitanat 249, 147 

— — in Metallorganoverb. 244, 400 

— — in Siliciumearbid 246, 335 

— — in Stahlen u. Ni-Leg. mit Hochfrequenzplasma- 
brennerspektroskopie 249, 337 

— — luminescenzanalyt., vergl. Untersuch. v. Reagentien 
247, 78 

— — massenspektrog., in Ge-Schichten (Spuren) 247, 374 

— — — mit lonenstrahlzerhacker 247, 367 

— — neben Ga, In u. TI, Ringofenmeth. (mikro) 245,394 

— — papier-chromatog. 250, 190 [Or] 

— — photom. in Ferroleg. 248, 92 

— — — in Leg. (U—Al—Mo—Sn-) 249, 334 

— — — mit Alizarin §, in silicat. Mineralien 248, 233 

— — — mit Aluminon, in Abwasser 248, 220 

— — — mit Brenzcatechinviolett, in Stahl, Eisenlegie- 
rungen, Bronze, Messing u. Speziallegierungen 248, 70 

— — — mit Calmagit 247, 334 

— _— — mit Chromazurol § u. Cetyltrimethylammonium- 
{chlorid 246, 388 
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— — — mit Eriochromcyanin ohne Abtrenn. des Fe in 
Stahl 250, 23 [Or] 

— — — mit Eriochromcyanin R u. Cetyltrimethyl- 
ammoniumchlorid 247, 335 

— — — mit 8-Hydroxychinolin, in Cu (Reinst-) 245, 181 

— — — — in Stahl 246, 241 [Or] 

— — — mit Pyridyl-Azo-Farbstoffen der Chromotrop- 
saure (mikro) 248, 71 

— — — mit Stilbazochrom, in Messing u. Kreide 250, 62 

— — — mit Xylenolorange, in Bodenproben 244, 153 

— — — — in Nephelinkonzentraten u. Nephelinapatit- 
erzen 246, 69 

— — polarog. (indirekt-) 247, 335 

— — — neben Fe in Bleioxid 247, 372 

— — — neben Fe u. Ti, als Oxinat in nichtwaBr. L6- 
sungen 245, 172 

— — rontgenfluorescenzanalyt., in Cellulose 250, 287 

— — — in Polyithylen 244, 156 

— — — — 249, 64 

— — spektrog., in Bleitellurid 250, 348 

— — — in Bronze v. Typ AZN-10-4-4 246, 57 

— — — in Stahl 250, 350 

— — titr., -amperom. 249, 193 

— — titr. (chelatom.-), -dead-stop 246, 269 

— — — in Gesteinen u. Mineralien 246, 334 

— — — in Kaolin 244 151 

— — — in Natronkalkglas 246, 76 

— — — in natiirlichen Mineralien u. techn. Produkten 
249, 93 [Or] 

— — — inorg. Metallsiliciumverb. 248, 375 

— — — in pharmazeut. Praparaten auf Aluminium- 
phosphatbasis 245, 400 

— — — in Schlacken 246, 334 

— — — neben Fe u. Co 246, 145 

— — — -thermom. (katalyt.-) 249, 302 [Or] 

— — — -thermom., mit NaF 247, 71 

— — titr., in Al-Alkylverb. 248, 355 

— — — in Al-Werkstoffen hoher Reinheit 250, 345 

— — — in Schwefelsiure/Verzinkungs-Elektrolytlés. 246, 
337 

— — — in Trialkyl— u. Dialkyl—hydrid-Gem. 250, 127 

— — — neben Alkalitatsbest. in alkal. Lés., Oxalat als 
Maskierungsreagens 249, 391 

— — titr., -potentiom., in Silicatgesteinen 246, 118 [Or] 

— — titr., -voltam., in Cu-Leg. 249, 49 

— — v. Cu, Cd, Pb u. Zn in S. A. P., polarog. 248, 224 

— — v. Fe, spektralphotom. 244, 340 

— — y. Ga, in Hiitten —, photom., mit Hamatein 246, 
12 [Or] 

— — vy. Metallspuren, siulen-chromatog. (kationen- 
austausch-) 246, 59 

— — y. Mn-Spuren, polarog. 244, 339 

— — vy. Na, flammenphotom. 249, 49 

— — v. O, aktivierungsanalyt. (14 MeV-neutronen-), mit 
Beriicksichtig. der FluBdimpfung i. d. Probe 250, 345 

—— — vakuum-schmelzextr. 248, 224 

— — y. 8S u. P, aktivierungsanalyt. 249, 331 

— — vy. Spurenelementen, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-), Least-Squares-Auswert. der y-Spektren 250, 
1 [Or] 

— — v. Th-Spuren, aktivierungsanalyt. 244, 205 

— — v. Ti, extr.-photom., mit 4,4’-Diantipyrylmethan 
249, 177 (Or] 

— — — polarog. 246, 59 
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— — v. U, Se, Au, Cr, Sb in hochreinem —, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-)-y-spektrom. 250, 345 

— — v. Zn, polarog. 244, 142 

— elektrolyt. Korrosion, EinfluB des Wechselstroms 249, 
146 

— Gem. mit Tiu. Fe, Trenn., papier-chromatog. 248, 183 

— Kompl. mit Chromotrop 2R 250, 53 

— — mit Dipicolinsiure in waBr. 0,5 M Natrium- 
perchlorat-Medium, potentiom. u. spektralphotom. 
Untersuch. 247, 78 

— — mit Eriochromeyanin RC, photom. Untersuch. 250, 
199 

— — mit Oxyanthrachinonen, spektralphotom. Unter- 
such. 250, 199 

— spektralanalyt. Untersuch. mit rotierenden Hiitten—- 
proben. X. gas-chromatog. Untersuch. der Wirkung der 
Stromstarke 249, 49 

— — XI. Untersuch. mit CO,/Ar- u. O,/CO,-Gasgem. 249, 
50 

— Trenn. v. Ca, siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
249, 144 

— — v. Ca, Mg u. anderen Elementen, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 249, 391 

Aluminiumbronze, Analyse, spektrog. 248, 90 

— Best. v. Cu, Ni, Zn u. Fe, polarog. 246, 58 

Aluminiumlegierungen, Analyse, atomabsorptions- 
spektralphotom. 248, 224 

— Best. v. Cr-Spuren, isotopenverdinnungsanalyt.- 
massenspektrom. 248, 91 

— — y. Cuu. Fe, Ringofenmeth. 244, 140 

— — vy. Sn (0,01—0,5°/,), polarog. 248, 224 

— — vy. Ti, extr.-photom., mit 4,4’-Diantipyrylmethan 
249, 177 [Or] 

— — v. Y u. La, photom. (extr.-), mit Oxin 246, 59 

— — vy. Zn, extr., mit benzol. TOPO-Lé6s., -titr. (kom- 
plexom.-) 250, 264 

— — — titr. (chelatom.-) 244, 391 [Or] 

— — v. Zr, réntgenfluorescenzanalyt. 244, 36 [Or] 

Aluminiumnitrid, Analyse 247, 373 

Aluminiumorganoverbindungen, Best. v. Alkoxygruppen, 
photom. 246, 340 

Aluminiumoxid, Best. in Aluminiumpulver 246, 59 

— — in Hisenerzen, atomabsorptionsspektrom. 249, 346 

— — in Tonerdeprodukten, spektralanalyt. 249, 343 

— — y. Co-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
250, 272 

— —y. Natriumoxid, réntgenfluorescenzanalyt. 248, 
236 

— — y. NO,-, isotopenverdiinnungsanalyt. 248, 337 

— — vy. Spurenverunreinig. in als Katalysatortrager 
beniitztem —, spektrog. 247, 372 

— Spektralbest. in Chargen u. Schlammen der Tonerde- 
produktion 249, 343 

Aluminiumoxide, Best. v. H,O, gas-chromatog. 249, 343 

— standardisierte — zur Siulen-Chromatographie, 
Desaktivierungsverhalten 244, 388 [Or] 

Aluminiumpulver, Best. v. Al,O, 246, 59 

Aluminiumsilicat, Trenn. v. F, pyrohydrolyt. (Apparatur) 
250, 67 

Aluminon, als org. Reagens 245, 125 

Ameisensiiure, Best. in Celluloseabfallprodukten 
(industriellen-), papier-chromatog. 248, 249 

— Nachw., capillardestillat. (ultramikro) 248, 206 

— Oxydat. mit Permanganat, titr. Untersuch. 248, 80 
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Americium, Trenn. v. anderen Transuranelementen, 
extr.-chromatog. 249, 150 

— — vy. Cm, extr.-chromatog. 244, 327 

— — v. La, elektrophoret. (papier-) 244, 275 

— — v. La u. Ce, papier-chromatog. 247, 337 

——vy. Y u. SEH, siulen-chromatog. 245, 173 

Americium-241, Trenn., extr. 246, 389 

— — siulen-chromatog., u. spektroskop. Uberpriifung der 
a-Aktivitat 246, 390 

Americium-2438, Trenn., extr. 246, 389 

Amide, aliphat., Best., siulenchromatog. (ionenaus- 
tausch-)-titr. 249, 216 

— Best., titr., -voltam., durch Chlorier. 247, 351 

— Carbonsiure—, Trenn., gas-chromatog. 249, 319 

— diastereomere, Trenn., gas-chromatog., EinfluB der 
Lésungsmittelstruktur 249, 319 

— Nachw. auf Papier-Chromatogrammen 244, 200 

Amidopyrin, s. Aminophenazon 

Aminborane, Best. v. B u. N, titr., -potentiom. 247, 78 

Amine, aliphat. Analyse, gas-chromatog. 247, 104 

— — Best., gas-chromatog. 249, 317 

— — — — neben Iminen 249, 216 

— — — spektralphotom., durch Acylierung mit 
Zimtsaureanhydrid 248, 377 

— — — titr., -spektralphotom., mit Zimtsiureanhydrid 
248, 376 

— — Identifiz. nach ihren Reaktionsgeschwindigkeiten 
mit Zimtsiureanhydrid 250, 128 

— — Neutralisationswirmen aus den Daten enthalpi- 
metrischer Titrationen 245, 331 

— Alkyl—, langkett. tertiire, Best., photom., mit Brom- 
kresolgriin 246, 34 

— — Verhalten bei der Extr. v. Mn(III)-Pyrophosphat- 
Komplex 249, 405 

— N-Alkylbenzyl—, Untersuch. zur Trenn. durch 
multiplikative Verteilung 249, 117 [Or] 

— Analyse, automat. 249, 278 

— — gas-chromatog., Verwendung v. aromat. Polymeren 
244, 399 

— — tber Aminborane 250, 137 

— — v. binéren Misch., konduktom. 245, 331 

— aromat., Best., spektropolarim. 247, 112 

— — Nachw. durch photochem. Farbreaktionen 246, 
258 [Or] 

— aromat. prim., Best., spektralphotom., mit 9-Chlor- 
acridin 250, 137 

— — dimnschicht-chromatog. u. elektrophoret. Verhalten 
auf schwachen Ionenaustauschern 248, 212 

— — Trenn., diinnschicht-chromatog. 246, 39 

— aromat. sek., Best., colorim., mit Chinondichlordiimid 
248, 83 

— aromat. tert., gas-chromatog. Verhalten, Verbess. der 
Kigenschaften 246, 39 

— Best., gas-chromatog., in Wasser (Spuren) 248, 79 

— — — -massenspektrom. 249, 216 

— — in Kaliumdiingemitteln, extr.-photom., mit Aminon 
250, 285 

— — titr. (jodom.-), nach Reakt. mit Formaldehyd- 
bisulfit 250, 387 

— — vy. sauren Gasen, titr. 249, 347 

— biolog. interessante, Nachw., gas-chromatog., als 
Trimethylsilylderivate 249, 277 

— Identifiz., diinnschicht-chromatog. u. massenspektrom., 
als 2,4-Dinitrophenylderivate 247, 155 [Or] 
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— — gas-chromatog., in fliichtigen Bestandteilen der 
Lachsrogen 246, 156 

— — — in flicht. Bestandteilen des Kaviars 247, 394 

— — — -massenspektrom., als Trifluoracetylderivate 247, 
158 [Or] 

— — v. fliichtigen —, als mikrokristalline Hydrochloride 
245, 331 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., in biolog. Material 
246, 274 

— — — in Faeces 246, 222 

— — in Harn., diinnschicht- u. gas-chromatog. 249, 76 

— — in Kase zur Identifiz. v. Geruchsstoffen, gas- 
chromatog. 249, 268 

— N-Oxid—, Best., titr., -potentiom., Verwend. differen- 
zierender nichtwaBriger Losungsmittel 249, 216 

— pharmazeut. Ionenpaarextr. 246, 406 

— prim. u. sek., Trenn. der 4-Nitroazobenzoe-4- 
carboxamide, gas-chromatog. 249, 216 

— — — dinnschicht-chromatog., als 4-(Phenylazo)- 
benzolsulfonamide 247, 104 

— sympathikomimet.—, Best., interferom., durch 
Refraktometrie 244, 213 

— sympathomimetrische, Nachw., diimnschicht- 
chromatog., mit quant. Auswert. 249, 75 

— tert., Best., titr., -konduktom. (chrono-), mit Epoxid- 
verbind. 247, 112 

— Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 244, 200 

Aminoacyl-tRNS-Synthetasekomplexe, Trenn. v. Transfer- 
RNS-Komplexen, elektrophoret. 246, 286 

Amino-2-athyl-phosphorsiure, Trenn. v. Phospho- 
athanolamin, papier-chromatog. 250, 129 

Aminoaralkylketoxim-Isomere, Trenn. 247, 355 

Aminobasen, Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 131 

3-Aminobenzoesdure-aithylester, Best. in Drogen, colorim. 
248, 119 

— — in Glycerin u. Propylen-Glykol-Grundstoffen, 
sdulen-chromatog.-photom. 247, 126 

— — neben Antipyrin in pharmazeut. Zubereit. 248, 119 

4-Aminobenzolarsonsaiure, Best. neben 2-Chlor-4-nitro- 
benzamid u. 4’-[(p-Nitrophenyl)sulfamoyl]-acetanilid 
in Futtermitteln 250, 286 

Aminobenzolsulfonsauren, isomere, Nachw., papier- 
chromatog. 249, 224 

4-Aminobiphenyl, Nachw. in Anilin, papier-chromatog. 
246, 199 

y-Aminobuttersiure, Best. 248, 402 

— — in Gerstenmalzwiirzen, siulen-chromatog. 248, 109 

Aminocapronsiure, Best. in Nylonpolymeren, polarog. 
246, 201 

a-Amino-n-capronsiure, Best. in Harn, diinnschicht- 
chromatog.-photom. 250, 404 

7-Aminocephalosporansiure, Best., colorim. 250, 389 

Aminochlortriazine, gas-chromatog. Untersuch. 246, 208 

2-Amino-4,6-dinitrophenol, Best. v. Pikrinsaiure, extr.- 
photom. 250, 279 

Aminogruppen, prim., Best. 248, 204 

— — — (mikro) 244, 69 

2-Amino-3-hydroxy-siiuren, Best. in pharmazeut. Pro- 
dukten, photom. 245, 406 

a-Aminohydroxyverbindungen, Best. 249, 313 

6-Aminoliivulinsiiure, Best. in Plasma 245, 206 

Aminon [Bis-|(4-dimethylaminopheny]) -(1-p-sulfophenyl) - 
3-methyl-pyrazolon-5-yl]-carbinol], zur Best. v. 
Aminen, extr.-photom. 250, 285 


Aminophenazon — Aminosauren 


Aminophenazon, Best. im techn. Produkt 248, 118 

— — titr. (-oxydim.) 244, 286 

— Trenn. v. Chinophen u. Salicylsaiure, siulen-chromatog. 
250, 140 

Aminophenazonformiat, Best. v. Aminophenazon 248, 118 

m-Aminophenol, Best. in pharmazeut. Produkten, diinn- 
schicht-chromatog.-titr. (coulom.-) 244, 288 

p-Aminophenol, Nachw. neben Anilin im biniren Gem., 
papier-chromatog. 250, 137 

Aminophenol-N-acetat, Best. in Plasma 250, 142 

Aminophenole, Nachw. neben Phenylendiaminen u. zwei- 
wert. Phenolen 246, 40 

Aminophenoxazone(3), 2-Amino- u. 7-Amino—, Best. 
titr. (mikro) 246, 43 

2-Amino-2-phenyl-indandion-1,3, Best., polarog. 248, 84 

p-Aminophenylmercaptoessigsiure, Kompl. mit Mn(II)- 
Ionen, photom. Identifiz. 247, 53 [Or] 

Aminopropyron, Best. in zusammengesetzten pharma- 
zeut. Praparaten, spektralphotom. IX. 248, 118 

Aminosiuren, Alkalisalze, Best., titr., in nichtwaBr. 
Medium 248, 209 

— Analyse, automat. 246, 221 

— — — 249, 278 

— — — 249, 152 

— — — Computerprogrammbeschreibung zur Berechnung 
analyt. Daten 244, 212 

— — — Einsiulen-Chromatog., Lithiumelutionspuffer- 
gemisch 250, 144 

— — — serienmiB., auf selbstgefertigten Analysatoren 
248, 127 

— — — verbesserte Schaltung 249, 279 

— — — Verwendung v. 2,4,6-Trinitrobenzolsulfonsaure 
als Reagens 244, 213 

— — der in Elastin, Kollagen u. Antibiotica gefundenen 
basischen —, modifiz. Zweisiulenmeth. 249, 152 

— — diinnschicht-chromatog., Ubersichtsbericht 248, 343 

— — elektrophoret.-papier-chromatog. auf DEAE- 
Tonenaustauscher-Papier 247, 137 

— Autoanalyse, Pufferlésungen mit niedrigen Grundlinien 
250, 402 

— automat. Probeneingabe am Analyzer 248, 127 

— bas., Trenn., papier-elektrophoret. 249, 152 

— — Trenn. u. Identifiz. 247, 409 

— N-Benzyloxycarbonyl— u. ihre Ester, Nachw., diinn- 
schicht-chromatog. 247, 411 

— Best., coulom. Meth. in der Fliissig-Chromatog. 250, 402 

— — dimnschicht-chromatog. 249, 278 

— — — in Blut 249, 152 

— — — in Kartoffeln 249, 263 

— — — in Proteinhydrolysaten 248, 125 

— — — in Stuhl 246, 222 

— — — zweidimensional, mit quantit. Auswert. 249, 279 

— — fluorim. 250, 402 

— — gas-chromatog., als n-Propyl-N-acetylester 248, 400 

— — — als N-Trifluoracetyl-n-butylester 249, 278 

— — — als Trifluoracetylester 248, 285 

— — — in Fleischproben 247, 394 

— — — Reinig. der N-Trifluoracetyl-n-butylderivate 250, 
338 

— — in biolog. Flissigkeiten, automat. 250, 402 

— — in Gehirnproben v. Menschen 248, 284 

— — in Geweben nach Ganzkoérperbestrahlung 244, 219 

in Leguminosearten 250, 404 

— — in Samen v. Leguminosearten, automat. 250, 404 
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— — polarog., Formaldehyd als Reagens 248, 284 

— — sdulen-chromatog., in Harn u. Blut bei metabol. 
Stérungen 247, 408 

— — — in Proteinen (Struktur-) 252, 287 

— — — neben sauren u. neutralen — im Gem. 247, 137 

— — y. Arginin, Lysin u. Histidin, faillungsanalyt., mit 
Quecksilber(II)-chlorid 246, 224 

— 4C-, Isotopen-Trennfaktoren bei Ionenaustausch an 
Carboxyl-Harzen 248, 125 

— Chelate mit Cu(II), elektrophoret. Verhalten von 
Kupfer(II)-histidinat in Gegenw. v. anderen Kupfer(II)- 
aminosadurechelaten 248, 126 

— Dansylderivate, Nachw., diinnschicht-chromatog.- 
elektrophoret. 244, 212 

— — Trenn., siulen-chromatog., Verdrangungsmeth. 249, 
279 

— — zweidimensionale Chromatog. im Picomol-Bereich, 
angewandt zur direkten Charakterisierung v. Transfer- 
Ribonucleinsaéuren 250, 403 

— Derivate, mit 1-Dimethylamino-naphthalin-5-sulfonyl- 
hydrochlorid, Nachw. dimnschicht-chromatog. 245, 204 

— — Nachw., diinnschicht-chromatogr., fluorim. 
Registrier. 249, 279 

— — — — in physiolog. Flissigk. 249, 279 

— — — gas-chromatog., gem. stationire Phasen zur 
Trenn. v. N-Trifluoracetyl-aminosdure-n-amylestern 
247, 409 

— — — — in Actinomycinen 245, 204 

— DMS-Derivate, Identifiz., dimnschicht-chromatog. 
249, 281 

— DNP-Derivate, wasserlésl., Ionenaustausch-Chromatog. 
250, 405 

— Gem. mit Dipeptiden, Trenn., ionenaustausch- 
chromatog. 248, 127 

— Hydroxy- u. Sulfhydryl-, Trenn. der Racemate, 
gas-chromatog. 249, 281 

— jodhalt., Best., gas-chromatog. 250, 145 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog., chem. u. radio- 
chem. kombin. 250, 145 

— Kollagen-, Best., programmiert 250, 404 

— Konfigurationen, Best., chromatog. 250, 403 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 125 

— — — als Dansylderivate 248, 126 

— — — als Dinitrophenyl-aminosaure-(#4C)-methy]- 
ester mit szintillationsmeBmeth. Auswert. 246, 221 

— — — in Graspollen 249, 67 

— — — in physiol. Flissigk. 249, 279 

— — — in Pistacia vera 248, 284 

— — — in Proteinen u. Peptiden (ultramikro) 246, 277 

— — — mit quant. Auswert. 250, 126 

— — — zerstorungsfrei, mit 1-Fluor-2,4-dinitrobenzol 
250, 403 

— — in biolog. Material, papier-chromatog. 250, 403 

— — in Harn 248, 400 

— — in Pflanzen 247, 382 

— — sdulen-chromatog., in biolog. Material 248, 285 

— — — neben Schwermetallkationen 246, 222 

— neutrale u. saure, Analyse, siulen-chromatog. 249, 278 

— Ninhydrin-Reaktionsprodukte, 14C-mark., Szintilla- 
tions-Messung 248, 400 

— Nitro-2-pyridyl—, Best. diinnschicht-chromatog. 249, 
280 

— N-terminale, Best. in Proteinen u. Peptiden durch 
Reaktion mit 3-Fluor-4-nitropyridin-N-oxid 250, 406 
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Aminosauren (Forts.) 

— N-Thiobenzoyl—, Best. v. Aniliden der —, diinn- 
schicht-chromatog. 249, 280 

— Phenyldithiohydantoinderivate, Best., diinnschicht- 
chromatog. -spektralphotom. 249, 280 

— Phenylthiohydantoinderivate, gas-chromatog. Ver- 
halten der Trimethylsilylverb. 250, 405 

— — papier-chromatog. Lokalisierung mit UV-Licht 
247, 137 

— Protein—, Nachw., gas-chromatog. 249, 280 

— saure, Trenn., papier-elektrophoret. -papier-chromatog. 
kombin. 250, 403 

— S-halt., Best., gas-chromatog. 248, 126 

— — Best., Mikrometh. mit N-Bromsuccinimid u. 
Bordeauxrot als Indicator 250, 403 

— Sulfo— u. Seleno— u. ihre Oxydationsprodukte, 
Trenn., gas-chromatog. 247, 410 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 246, 275 

— — — als N-Oxid-4-nitropyridyliumderivate 245, 205 

— — — als Trinitrophenylderivate u. photom. Auswert. 
244, 211 

— — — Ubersichtsberricht 246, 275 

— — dimnschicht- u. chromato-elektrophoret. 248, 400 

— — gas-chromatog. 250, 402 

— — — als Trifluoracetylaminosiurebutylester, EinfluB 
des Verhaltnisses stationire Phase/Trager 246, 222 

— — Glutamin- u. Asparaginsiure, ionenaustausch- 
chromatog., Esterbildung durch Verwend. v. Methanol 
247, 410 

— — papier-chromatog. 246, 221 

— — — 245, 205 

— — — mit quant. Auswert. 246, 220 

— — papier- sowie diinnschicht-chromat. 250, 403 

— — — als 2,4-Dinitro-5-aminophenyl-Derivate 244, 212 

— — — Wirksamkeit versch. Whatman-Papiere u. 
versch. Cellulose-Pulver 244, 160 

— — saulen-chromatog., Elutionsplan 246, 221 

— — — Phenylalanin, Tyrosin u. Tryptophan 247, 410 

— — v. Racematen, gas-chromatog. 249, 281 

— — y.Sediment- u. Meerwasserproben, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-), Eluierung mit Piperidin 249, 190 [Or] 

— — v. Tryptophan, automat., mit Techniconauto- 
analysator 245, 205 

— Verlust an — mit endstindigem C-Atom durch 
Hydrazidbild. wahrend der Hydrazinolyse 248, 286 

D-Aminosiuren, Best. durch stereospez. enzymat. 
Acetylier. 248, 401 

D-Aminosiureoxydase, Best., fluorim. 246, 286 

Aminosiurephenylhydantoine, Nachw., diinnschicht- 
chromatog.-IR-spektrom. 247, 409 

Aminostickstoff, Best. 248, 204 

Aminosulfone, Nachw., diinnschicht-chromatog. 250, 134 

Aminothioalkohole, Best., titr., -spektralphotom. 248, 85 

Aminotransferase, Best., radiomark. (semimikro) 244, 220 

4-Amino-3,5,6-trichlorpicolinsiiure, Best. in Getreide, 
gas-chromatog. 247, 392 

Aminotripeptidase, Aktivitatsbest. in Synovialflissigk. 
246, 286 

Aminozucker, Analyse, Spezifitat u. Mechanismus der 
Reaktion 248, 211 

— Best. in Glucosamin-, Galaktosamin- u. Muraminsiure- 
Misch. 248, 211 


— — in Mucopolysaccharid-Hydrolysaten, gas-chromatog. 


246, 36 


Aminosiuren — Ammoniumvanadat 


Amitriptylin, Analyse, gas-chromatog., Technik zur Ver- 
bess. der Eigenschaften 246, 39 

— Best., UV-spektralphotom. 250, 389 

— Trenn. v. Nortriptylin, dimnschicht-chromatog. 244, 
288 

Amitrol (3-Amino-1,2,4-triazol), Best., titr. (alkalim.-), 
Gemeinschaftsuntersuch. 250, 78 

Ammoniak, Best., enzymat.-fluorim. 246, 215 

— — gas-chromatog., in Gasen (Raffinerie-) 244, 79 

— — — in Trimethylamin in Gegenw. v. Dimethyloxid 
(Spuren) 250, 71 

— — in Blut, colorim. 245, 201 

— — — coulom. 246, 215 

— — in Blut u. Cerebrospinalfliissigk., enzymat. 247, 407 

— — in Fischen 248, 262 

— — in Lebensmitteln, destillat.-titr. bzw. photom. 244, 
379 [Or] 

— — — destill. (vakuum-) 246, 315 [Or] 

— — — Isotherm-Diffusionsmeth. 250, 120 

— — in Plasma 246, 215 

— — in Waschdél aus Schwarzkohlenteer 250, 69 

— — in Wasser (hydrazinhalt.-), NeBlersches Verfahren 
248, 221 

— — photom., mit NeBler-Reagens 245, 155 [Or] 

— — — Phenol-Hypochlorit-Reakt. 245, 399 

— — — — in natiirl. Wassern 249, 330 

— — v. H,O-Spuren, gas-chromatog. 244, 346 

— fliiss.—, Best. v. Schmierélverunreinig., spektral- 
photom. 247, 360 

Ammonium, Best. in Mangandioxid (Batterie-) 246, 336 

— — polarog., in N,N-Dimethylacetamid 245, 166 

— — spektralphotom. neben Methylaminen in Methanol 
247, 338 

— — titr. (potentiom.-), in Ammoniumhexyfluorozirkonat- 
Los. neben F u. Zr 244, 346 

— — — neben Li, K u. Na, in nichtwaBr. Medium 245, 
165 

Ammoniumehlorid, Best. in Acrylnitrilsynthese-Kataly- 
sator 246, 336 

Ammoniumhexafluorozirkonat, Best. v. NH,, F u. Zr, 
titr. (potentiom.-) 244, 346 

Ammonium-Hexanitratocerat, Best. v. Th, spektrog. 248, 
238 

Ammoniumhexanitrocerat, Best., titr.-coulom. 249, 138 

Ammoniummolybdat, Best. v. Mo, titr. 246, 80 

Ammoniumnitrat, Best. neben Ammoniumsulfat, -sulfit 
u. -nitrit 245, 399 

Ammoniumnitrit, Best. neben Ammoniumsulfat, -sulfit u. 
u. -nitrat 245, 399 

Ammoniumparawolframat, Best. v. Spurenelementen, 
atomabsorptions-spektralphotom. 248, 188 

Ammoniumsalze, Best. in Lésungsmittelgemischen, titr. 
244, 59 

— quaternare, Best. in pharmazeut. Priparaten 247, 400 

— — — photom., mit Bromkresolgriin 246, 34 

— — — titr. 250, 387 

Ammoniumsulfat, Best. neben Ammoniumsulfit, -nitrat 
u. -nitrit 245, 399 

Ammoniumsulfit, Best. neben Ammoniumsulfat, -nitrat 
u. -nitrit 245, 399 

Ammoniumthiocyanat, Best., titr. (potentiom.-) -oxidim. 
244, 123 [Or] 

Ammoniumyanadat, Best. v. W(V1)-Spuren, extr.- 
photom., mit Benzhydroxamsaure 246, 329 


Amobarbital — Analytische Chemie 


Amobarbital, Best., massenspektrom. 250, 388 

Amosit, Best., in Luftstaub, rontgenbeugungsanalyt. 250, 
260 

Amperometrie, Best. adsorbierbarer Substanzen 245, 121 

— Chrono—, an tubenférm. Quecksilberfilmelektrode 247, 
64 

— — Reduktion v. Nb(V)-Ionen in salzsauren Lés. an 
Quecksilberelektroden 247, 87 

— Untersuch. v. Co(II)-, Ni(II)- u. Zn(I1)-hydroxy- 
cyanomolybdaten(LV) 248, 370 

— s. auch Titrimetrie, amperom. 

Amphetamin, Best. in Harn v. Pferden 250, 159 

— — neben Methylamphetamin, Phenmetrazin, Methy]- 
phenidat u. Ephedrin, gas-chromatog. 249, 412 

— — UV-spektralphotom. 250, 389 

— Nachw. in Harn 244, 224 

— — — dimnschicht-chromatog. 245, 409 

Amprolium(2’ -Propyl-4’ -aminopyrimidyl-5’ -methyl- 
2-methylpyridiniumchlorid-hydrochlorid), Best., 
fallungsanalyt., titr., Vergl. mehrerer Meth. 245, 403 

— — in Futterkonzentraten, AOAC-Meth. 33.024 247, 
383 

— — in Futtermitteln, auch in Anwesenh. v. Sulfachin- 
oxalin u. Ethopabat 250, 286 

y-Amylase, Aktivitatsbest. der intestinalen— 246, 287 

Amyloinchlorhydrat, Best. neben Naphthazolinnitrat u. 
Methylenblau, diinnschicht-chromatog. -spektral- 
photom. 248, 269 

Anacardinsauren, Isolier- u. Best. 248, 104 

Anisthesin, s. 3-Aminobenzoesiureithylester 

Anisthetica, Analyse, diinnschicht-chromatog.-hydrolyt. 
244, 287 

Analysatoren, Aminosiure—, automat. Probeneingabe 
248, 127 

— — Beckman, Modifiz. der Schaltung 249, 278 

— — — verbesserte Schaltung 249, 279 

— — Beckman-Spinco, Computerprogrammbeschreibung 
zur Berechnung analytischer Daten 244, 212 

— — — Rosens Ninhydrinlés. 248, 285 

— — Laboratoriumsgerat, selbst gebaut, mit Aminex- 
austauscher fiir beschleunigte Analyse bei niedrigen 
Drucken der Pufferlosung 247, 408 

— — Lithiumelutionspuffergem. zur Verwend. an einer 
Sadule 250, 144 

— — Verwend. v. 2,4,6-Trinitrobenzolsulfonsaure als 
Nachweisreagens 244, 213 

— Coleman, C/H—, Modell 33, zur Analyse v. hoch- 
fluorierten Substanzen 247, 101 

— — Nitrogen-Analyzer II, Modell XX 29 A, zur 
automat. Dumas-Meth. im Vergl. zur Kjeldahl-Meth. 
247, 382 

— Elektronenstrahl-Mikro—, zur Identifiz. v. Molybdan- 
siliciden 248, 229 

— F & M—CHN-Analyzer, O-Donatoren, Herstell. u. 
Verwend. 245, 30 [Or] 

— F & M Model 185 C-, H-, N-Analyzer mit neuer 
Polypak-Siule zur elektronischen Integration 247, 98 

— IR—, Analysenzellen 245, 128 

— Perkin-Elmer-Elementar—, Eingabeautomatik 250, 55 

— Vakuum-Schmelz—, Heraeus VH 6, zur Best. v. Sauer- 
stoff in Al u. Aluminium/Aluminiumoxid-Gemischen 
248, 224 

— zur Best. v. C, H u. N in org. F- u. P-Verbindungen 
244, 395 
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Analyse, anorg., diinnschicht-chromatog. 250, 261 

— Anwendung der Sekundareffekte bei Strahlungen: 
Genaue Photometrie unter Verwendung einer radio- 
isotopischen Lichtquelle 249, 128 

— automat. Datenverarbeit. i. d. Gas-Chromatographie 
250, 328 

— automationsgerechte Methoden zur modernen Pro- 
duktionssteuerung 250, 50 

— automatis., v. Mikroproben in Capillaren mit 
Mikroprobendosiergerat 250, 56 

— Extinktionsthermometer zur Mess. der Temperatur in 
rotierenden Apparaturen 249, 259 

— Identifizierungsverfahren, gas-chromatog. kombin. mit 
chem. Methoden 248, 342 

— industrielle, mikrochem. Verfahren 245, 288 

— IR-Datenkartei (ASTM-) 246, 272 

— kontinuierl. Systeme zur Best. v. Hydrolasen 245, 32 
[Or] 

— Landolt-Reaktionen 250, 336 

— Methodengenauigkeit 246, 273 

— Methodenzuverlassigkeit 248, 59 

— Mikromethoden fiir das klinisch-chemische u. bio- 
chemische Laboratorium (Mattenheimer) 244, 322 [L] 

— pharmazeut., diinnschicht-chromatog. Verfahren 244, 
286 

— spektralphotom. u. photom. Methoden, Grenzkonzen- 
tration u. Erfassungsgrenze 248, 59 

— Spurenanzeiger zur Auswert. v. Kurven mit digitalem 
Ausdruck 249, 260 

— Verwend. v. Redoxindicatoren 249, 138 

Analysengang, Cu/Sn-Gruppe 245, 168 

— ohne Entfernung von Phosphat 244, 268 

— zur Trenn. der Silbergruppe 244, 196 

Analysengerite, Erlenmeyer-Kolben mit eingeschliffenen 
Stopfen fiir jodometrische Ganzflaschentitrationen 
248, 349 

Analysentechnik, kombin. Verf. zur Analyse oxydierter 
Paraffine 245, 329 

Analysenverfahren, Bewert. 248, 346 

— — system. Fehler 245, 128 

— Genauigkeit, Gemeinschaftsversuch unter Anwendung 
eines Probenpaares 246, 274 

Analysis and Characterization of Oils, Fats and Fat 
Products (Boekenoogen) 250, 36 [L] 

Analytical Chemistry, Kinetics in (Mark, Rechnitz) 250, 
35 [L] 

Analytik, industrieller Produktionsverfahren im Rahmen 
einer Automation 245, 1 [Or] 

Analytische Chemie, Acenaphthenchinon-(2-hydroxy)-anil, 
als Reagens 248, 60 

— Anwendbarkeit der Zimtsaure, 12. Mitt. Die Grund- 
lagen der Trennung und Bestimmung von Metallen 
248, 59 

— aromat. Isocyanate, Reakt. mit Peroxygruppen 248, 
215 

— Automation in u. mit der —. III. Zur Frage der 
Programmiersprachen u. Symbolik 247, 1 [Or] 

— Chinoxalin-2-carbonsaéure u. ihre Derivate als Reagent. 
248, 60 

— elektron. Datenverarbeit. 248, 59 

— elektron. Rechnen, Algol-Programm fiir die Auswert. 
v. Modellanalysen aus dem Bereich der Gravimetrie u. 
Titrimetrie 245, 128 

— Flavone als Reagentien 248, 60 
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Analytische Chemie (Forts.) 

— heterocycl. Azofarbstoffe in der —, 1. Ligandeneigen- 
schaften v. 2-(2-Pyridylazo)-1-naphthol u. seiner 
sulfonierten Analoga 248, 59 

— — 2. Ligandeneigenschaften v. 2-(2-Pyrimidylazo)-1- 
naphthol u. seiner sulfonierten Analoga 248, 60 

— in industry (Kolthoff, Elving u. Stross) 245, 157 [L] 

— Neue Reaktionen im Bereich der — 248, 58 

Analytische Daten, Untersuch. v. aus versch. — stammen- 
den kombinierten Ergebnissen unter Verwendung v. 
programmierten Lernmaschinen 250, 336 

Analytische Technik, elektron. Datenverarbeitung im 
chem. Labor 248, 59 

Androsten-4-dion-(3,17), Best. in Rinderfettgewebe, 
diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 250, 152 

Androst-16-ene, gas-chromatog. Verh. als Trimethylsilyl- 
u. Chlormethyldimethylsilylather 248, 413 

Androsteron, Best. in Harn mit 2,4-Dinitropheny]l- 
hydrazin 246, 406 

Anemonin, Best. in Ranunculus sceleratus L, spektral- 
photom. 248, 274 

Angiotensinase, Aktivititsbest. in Serum mit einem 
DPN-H abhing. opt. Test 246, 287 

— — in Serum u. Plasma 246, 287 

Anhydroribit, Nachw. neben Ribit u. Glycerin, gas- bzw. 
dinnschicht-chromatog., als Trimethylsilylather 247, 
109 

Anhydrotetracycline, Best. in Tetracyclinhydrochlorid 
246, 351 

Anilin, Best. neben Diphenylamin, titr., -potentiom. 246, 
39 

— — neben Phenylcyclohexylamin in Cyclohexylamin u. 
Dicyclohexylamin, polarog. 245, 192 

— — neben Phenylhydroxylamin u. Nitrobenzol in 
Benzollésungen, spektralphotom. 249, 63 

— — vy. Nitrobenzol, polarog. 248, 100 

— Nachw. in o-Chloranilin, dimnschicht-chromatog. 246, 
200 

— — neben p-Aminophenol im binaren Gem., papier- 
chromatog. 250, 137 

— — v. 4-Aminobipheny] in raffin. —, papier-chromatog. 
246, 199 

Aniline, Best., titr., -potentiom. 250, 137 

— elektroneneinfang-gas-chromatog. Verh. 246, 40 

— Kompl. mit Elektronenacceptoren zum Farbnachw. u. 
zur massenspektrom. Identifiz. 250, 79 

— monosubstituierte, Best., titr., -potentiom., in Tetra- 
alkoxysilanen 250, 137 

Anionen, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 244, 
259 

— — extr.-spektralphotom. als Cuproin-Kupfer(I)- 
chelate 249, 382 

Anionenwertigkeit, Best. durch die Isotypie ihrer Tetra- 
phenylarsoniumsalze 247, 16 [Or] 

Anlagerungsverfahren, mit N-Bromacetamid zur Best. v. 
ungesatt. Verb. in techn., synthet. Butanol 250, 70 

— zur Best. der Vinyl-Ungesattigtheit in org. Verbin- 
dungen mittels Quecksilber(II)-acetat 245, 329 

— — v. Hydroxylgruppen (tert.-), extr.-colorim., Reak- 
tion mit Jodwasserstoffsaure 244, 399 

-- zur gas-chromatog. Best. v. Aldehyd-2,4-dinitro- 
phenylhydrazonen durch Ozonisierung 245, 330 

Anodenschlamm, Cu-Raffinations—, Best. v. Se u. Te, 
gravim. 249, 332 


Analytische Chemie — Antimon 


Anorganisches Material, Best. v. Si, extr., -konduktom. 
248, 233 

— qualit. Analyse v. séureunlésl. Substanzen 244, 54 

— qualit. Nachw. v. Halogeniden, ultramikro 244, 153 

Anorganische Verbindungen, Best. in Kohle (Stein- u. 
Braun-), réntgenstrahlen- bzw. B-strahlenabsorptiom. 
248, 98 

Anstrichmittel, Best. v. Cu neben Harzsauren in Anti- 
Algen-Schutzfarben, polarog. 246, 204 

— Nachw. v. anorg. Pigmenten u. Fillstoffen, papier- 
chromatog. 250, 77 

Anthanthren, Best. in Abgasen 246, 325 

Anthocyane, Best. in Johannisbeersaft (schwarzem-), 
diinnschicht-chromatog. 247, 389 

— — in Preiselbeersaft 248, 110 

— — in Preiselbeeren u. Preiselbeerprodukten 248, 392 

— — in Traubensorten, diinnschicht-chromatog. 248, 110 

— dinnschicht-chromatog. Untersuch. 248, 387 

— Nachw. in Medicago, diinnschicht-chromatog. 248, 392 

Anthocyanfarbstoffe, Nachw. in Trauben (chilen.-), Rot- 
weinen u. deren Hybriden sowie in Maqui u. Mora, 
diimnschicht-chromatog. 250, 218 

Anthocyanidine, Nachw. in Medicago, diinnschicht- 
chromatog. 248, 392 

— — papier-chromatog. 247, 118 

Anthracen, Best. in Anthrachinon u. Anthron, polarog. 
248, 242 

Anthrachinon, Best. v. Anthracen, polarog. 248, 242 

— Oxy—, Best., titr. (acidobas.-), -potentiom., in nicht- 
waBr. Losungsmitteln 250, 140 

Anthrachinone, Best. in pharmazeut. Praparaten 245, 401 

— — polarog., in nichtprotogenen u. gem. Lésungsmitteln 
250, 141 

Anthrachinon-Zwischenprodukte, Best. in Farbstoff D & 
C-Violett Nr 2, extr., -photom. 244, 351 

Anthraglykoside, Best. v. Agluconen u. Monoglucosiden in 
Rhizoma Rhei 250, 391 

— Trenn. v. Dianthronglykosiden aus Senna u. 
Rhabarbar, séulen-chromatog. 250, 391 

Anthranilsiure, N-Acetyl—, Isolier. u. Identifiz. aus dem 
Chinasauremetabolismus durch Aerobacter aerogenes 
248, 411 

Anthron, Best. v. Anthracen, polarog. 248, 242 

Antibiotica, Best. in Futtermitteln u. anderen Produkten, 
Ubersichtsbericht 245, 400 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 250, 389 

— tuberkulostat., Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 
401 

Antigest, Best. v. Mestranol, papier-, diinnschicht- oder 
sdulen-chromatog. -photom. 247, 129 

Antiklopfmittel, Pb-halt., Analyse, gas-chromatog. 250, 70 

Antimon, Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Al 
(hochreinem-) 250, 345 

— — — in Gesteinen 250, 66 

— — — in Gesteinen u. Al 248, 91 

— — — in Sn, unter Verwend. eines inneren Standards 
250, 347 

— — — neben Te-, Se- u. As-Spuren (simultan) in 
Zn8O,-Elektrolytlés. 249, 61 

— — atomfluorescenzspektrosk. Untersuch. 248, 185 

— — in Cu(Roh-), réntgenfluorescenzspektrom. 250, 263 

— — in galvy. Messingbad 247, 378 

— — in Katalysatoren, titr. 249, 350 

— — in Leg. (Sn/Pb/Sb-), réntgenspektrom. 245, 304 [Or] 


Antimon — Arsen 


— — in Pb u. Leg. fiir Kabeldeckschichten 248, 226 

— — in Polyester (Lawsan), spektrog. 250, 73 

— — in Scandiumantimonid 249, 147 

— — in Sn/Pb-Leg., titr. (amperom.-), mit Amyldimer- 
captothiopyron 244, 337 

— — mit Brillantgriin, Reinig. des Reagens 250, 206 

— — neben Fe, Sn u. Al in Cu/Pb-Leg., atomabsorptions- 
spektralphotom. 249, 54 

— — photom., als Methylenblauhexachlorantimonat(V) 
249, 400 

— — — als reduz. Antimonmolybdatophosphat 244, 132 

— — — in As 248, 92 

— — — in Stahl(leg.-) 248, 18 [Or] 

— — — mit Pyridyl-azo-diithyl-m-aminophenol u. seinen 
Homologen 248, 185 

— — polarog. 246, 135 

— — — 247, 86 

— — — in Alkaliniobaten u. Niob(V)-oxid 244, 345 

— — — in Hisen u. Stahl 250, 266 

— — — in Farben (Maler-) (Spuren) 244, 350 

— — titr. (komplexb.-), -thermom., mit NaF 247, 71 

— — vy. Zn (0,000n bis 0,00n°/,) polarog. (wechselstrom-) 
250, 344 

— inversvoltamm. Verhalt. in pyridinhalt. Grundlés. 
246, 1 [Or] 

— Nachw., Capillargerat zur Erzeug. v. nascierendem 
Wasserstoff 250, 55 

— Trenn. v. In, Ga, Tl u. Bi, extr., mit alkylphosphorigen 
Sauren 245, 398 

— — v. Inu. Zn, Ionenaustauscher-Meth. 249, 334 

— — vy. Mn, Fe u. anderen Metallen, siulen-chromatog., 
an substituierter Cellulose unter Anwend. v. Radio- 
isotopen 246, 393 

— Untersuch. der Bildung ternirer Systeme mit 
Catechin-Violett u. Cetyltrimethylammoniumbromid 
u. analyt. Anwend. 249, 201 

Antimon(iIl), Best., extr.-photom., mit Pyridylazover- 
bind, 246, 394 

— — in Cd, polarog. 250, 62 

— — in Zinkbadern, spektrog. 249, 333 

— —titr. (bromatom.-), gegen Phosphormolybdan- 
Vanadinsaure 247, 339 

— Extr. mit Benzol 248, 185 

— Nachw. neben As(III) u. Sn(II), diinnschicht-chro- 
matog., als Pyrrolidindithiocarbamidat 249, 196 

— Trenn. v. Sb(V), papier-chromatog. 244, 128 

Antimon(V), Extr. aus salzsauren Lés. mit Tribenzylamin 
248, 228 

— Trenn. v. Sb(III), papier-chromatog. 244, 128 

Antimonbromid, Extr. mit Benzo] 248, 185 

Antimonglanz, Trenn. v. Sb,O, in Salzsiure 249, 197 

Antimonlegierungen, Best. v. Tl, photom. 244, 206 

Antimonsulfid, Best. v. O-Spuren, photom., als SO, mit 
Formalin-Fuchsin 246, 80 

Antimontrioxid, Trenn. v. Sb,S, in Salzsiure 249, 197 

Antimycin A, Best., fluorim.-automat. 246, 352 

Antineuraminidase, Aktivitatsbest. 246, 411 

Antioxydantien, Best. in Polymeren 250, 282 

— — in Schweineschmalz 246, 154 

— bisphenol., Trenn., diinnschicht-chromatog. 249, 270 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 246, 204 

— — Ringofentechn. (halbquantit.) 245, 196 

— — Sublimationsverf. 247, 388 
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Antipyrin, Best. in Glycerin u. Propylen-Glykol-Grund- 
stoffen, stulen-chromatog.-photom. 247, 126 

— — neben 3-Aminobenzoesaure-ithylester in pharmazeut. 
Zubereit. auf Glycerin- und Propylenglykol-Basis 248, 
119 

— — titr. 246, 344 

— — titr. (jodom.-) 249, 411 

AOAC-Methode, 33.024, zur Best. v. Amprolium in 
Futterkonzentraten, Modifiz. 247, 383 

Apatit, Best. v. Sr in Kola-Phosphat, atomabsorptions- 
spektralphotom. 249, 115 [Or] 

Apatite, Best. v. Phosphatgehalt, KMR-spektrom. 250, 
67 

Apomorphin, Best., spektralphotom., Verwend. der 
Oxydat. mit Sauerstoff in alkal. Lés. 248, 179 [Or] 

Appetitztigler, diinnschicht-chromatog. Verhalten 245, 402 

Aquopentacyanoferrat(II), Best. neben Carbonyl- 
pentacyanoferrat(II) u. Hexacyanoferrat, photom. 248, 
98 

Arabinose, mark. anomer. Methylglykoside, gegenstrom- 
extraktionsanalyt. Verhalten 247, 352 

Aralkylamine, Nachw., in Harn, dimnschicht-chromatog. 
-fluorim. 246, 274 

Arbutin, Best. in Drogen, siiulen-chromatog. -spektral- 
photom. 250, 391 

— — in pflanzl. Rohstoffen 248, 275 

Arecolin, Best. in Betel-Niissen u. Arzneimitteln 250, 393 

Arentricarbonylchromkomplexe, Trenn., gas-chromatog., 
mit quant. Auswert. 249, 315 

Arginase, Aktivitatsbest., radiom. 246, 287 

— Best. 248, 417 

Argon, Best., gas-chromatog. 248, 61 

— — — in Gasen der Ammoniaksynthese 244, 78 

— — — — 246, 49 

— — in He, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 87 

— — in SiO,-Schichten (durch Kathodenzerstaubung 
hergestellten-), rontgenfluorescenzanalyt. 245, 244 [Or] 

— — vy. N (mikro), spektralphotom. 250, 59 

— — v. O,- u. N,-Beimischungen, massenspektrom. 245, 
177 

— Trenn. v. O,, N., CO, CO,, H,S u. SO,, gas-chromatog. 
249, 46 

— — v. O,, Nz, CO, CO,, H,S, COS u. SO,, gas-chro- 
matog. 249, 326 

Aromastoffe, Auftrenn. in Klassen, siulen-chromatog., 
bei 1° C an Silicagel 248, 115 

— Best., gas-chromatog., in Malz u. ahnl. Verb. 246, 
323 [Or] 

— — — in Melasse-Maische 249, 261 

— — — in Most u. Wein 249, 261 

— — — in Wein, Branntwein u. Saft 249, 216 

— Nachw. in Apfeln u. Erbsen 248, 115 

— — vy. Ketonen, gas-diinnschicht-chromatog. 247, 105 

Aromatengemische, Analyse, UV- u. NIR-spektro- 
skopische Untersuchungen 244, 405 

Aromen, Analyse, gas-chromatog., Probennahme 244, 
353 [Or] 

Arsen, Anreicher. u. Best. v. —spuren 249, 196 

— Best. aktivierungsanalyt. (photonen-), unter Verwend. 
v. Se als innerem Standard 249, 399 

— — atomabsorptions-spektralphotom. 244, 132 

— — — Herstell. einer Gasprobe 249, 399 

— — — neben P u. Si 250, 205 

— — in biolog. Medien, Vaddk u. Sedivec-Meth. 245, 202 
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Arsen, Best. (Forts.) 

— — in Bisazoarsonabkémmlingen der Chromotropsaure 
247, 67 

— — in Organo-As-Verb., flammenphotom. 248, 201 

— —inS 249, 351 

— — in Scandiumarsenid 249, 147 

— — in Tetraphenylarsoniumverb. u. Pentaphenyl- 
arsen (neutronenbestrahlt) 250, 127 

— — nach Vasdk u. Sedivec 250, 206 

— — neben Ni, Mn, Co, Cu, Cd, Zn u. Hg, ionenaus- 
tausch-chromatog.-titr. 244, 285 

— — neben P u. Si, extr., -UV-spektralphotom., als 
Heteropolymolybdansauren 249, 196 

— — neben Te-, Se- u. Sb-Spuren (simultan) in ZnSO,- 
Elektrolytlés., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 249, 61 

— — photom., in Holz(impriagn.-) 248, 248 

— — — in Pb (Reinst-) 245, 181 

— — — mit Silberverb. der p-Sulfamidbenzoesaure 249, 
196 

— — polarog. 248, 184 

— — — in Kisen u. Stahl 250, 352 

— — — in Lebensmitteln 244, 411 

— — radiom., mit der Uranylsalzmeth. 246, 393 

— — titr., -elektrom. (ppm) 248, 184 

— — — inorg. Verb. 247, 407 

— — — in Stahl 246, 65 

— — titr. (jodom.-), in Hisen u. Stahl, mit Zinn(II)- 
chlorid 250, 266 

— — v. Sb, spektralphotom. 248, 92 

— — v. Se- u. Te-Spuren, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 248, 225 

— — v. Spurenbeimengungen in — hoher Reinh., 
spektrog., nach chem. Anreicher. 246, 329 

— — v. Te, polarog. 245, 182 

— Nachw., Capillargerat zur Erzeug. v. nascierendem 
Wasserstoff 250, 55 

— — in biolog. Material, diinnschicht-chromatog. 245, 201 

— — katalyt., Indigocarminentfairb. durch H,O, 244, 
44 [Or] 

— polarog. Verhalt., IV. Polarog. der Carboxyalkyl- 
phosphine 248, 184 

— Trenn. v. Cu u. anderen Metallen, siiulen-chromatog., 
an substituierten Cellulosen unter Verwend. v. Radio- 
isotopen 246, 393 

Arsen(III), Best. in Cd, polarog. (Spuren) 250, 62 

— — in Zinkbadern, spektrog. 249, 333 

— — titr. (redox-), -ESR-spektrom., mit Kalium- 
permanganatlés. 249, 196 

— Ge(IV)/As(V)-Gem., Auftrenn., elektrophoret. (papier-) 
250, 206 

— Nachw. neben Sb(III) u. Sn(II), diinnschicht-chro- 
matog., als Pyrrolidindithiocarbamidat 249, 196 

— Trenn. v. As(V), diinnschicht-chromatog. 246, 393 

Arsen(Il)-77, 7’ As(V)/Ge(IV)-Gem., Auftrenn., elektro- 
phoret. (papier-) 250, 206 

Aysen(V), Ge(IV)/As(III)-Gem., Auftrenn., elektro- 
phoret. (papier-) 250, 206 

— Trenn. v. As(III), diinnschicht-chromatog. 246, 393 

Arsen(V)-77, *’As(III)/Ge(IV)-Gem., Auftrenn., elektro- 
phoret. (papier-) 250, 206 

Arsenat, Best., neben PO,°- u. SO,?-, auch in Gegenw. 
anderer Ionen 250, 208 

— — titr. (fallungs-) 246, 135 

— Trenn. v. AsO,°-, papier-chromatog. 248, 185 


Arsen — Asphalt 


Arsenazo III [2,7-Bis(arsonophenylazo) -chromotropsiure], 
Best., photom. 247, 66 

— Strukturisomere, Analyse 247, 67 

Arsenit, Best., titr., -potentiom., mit Natrium- 
peroxymolybdat 249, 399 

— Trenn. v. AsO,3-, papier-chromatog. 248, 185 

Arsenorganoverbindungen, Best. in Fischélen, aktivie- 
rungsanalyt. (neutronen-) 248, 260 

— — y. As, flammenphotom. 248, 201 

Arsen(III)-oxid, Best. 250, 158 

Arsoniumsalze, Tetraphenyl- u. Triphenylmethyl—, 
Zusammensetzungen u. therm. Stabilitaten 250, 53 

Arterenol, Best. 248, 414 

— — fluorim. 248, 274 

— — — automat. 250, 154 

— — — neben Adrenalin 248, 134 

— — gravim., als Tetraphenylboranat 245, 374 

— — in biolog. Gewebe u. Flissigk., automat. 249, 159 

— — in Harn 250, 413 

— — neben Serotonin u. Dopamin in Gehirnprobe 248, 134 

— Trenn. v. Adrenalin, papier-chromatog. 246 348 

Arylamine, Oxydat. durch Kupfer(II) in Acetonitril 247, 
355 

Arylsulfonsaurechlorid, Best. v. H,O-Gehalt, titr., mit 
Karl Fischer-Lés. 246, 339 

Arzneimittel, Best., fluorim. bzw. phosphorim., ein neuer 
Weg zur direkten Best. in Gesamtblut 244, 209 

Asche, Best. in Milchpudding auf Getreidebasis 246, 151 

Ascorbinséure, Best., colorim., mit Kisen(III)-chlorid u. 
Dipyridyl 248, 264 

— — in Apfeln, spektralphotom. 248, 258 

— — in Lebensmitteln 249, 269 

— — in Wein, dinnschicht-chromatog. -spektralphotom. 
248, 257 

— — neben Nicotinsaureamid u. Pyridoxin, gas-chro- 
matog. 250, 390 

— — neben NO, in Pékelgemischen 248, 116 

— — papier-chromatog. 245, 343 

— — — in Citrusfriichten, Prif. auf Haltbarkeit 248, 111 

— — — in Harn 246, 285 

— — — in Lebensmitteln (mikro) 249, 269 

— — — Wechselbez. zu Cellulose 248, 265 

— l- u. d-Iso-, Best., papier-chromatog.-fluorim. 245, 344 

— Nachw. in biolog. Material, diinnschicht-chromatog. 
249, 156 

— Trenn. v. Dehydroascorbinsiure, diinnschicht- 
chromatog. 248, 114 

Asparagin, Best. neben Glutamin in Gegenwart anderer 
Aminosauren in physiolog. Flissigk. 246, 222 

Asparaginsiure, Esterbild. durch Verwendung v. 
Methanol bei der Ionenaustausch-Chromatog. 247, 410 

L-Asparaginsiure-@-hydrazid, Best., colorim., mit 
Kupfer(II)-ionen 247, 410 

Aspartat-Aminotransferase, Rattenleber—, Einflu8 v. 
Phosphat u. anderen Anionen auf die Mess. der 
Isozymaktivitaiten 248, 140 

L-Aspartat:2-Oxoglutarat-Aminotransferase, Aktivitiats- 
best. in Serum 246, 411 

Aspartat-Transcarbamoylase, Best. 244, 220 

Aspartyloligopeptide, a- u. B-(L)-Di- u. -Tripeptide, Trenn., 
lonenaustausch-chromatog. 247, 411 

Asphalt, gas-chromatog. Untersuch. 244, 156 

— Untersuch. der Zusammensetz. durch KMR.- u. IR- 
Spektrometrie 248, 241 


Asphalte — Automatische Analyse 


Asphalte, feste, Best. in Mineralél, Ringofenschnellmeth. 
250, 70 

ASTM-Methoden, Suchsystem, IR-Datenkartei mit 
IBM-1130-Computer 246, 272 

Astraviolett 3 R [1-Methyl-2-(p-diithylaminostyren)- 
3,3’ -dimethyl-indolchlorid], zur Best. v. Dicyano- 
aurat(I), spektralphotom. 249, 387 

Atomabsorptionsspektrometrie, s. Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 

Atomfluorescenz-Spektrometrie, Berechnung v. Grenz- 
konzentrationen 245, 281 

— Best. v. Ag mit hochintensiver Hohlkathodenlampe 
249, 386 

— — v. Be 248, 66, 353 

— — v. Bi mit elektrodenloser Jodentladungsréhre als 
Lichtquelle 247, 86 

— — v. Cd, SaiurekonzentrationseinfluB 244, 127 

— — v. Co mit Hohlkathodenlampe hoher Intensitit u. 
einer mit Mikrowellen angeregten elektrodenlosen 
Entladungsréhre als Lichtquelle 249, 407 

— — v. Ge in Stickstoff/Sauerstoft/Acetylen-Flamme 
248, 76 

— — v. Mg mit Hochintensitits-Hohlkathodenlampe als 
Strahlungsquelle 248, 67 

— —v. Seu. Te 244, 133 

— — vy. Tlu. Hg mit elektrodenlosen Entladungsréhren 
250, 202 

— Bewert. v. unter Verwend. eines mit totaler Ver- 
brennung arbeitenden Zerstéiuberbrenners hergestellten 
vorgemischten Flammen 249, 249 

— Cadmium-Entladungslampen, experimentelle Parameter 
248, 333 

— Fluorescenz u. analyt. Charakteristica v. Arsen unter 
Verwendung einer durch Mikrowellen angeregten 
elektrodenlosen Entladungsréhre 249, 127 

— Herstell. v. durch Mikrowellen angeregten elektroden- 
losen EntladungsrGéhren fiir Ti, V u. Zr zur Verwend. 
als Spektrallinienquellen 248, 42 

— Lichtquellen, durch Mikrowellen angeregte elektroden- 
lose Entladungsréhren 244, 191 

— mit einem Kohlenstoffgliihfaden als Atomreservoir. 
I. Konstruktion u. Arbeitsweise des Atomreservoirs 
250, 320 

— mit elektrodenlosen Thallium- u. Quecksilber- 
entladungsréhren, Vergl. mit Atomabsorptionsmeth. 
250, 202 

— montierbare wassergekiihlte Hohlkathodenlampe 250, 36 

— Quecksilberdampflampe 245, 115 

— Ubersichtsbericht 250, 318 

— Untersuch. v. Fe, Co u. Ni 280, 213 

— Verhalt. v. Sb 248, 185 

— Verwend. einzelner Trépfchen der Probenlés. 250, 319 

Atomic Absorption Spectroscopy (Slavin) 250, 35 [L] 

Atomspektroskopie, in analyt. Laboratorien breiten 
Programms 280, 36 

Atranorin, Trenn. v. Usninsaure, diinnschicht- 
chromatog. 246, 349 

ATR-Messung, v. org. Verb. nach diinnschicht-chromatog. 
Trenn. 249, 316 

Atropin, Best., titr. 250, 387 

Atropinsulfat, s. Atropisol 

Atropisol, Best. neben PAM in zusammengesetzten 
Praparaten 249, 78 

— — neben TMB-4 250, 393 
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Aufschlufverfahren, zur Analyse v. Ferrosilicium durch 
Atomabsorptions-Spektralphotometrie 250, 350 

— — v. Insecticiden u. Asaricides 248, 268 

— — v. Silicaten durch Atomabsorptions-Spektroskopie 
250, 65 

Austern, Best. v. 2,4-Dichlorphenoxyessigsaure u. ihren 
Butoxyathanolestern, gas-chromatog. 245, 352 

Autoanalysator, Technicon—, Tryptophanabtrenn. 246, 
205 

— — zur Best. v. NO;~ in Wasser v. FluBmiind., Brucinverf. 
246, 53 

— zur Best. v. H,O, in biolog. Material 245, 165 

— — vy. Hexachlorophen in Seife 247, 124 

Automation, chromatographische Datenverarbeitung 245, 
84 [Or] 

— Hinsatz ionenspezif. Elektroden 245, 70 [Or] 

— elektron. Datenverarbeitung im chem.-analyt. Labor 
248, 59 

— industrielle, Beitrag der analyt. Chemie 245, 11 [Or] 

— industrieller Produktionsverf., Material- u. SignalfluB 
245, 1 [Or] 

— industrieller Prozesse, QMI (QualitaétsmeBinstrumente) 
245, 11 [Or] 

— in u. mit der analyt. Chemie. III. Programmier- 
sprachen u. Symbolik 247, 1 [Or] 

— komplexom. Titrationen 245, 58 [Or] 

— Lésungsherstell., Gerit 245, 54 [Or] 

— photom. MeBverfahren 245, 23 [Or] 

— y. Trocknungsvorgangen, Voraussetz. 245, 114 
Automatische Analyse, Best. der Konzentration einer der 
Komponenten in einem Mehrstoffgemisch 245, 124 

— — des Stammwiirzegehaltes v. Bier, Abtasten v. Peaks 
u. Errechn. der Ergebnisse 250, 219 

— — y. Aminen u. Aminosauren 249, 278 

— — vy. Aminosiuren in biolog. Flissigk. 250, 402 

— — — serienma8., auf selbstgefertigten Analysatoren 
248, 127 

— — v. B in Pflanzengewebe 250, 285 

— — v. C, Hu. N in hochfluorierten org. Materialien 
mit Perkin-Elmer, Modell 240 247, 101 

— — v. Cu (mikro), katalyt. 247, 72 

— — y. D-Fructose neben D-Glucose 250, 147 

— — vy. Harnséure 250, 142 

— — y. Jodid (mikro), katalyt. 245, 20 [Or] 

— — vy. Kreatin in Serum, Harn u. anderen biolog. 
Flissigk., Diacetylreakt. 249, 153 

— — vy. Mn in Silicaten u. Sedimenten 247, 371 

— — v. Mucopolysacchariden (sauren-) 247, 312 [Or] 

— — vy. Nin Arzneimitteln 250, 386 

— — — in Milch u. Milchprodukten mit Technicon- 
Kjeldahl-Analyzer 244, 76 

— — v. NO,- in Tabak 248, 105 

— — v. NO,;- u. NO,~ in Blut 245, 202 

— — v. org. Sdiuren 250, 129 

— — v. PbO-Gehalt v. Grauoxid durch Messung der 
Loésungswarme 245, 49 [Or] 

— — vy. Phosphatase 249, 286 

— — vy. Phosphor (anorg.-) in biolog. Flissigkeiten 249, 
274 

— — v. phosphororg. Insecticiden in Gemiise- u. Obst- 
extrakten 248, 268 

— — vy. Sialinsiure 249, 285 

— — v. Steroiden im Harn, papier-chromatog., mit 
Laboratoriumscomputer 248, 131 
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Automatische Analyse, Best. (Forts.) 

— — vy. Xanthurensiure in Harn 250, 142 

— colorim., Best. v. Stérungen 248, 42 

— Diazotierungs- u. Kupplungsverfahren, zur Best. v. 
Linuron in Bodenproben 247, 120 

— gleichzeit. Best. einer groBen Zahl v. Elementen in 
biolog. Material 246, 211 [Or] 

— titr., -thermon. 249, 137 

—v. Aminosiuren 246, 221 

Automatische Datenverarbeitung, i. d. Gas-Chromato- 
graphie 250, 328 

Autoradiographie, Best. v. ?°?Th u. ?*°Th in biolog. 
Material 245, 408 | 

Autoxydationen, Untersuch., gasom. u. voltamm. im 
Vergl. 244, 269 

Auxin, Best., gas-chromatog. 244, 203 

Azapetin, Best. in pharmazeut. Zubereit., gas-chromatog. 
249, 73 

Azidgruppen, Best. (mikro) 244, 398 

Azidion, Best., als Kupferisochinolinsaure-Kompl. 248, 
33 [Or] 

Azinophos-methyl [S(3,4-Dihydro-4-oxobenzo-[d]- 
(1,2,3) -triazin-3-ylmethy]) -dimethylphosphorthiolo- 


thionat], Best. in Obst u. Gemiise, modifiz. Miles-Meth. 


245, 348 

Aziridin, 1-Benzoyl-2-athyl—, Trenn. v. 2-Phenyl-5- 
aithyl-A?-oxazolin u. 2-Phenyl-4-athyl-4?-oxazolin, 
gas-chromatog. 248, 217 

Aziridine, 2,3-Dialkyl—, Best., titr., mit HJ 249, 320 
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Backwaren, Nachw. v. Lactoflavin, papier-chromatog. 
244, 75 

— s. auch Getreideerzeugnisse 

Bactericide, Nachw. v. halogen. Aromaten, diinnschicht- 
chromatog. 246, 247 [Or] 

Barbital, Best., massenspektrom. 250, 388 

Barbiturate, Analyse 247, 127 

— Best., gas-chromatog. 248, 421; 422 

— — — in biolog. Proben 250, 159 

— — — in festen Praparaten 250, 388 

— — — in Pharmaka 249, 411 

— — massenspektrom. 250, 388 

— — titr. (komplexom.-) 247, 400 

— Hydroxy—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 249, 
167 

— Hydroxy- u. Thio-, Nachw., dinnschicht-chromatog. 
249, 157 

— IR-spektrosk. Untersuch. 248, 271 

— Nachw., dinnschicht-chromatog. 246, 346 

— — — 249, 74 

— — — in Arzneimitteln 247, 127 

— — — — 246, 346 

— — — Sichtbarmach. mit Fuchsin-Farbstoffen 249, 74 

— — massenspektrom. 247, 179 

— Zersetzungsprodukte, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
250, 388 

Barbitursiure, Best., photom., durch Kondensation mit 
Glutaconaldehyd 249, 122 [Or] 


Automatische Analyse — Barium 


— subst., gas-chromatog. Verhalten u. strukturelle 
Beziehung 247, 358 

Azoaromate, Di—, polarog. Reduktion u. ihre Beziehung 
zu Ergebnissen der HMO-Berechnungen 248, 385 

— elektrochem. Reduktion I. 248, 385 

Azo-azoxy BN, Verteilung im System Wasser/org. L6- 
sungsmittel 250, 54 

Azofarbstofie, Best. in Abwasser, polarog. 246, 55 

— — y. Hydroxylgruppen in dispersen —, papier- 
chromatog. 250, 139 

— heterocycl., in der analyt. Chemie, 1. Ligandeneigen- 
schaften v. 2-(2-Pyridylazo)-1-naphthol u. seiner 
sulfon. Analoga 248, 59 

— — — 2. Ligandeneigenschaften v. 2-(2-Pyrimidylazo)- 
1-naphthol u. seiner sulfon. Analoga 248, 60 

— Pyridyl— der Chromotropsaure, Al-Chelate, u. ihre 
Anwend. in der Mikroanalyse 248, 71 

— Strukturaufklar. 244, 407 

— Trenn., siulen-chromatog. 247, 66 

Azogruppen, Best., coulom.-titr. (titanom.-) 247, 355 

Azomethan, Massenspektren 250, 138 

Azomethine, opt. aktive, als org. Reagentien 245, 288 

Azoproteine, Best. v. Tyrosin u. Histidin 246, 224 

Azotometer, Mikro— nach Pregl, zur Best. v. N (mikro) 
in org. Verb. 244, 397 

Azoverbindungen, aliphat., Best., photom. 249, 277 

Azoxygruppen, Best., polarog., durch Reduktion mit 
Titan(III) 245, 366 

Azoxyverbindungen, Analyse, polarog. 245, 366 [Or] 


Barium, Best. durch photochem. Fallung 249, 193 

— — in Farben (Maler-), polarog. sowie atomabsorp- 
tions-spektralphotom. (Spuren) 244, 350 

— — in Mehl, séulen-chromatog. (ionenaustausch-) - 
atomabsorptions-spektralphotom. 246, 151 

— — in Schmierdlen u. Schmierdlkonzentraten, photom. 
247, 310 [Or] 

— — in Wasser (Meer-), ionenaustausch-chromatog., 
-flammenphotom. 244 79 

— — — spektrog., nach Anreicher. am Kationen- 
austauscher 246, 52 

— — neben BaSQ,, titr. (chelatom.-) 248, 69 

— — neben Cr, Niu. § in Silicaten 246, 69 

— — neben Sr (simultan), aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) mit Ge(Li)-Detektor 250, 196 

— — neben Sr, Ca u. Mg, titr. (chelatom.)- nach Fall. mit 
Pyromellitsiiure 244, 325 

— — spektralphotom., mit Sulfonazo III 248, 68 

— — titr. (komplexom.-), hydrolyt., mit dem Tetra- 
natriumsalz der Athylendiamintetraessigsiiure 250, 
383 [Or] 

— — titr. mit NaOx-Lésung gegen KMnO, 249, 350 

— Farbreagentien 248, 68 


— Mitfallung mit Bleichromat aus homogener Lés. 250, 
197 


— Spurennachw. durch induzierte Fall. 248, 69 
— Trenn. v. Ca, anionenaustausch-chromatog. 248, 354 


Barium — Benzolsulfonsiure 


— — v. Ca, Mg u. Sr, siulen-chromatog. (ionenaus- 
tausch-) 244, 365 [Or] 

— — v.Sr u.anderen Begleitelementen, siulen-chromatog. 
(kationenaustausch-) 249, 389 

Barium-187m, Trenn. v. ®7Cs, Ringofenmeth. 244, 322 

Barium-140, Best. in Falloutproben, radiochem. 244, 
375 [Or] 

— — in Milch u. Knochenaschen 249, 39 [Or] 

— Trenn. v. °La, Ringofenmeth. 248, 68 

Bariumchromat, Fiill., synchronis. 244, 196 

Bariumorthoferrat, Best. v. Fe(II1) u. Fe(IV), titr. 
(chelatom.-) 244, 64 

Bariumoxalat, Untersuch., gas- u. differentialthermo- 
analyt. 249, 389 

Bariumsalze, Best. v. Sr, photom. mit Nitchromazo 249, 
144 

Bariumsulfat, Best. neben Ba, titr. (chelatom.-) 248, 69 

Baryt, Best. v. Sr, ionenaustausch-chromatog. -massen- 
spektrom. 250, 267 

Basalt, Analyse, massenspektrom. 250, 266 

Basen, Best. in pharmazeut. Praparaten mittels 
anionischer oberflachenaktiver Substanzen 247, 400 

— heterocyel., Best., titr. (potentiom.-), in nichtwaBr. 
Medien 247, 113 

— — ionenaustausch-papier-chromatog. Verhalten 246, 
267 

— org., Best. in schweren Pyridinbasen, titr. 250, 71 

— — — titr. (fallungs-) -voltam. 246, 43 

— — — titr.-katalyt., -thermom., in nichtwaBr. Lésungs- 
mitteln 248, 374 

— — hochmolekulare, Best., mikro 249, 323 

— — Trenn. durch Craig-Verteilung 249, 117 [Or] 

—racem., Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-), 
auf Alginsiure 248, 45 

— schwache, u. deren Salze, Best., Absorptionsverhaltnis- 
meth. 248, 61 

Basizitit, Gehaltsbest. waBr. Uran(IV)- oder Urany]l- 
ionenlés., titr. (potentiom.-) 248, 359 

Baumaterialien, Analyse 244, 151 

Baumwollsamen, Best. v. Gossypol (freiem-) in —mehl 
u. —fruchtfleisch, spektralphotom. 250, 285 

Baumwollsamené6l, Best. v. Fettsauren (freien-), titr. 
(konduktom.-) 244, 414 

Bauxit, Best. v. Al, Si, Fe, Ti u. Ca, réntgen- 
fluorescenzanalyt., Vergl. von Schmelzmeth. 248, 234 

— — y. SiO,, Fe,03;, Al,O,, TiO,, CaO, MgO in Kalkstein 
u. Dolomit 248, 94 

Bay-9015 (3,3’ -Dichlor-5,5’ -dinitro-0,0’-diphenol), Best. in 
tier. Gewebe, gas-chromatog. 248, 288 

Baytinal (Buthalital), Extrakt. mit Ather, zur Desulfurier. 
246, 252 [Or] 

Beizmittel, Best. v. Athylenoxid in Datteln, gas- 
chromatog. 249, 270 

Benzaldehyd, Best. in Lorbeerfriichten (waBr. Ausziigen 
v.-), spektralphotom., mit 3-Methylbenzothiazolin- 
hydrazon 246, 342 

— — in Styrol, polarog. 250, 280 

— — titr., Thiosemicarbazid-Meth. 246, 41 

Benzalkoniumehlorid, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
247, 399 

Benzanthron, Best. in Luft, dimnschicht-chromatog. 
249, 325 

Benzhexolhydrochlorid, Best. in pharmazeut. Tabletten, 
titr. 248, 270 
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Benzil, Best. neben Benzoin u. Hydrobenzoin, IR-spek- 
trom. 248, 386 

Benzin, Best. v. Athanol u. Isopropylalkohol, mikro- 
wellenspektrom. 245, 191 

— — vy. Cl, titr. (mercurim.-) 248, 241 

— — y. H,O in Flug— 248, 99 

— — v.N, coulom. 248, 241 

— — v. N- u. O-Verb. 250, 276 

— — v. Pb, spektralphotom., mit Dithizon 248, 241 

— Frakt. 117—123° C, Best. v. KW-Stoffen 249, 62 

— Leicht—, Best. v. S, radiom. (mikro) 249, 62 

— — Oxydationsprodukte der Gase, gas-chromatog. 
Untersuch. 249, 63 

Benzoat, Best. in Nahrungsmitteln 248, 266 

— Nachw. neben Salicylat 248, 84 

Benzocain, s. 3-Aminobenzoesiure-athylester 

Benzochinone, Nachw., diinnschicht-chromatog. 244, 408 

Benzodiazepine, Best., gas-chromatog. 249, 74 

— — titr., in nichtwaBr. Medium 246, 347 

— Nachw. v. Verunreinig., diinnschicht-chromatog. 248, 
272 

Benzoesiiure, Best. in Phthalsiureanhydrid, gas-chro- 
matog. 249, 321 

— — neben Phthalsiure in Terephthalsaure, siulen- 
chromatog. (ionenaustausch-)-titr. 248, 215 

— — neben Terephthalsaure, titr. 249, 321 

— — vy. Aldehyd, photocolorim. 248, 243 

— — v. Ester- u. Diphenyl-Verunreinigungen, photom. 
250, 278 

Benzoin, Best. neben Benzil u. Hydrobenzoin, IR- 
spektrom. 248, 386 

Benzol, Best. in KW-Losungsmitteln, saulen- u. gas- 
chromatog. komb., routinemaBig 250, 277 

— — in Luft 250, 58 

— — — mit Prifréhrchen 249, 325 

— — UV-spektralphotom., in Losungsmitteln u. Industrie- 
atmosphiare 250, 260 

— — — in waBr. Lésungen 250, 133 

— — — neben Begleitaromaten 248, 384 

— — y. Anilin, Phenylhydroxylamin u. Nitrobenzol, 
spektralphotom. 249, 63 

— — vy. §-Spuren 250, 277 

— gas-chromatog. Best. v. Adsorptionsisothermen u. 
Adsorptionsenthalpien an modifiz. Glasoberflachen 
248, 48 

— Nachw. v. Phthalsaiureester 248, 241 

Benzolcarbonsiuren, Best., Ubersichtsbericht 246, 42 

Benzole, Alkyl—, Analyse, gas-chromatog. (pyrolyt.-) 
244, 406 

— o-Dihydroxy—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 250, 
136 

— Methyl- u. methoxysubstituierte, Trenn., gas- 
chromatog. 250, 135 

— Mono-, Di- u. Tribrom— im Gem., Best., radio-gas- 
chromatog. 248, 384 

— substituierte, Strukturbestimmung, KMR-spektrosk. 
244, 406 

— Tri- u. Tetrachlor—, Best., IR-spektralphotom. 249, 
222 

Benzol-Metaboliten, Best. im Harn, gas-chromatog. 249, 
276 

Benzolsulfonsiiure, Nachw. neben p-Jodbenzol- u. 
p-Toluolsulfonsiure, papier-chromatog., 4J- oder 
3>S-mark. 248, 100 
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Benzoperylen, Best. in Abgasen 246, 325 

— — im Koksgasteer 244, 408 

Benzophenanthridinalkaloide, Schollkraut—, Diimnschicht- 
u. Kolonnen-Chromatographie. Oxydationsprodukte 
von Chelidonin u. Homochelidonin 249, 78 

Benzophenonderivate, Best., titr. (potentiom.-), in nicht- 
wiBr. Medium 247, 356 

Benzothiadiazine, Nachw. in pharmazeut. Praparaten 
248, 273 

a-Benzoyl-G-carbithoxymethyl-Selenharnstoff, zur Best. 
v. Os, photom. 248, 372 

Benzoylperoxid, Best., polarog. 248, 202 

3,4-Benzpyren, Best. in Abgasen 246, 325 

— — in geraucherten Lebensmitteln 248, 256 

— — in Wasser (Trink-) 247, 363 

— — in Zigarettenrauch, gas-chromatog. 249, 69 

Benzthiazole, 2-Phenyl- u. 2-Furyl—, diimnschicht- 
chromatog. Untersuch. 246, 43 

Benzthiazolylazonaphthole, Farbreaktionen mit Metall- 
ionen 247, 66 

Benzyloxycarbonyldipeptidphenylhydrazine, Nachw., 
dinnschicht-chromatog., mit densitom. Auswert. 248, 
127 

Benzylpenicillin, Best., titr., -photom., enzymat., mit 
p-Mercuribenzoat 248, 120 

Berberin, Best. in pharmazeut. Praparaten, diinnschicht- 
chromatog. -fluorim. 249, 416 

Berkelium, Trenn. v. Ce, extr.-chromatog. 244, 276 

Berkelium(IV), Trenn. v. Ce(IV), extr. 249, 393 

— — — saulen-chromatog. (anionenaustausch-) 246, 176 

Berkelium-249, Best. in hochradioakt. Lés., chromatog.- 
extr., y-Zahlmeth. 248, 360 

Bernstein, Analyse, diimnschicht-chromatog. 249, 57 

Bernsteinsiure, gas-chromatog. Best. v. fliissigen 
Radiolyseprodukten 250, 329 

— Kompl. mit Pb, polarog. Untersuch. 248, 77 

Bernsteinsiure-dinitril, Best. in pharmazeut. Zubereit., 
gas-chromatog. 249, 75 

Beryllium, Abtrenn. mit Anionenaustauscher 249, 342 

— Austauschsorption aus Wasser-Dioxanmilieu m. H. v. 
Kationit KU-2 in Na-Form 249, 143 

— Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 66 

— — als Phosphatkomplex 248, 353 

— — atomabsorptions-spektralphotom. 244, 128 

— — durch eine Photoneutronenanlage mit Kronenzihler 
244, 324 

— — flammenphotom. sowie atomfluorescenzspektrom. 
248, 353 

— — fluorim. 248, 66 

— — — in Harn 246, 212 

— — — mit Tetracyclin u. Didithylthiobarbitursiure 
249, 388 

— — gas-chromatog., als Trifluoracetylacenonat (mikro) 
245, 169 

— — in biolog. Material, spektrog. 248, 423 

— — in Silicaten, extr., -spektrog. sowie photom. 244, 146 

— — massenspektrom., im Sub-nanogrammbereich 244, 
126 

— — neben Succinat, gravim., Ausfiallung m. H. der 
Harnstoffhydrolysenmeth. 247, 76 

— — neben U, titr. 249, 143 

— — — — 248, 67 

— — spektralphotom. 249, 387 

— — — in Cu- u. Zn-Leg. 249, 332 


Benzoperylen — Biochemische Analyse 


— — — in Zn-Leg. 244, 141 

— — — — (Spuren) 246, 58 

— — — mit Aluminon (mikro) 245, 168 

— — — — in Luftstaub 246, 48 

— — — mit Chromazurol § 249, 387 

— — — mit Chromazurol § u. Zephiramin 249, 387 

— — — mit Eriochromcyanin R durch Komplexierung 
in der Mizelloberflache 249, 387 

— — — mit Solochromazurin B.S. 250, 383 [Or] 

— — — mit p-Sulfobenzoazosalicylsdure 249, 143 

— — y. Al-Spuren, extr., -UV-spektralphotom., mit 
o-Benzoinoxim 250, 62 

— — v. Metallspuren, spektrog. 246, 58 

— — v. N, photom. 246, 58 

— Chelate mit substituierten Acetessigsiureamiden, 
Stabilitatsuntersuch. 246, 183 [Or] 

— Fall. aus homogener Lés. durch Zersetzung einer 
Acetylacetonverbindung in bas. Los. 246, 387 

— Komplexuntersuch., coulom. Best. der Hydrolyse- 
konstante 250, 48 

Beryllium-7, Best. in Luft u. Niederschlagen (Spuren) 
248, 218 

Berylliumoxid, Reaktionsprodukte mit Natrium- 
peroxid, thermogravim., differentialthermoanalyt. u. 
IR-spektroskop. Untersuch. 248, 353 

Betanal, Best. v. Phenmedipham, diinnschicht- 
chromatog. -remissionsspektralphotom. 260, 105 [Or] 

Beta-Riickstreume8verfahren, s. RickstreumeBverfahren 

BHA (Butyl-hydroxyanisol), Best. in Friihstiicksflocken, 
gas-chromatog. 248, 259 

— Nachw., Ringofentechn. (halbquant.) 245, 196 

BHT (Butyl-hydroxytoluol), Best. in Frihsticksflocken, 
gas-chromatog. 248, 259 

— Nachw., Ringofentech. (halbquant.) 245, 196 

Bier, Best. des Stammwirzegehaltes, automat., Abtasten 
v. Peaks u. Errechnung der Ergebnisse 250, 219 

— — v. Alkoholen (héheren aliphat. u. aromat.-), gas- 
chromatog. 248, 257 

— — v. Alkohol u. Extrakt, automat. 249, 261 

— — v. C,—Cj,)-Fettsauren, gas-chromatog. 249, 260 

— — v. Cu-, Fe-, Zn-, Pb-, Sn-, Mn-, Al-, Ni-, Cr-, Co-, 
V- u. Ti-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 
109 

— — v. Fe, Co u. Ni nebeneinander mit 
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 248, 109 

— — v. red. Zuckern, automat. 249, 260 

— Nachw. v. Carbonylverbindungen, diinnschicht- oder 
gas-chromatog. 244, 413 

— — v. enzymat. Triibungsschutz 250, 219 

Bilirubin, Best., fluorim. 248, 136 

— — in Harn 245, 413 

— — in Serum, colorim. 250, 413 

— — sdulen-chromatog. 249, 282 

Bilirubinfarbstoffe, Analyse, Ubersicht 245, 414 

Bilirubinglucuronid, Best. 248, 414 

Binazin (N,-Carbiithoxy-No-hydrazinophthalazin- 
hydrochlorid), Best., titr. 247, 125 

Bioautographie, v. antimikrobischen Substanzen auf 
Dinnschicht-Chromatogrammen 249, 271 

Biochemische Analyse, Atomabsorptions-Spektralphoto- 
metrie. I. Anwendungsbereiche 247, 405 

— — II. Behandlung des zu analysierenden Materials 
247, 405 

— Best. v. Mucopolysacchariden, automat. 247, 312 [Or] 


Biologische Elektrolyte — Biologisches Material 


Biologische Elektrolyte, Analyse, rontgenspektrom., mit 
Elektronen-Mikrosonde 244, 209 

Biologische Fliissigkeiten, Best. v. Aminotripeptidase- 
aktivitat in Synovialfliissigk. 246, 286 

— — v. Citrat (ug-Mengen), spektralphotom. 244, 211 

— — v. Ethchlorvynol, gas-chromatog. 247, 415 

— — v. Fettsauren (fliicht.-) in Pansen, extr., gas- 
chromatog. 246, 217 

— — v. Glucose, spektralphotom., mit Anilinreagens 
246, 279 

— — v. Na u. K (gleichzeit.), flammenphotom. 246, 211 

— — v. P, automat. 249, 274 

— — v. Prolinspuren 246, 223 

— — v. Pyridoxin, papier-chromatog.-fluorim. 247, 414 

— — v. Zn, fluorim. 245, 200 

— Nachw. v. Kohlenhydraten, diinnschicht-chromatog. 
246, 279 

— — v. Oxazepam, diinnschicht-chromatog.-fluorim. 
247, 415 

Biologisches Gewebe, Best. v. S-Adenosylhomocystein in 
Leber 249, 281 

— — v. Ca in Thymusgewebe, ionenaustausch- 
chromatog.-photom. 244, 209 

— — vy. Cortisol, fluorim. 247, 142 

— — vy. Dinoseb in Organen bei Vergift. mit Gebutox 
246, 416 


— — v. Fe (nicht durch Hamoglobin gebunden) 247, 136 


— — vy. Fe, Cu, Co, Ni u. Zn, diinnschicht-chromatog. 
249, 275 

— — v. Glucose-6-phosphatase, photom. 244, 221 

— — v. Hg durch Isotopenaustausch 249, 274 

— — v. Hydroxyprolin in Lungengewebshydrolysaten, 
spektralphotom. 250, 160 

— — v. Metaboliten in Muskelgewebe 250, 401 

— — v. Mn in Leichenorganen eines Kindes bei einer 
akuten Vergift. durch Kaliumpermanganat 247, 136 

— — v. Mucopolysacchariden (mikro) 246, 280 

— — vy. oxid. Glutathion 250, 406 

— — y. Protriptylin, gas-chromatog. 248, 268 

— — y. Retinol, fluorim., nach diinnschicht-chromatog. 
Trenn. 248, 112 

— — y. Sauren (unpolaren-) in Depotfett (submikro) 
247, 136 

— — v. Triglyceriden 250, 148 

— Nachw. v. Azinphosmethyl, diinnschicht-chromatog. 
246, 416 

— — v. Kationen 249, 273 

— — v. Spermin, Spermidin u. Putrescin, diinnschicht- 
chromatog. 248, 130 

— — y. d-a«-Tocopherol, gas-fliissig-chromatog. -massen- 
spektroskop.-IR-spektroskop. kombin. 249, 156 


— — y. Vitamin A-Metaboliten, diinnschicht-chromatog. 


246, 285 

— s. auch Tierisches Gewebe 

Biologisches Material, aktives, Nachw., diinnschicht- 
chromatog., bioautographische Techn. 247, 134 

— Analyse, atomabsorptions-spektralphotom. 247, 405 

— — y. Bilirubinfarbstoffen, Ubersicht 245, 414 

— — vy. komplexen isolierten Amingemischen 246, 218 

— AufschluB mit NaNO, u. KNO, zur Elementar- 
analyse 247, 98 

— Best. v. Acetat, gas-chromatog. 248, 282 

— — v. Acetylgruppen, gas-chromatog. 250, 400 

— — y. Aminosiuren in Flissigk., automat, 250, 402 
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. Arzneimitteln, diinnschicht-chromatog. 249, 288 
. As, Va8dék u. Sedivec-Meth. 245, 202 

. aufgenommenem “@C -HEOD 249, 287 

. Barbituraten, Ultraschallmeth. 248, 421 

. Be, spektrog. 248, 423 

— v. Ca, automat. 247, 134 

— — titr.-fluorim. 247, 406 

— v. ©Ca, spezif. Adsorbens 248, 277 

— v. Ca, Mg u. Komplexbildnern in Flissigkeiten, 
titr., -potentiom. 250, 396 

— v. Ca u. Mg, atomabsorptions-spektralphotom., 
EHinfluB8 v. Sauren 247, 76 

— v. Cd, photom. mit Cadion 2B 246, 56 

—v. Cdu. U 246, 214 

v. Chloralhydrat, gas-chromatog. 248, 422 

— vy. Chlorprothixen, UV-spektralphotom. 246, 415 
— v. Cholesterin-14-methylhexadecanoat, chromatog. 
250, 151 

— vy. Citronensdure 246, 217 

— v. Cl, graph. Darstell. versch. Meth. 247, 70 

—v. CO 249, 272 

— vy. Co nach Verabreich. [Co-ADTA]?~ enthaltender 
Aerosole, photom. 244, 317 [Or] 

— v. Co 250, 341 

— vy. Cr, atomabsorptions-spektralphotom. 246, 216 
— v. Cu (Spuren) 248, 423 

— v. Cu, Mg, Zn u. Mn, aktivierungsanalyt. 247, 406 
— v. Cu u. Fe (mikro) 246, 216 

— v. Cu u. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 246, 
212 

— v. Cu, Zn, Cd u. Hg (simultan), aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 247, 134 

— v. Dimethylanilin-oxid 249, 192 [Or] 

— v.Elementen, automat. Gruppentrennsystem 246, 211 
— v. F, Ringofenmeth. 248, 281 

— v. Fluoracetamid-Riickstinden 245, 179, 180 

— v. Fluoriden 248, 424 

— v. Glucoseoligomeren u. anderen Sacchariden, 
siulen-chromatog. -colorim. 248, 81 

— vy. Glycerin in Organextrakten, enzymat. 250, 399 
— v. Harnsiure, enzymat. 249, 276 

— v. Hexobendin, extr., diinnschicht-chromatog., 
polarog. 247, 317 [Or] 

— v. Hg, atomabsorptions-spektrom. (Spuren) 249, 
325, 493 

— — automat., unterstéchiom. Radioisotopen- 
verdiinnungsmeth. (Spuren) 250, 396 

— — isotopenaustauschanalyt. 249, 274 

— v. Kreatin, automat. 249, 153 

— v. Metabolitensubstanzen, massenspektrom. 247, 
179 [Or] 

— v. Mg, extr., neutronenaktivierungsanalyt. 245, 199 
— — fluorim. 248, 278 

— v. N, 260, 397 

— — spektralphotom. 249, 277 

— — — 246, 215 

. Naphthydrofuryl 250, 143 

. Pb, spektrog. 247, 114 

. 710Pb u. Gesamtblei 249, 274 

. Phosphatiden, diinnschicht-chromatog. 249, 285 
. PO,2- (anorg.-) neben Adenosintriphosphat, 
colorim. 248, 124 

— v. PO,'- (anorg. u. Gesamt-) u. Phospholipiden, 
colorim. 246, 216 
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Biologisches Material, Best. (Forts.) 
Polyalkoholen, gas-chromatog. 247, 408 
Progesteron 244, 218 
Pyrithiamin u. Thiamin (simultan) 248, 129 
S mit Nitchromazo als Indicator 248, 399 
Se, fluorim. 248, 281 
— — v. Spurenelementen, bei begrenzter Einwaage 250, 
81 [Or] 
— — — massenspektrom. 248, 123 
— spektrog., direkte Meth. 247, 405 
— — — Storung durch Veraschung in Pt-Schalen 246, 
376 [Or] 
v. Strychnin, papier-chromatog.-colorim. 248, 144 
v. Sulfhydryl (Nichtprotein-), polarog. 248, 124 
v. Tensiden (Pluronic-F-68) 249, 287 
— — v. #8Th u. #82Th, autoradiog. (mikro) 245, 408 
v 
v 
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. Thiamphenicol, gas-chromatog. 248, 131 

. Tl, extr.-photom. 245, 201 

— — v. Tl-Normalgehalt im menschl. Organismus, 
massenspektrom. 244, 210 

— — v. Vitamin A, spektralphotom. 245, 412 

— Dimnschicht- u. Gas-Chromatog., Eichung v. Mikro- 
Pipetten u. Injektionsspritzen m. H. v. KCl-Los. u. 
einer Anionen-selekt. Membranelektrode 248, 181 [Or] 

— Flissigkeitsszintillationszihlung von 4CO, 249, 272 

— 3H u. 4C-mark., Verbrennungsofen 249, 272 

— Identifiz. v. Sphingomyelinen u. ihren Abbau- 
produkten, papier-chromatog. 245, 408 

— Isolierung v. Mg fiir die massenspektrom. Isotopen- 
analyse 250, 99 [Or] 

— — v. Tocopherolen, séulen-chromatog. 245, 345 

— Nachw. v. Aminen, diinnschicht-chromatog. 246, 274 

— — v. Aminosauren, papier-chromatog. 250, 403 

— — vy. Disulfiram 246, 416 

— — v. Kationen 249, 273 

— — v. Ketosauren 250, 400 

— — vy. Malathion, diinnschicht-chromatog., mit quant. 
newort 248, 287 

— — v. Paraquat u. Diquat, dinnschicht-chromatog. 
248, 288 

— — v. Pb, Tl u. As, dinnschicht-chromatog. 245, 201 

— — vy. Purinen u. verwandten Verbind., séulen-chro- 
matog. 248, 130 

— — v. Sedativa u. einigen Psychotherapeutica in der 
toxikol. Analyse 246, 415 

— toxikolog. Analyse 246, 414 

— Trenn. v. Triphosphothiamin u. seine Entstehung aus 
%5§-Thiamin 245, 412 

Biperidenhydrochlorid, Best. in pharmazeut. Tabletten, 
titr., in nichtwaBr. Los. 248, 270 

2,2-Bis- (tert. butylperoxy)-butan, Best. v. tert. Butyl- 
hydroperoxid, halbquantit. 248, 375 

1,1’ -Bis(6-chloranthrachinonyl)-amin, zur Best. v. 
B-Spuren, photom. 244, 128 

Bis-(y-cyanopropyldiithylsilan)-benzol, Best. v. N, gas- 
chromatog. 245, 325 

2,2-Bis[4- hydroxyphenyl] -propan, Best., gas-chromatog. 
250, 134 

— — v. Isobutentetramer in tert. octyl. — 249, 64 

Bis- (4-natriumtetrazolylazo-5)-athylacetat, zur Best. v. Ni 
u. Co, photom. 248, 194 

Bisphenol A, s. 2,2-Bis[4-hydroxyphenyl]-propan 

Bis-[1 (2)-pyridyl- -3-methyl-5-pyrazolonyl]-4,4’ -methan, 
zur Best. v. Th(III) u. Dy(II1), fluorim. 248, 72 


Biologisches Material — Blei 


4,4’ -Bis(triazinylamino) -stilben-2,2’ -disulfonsiure- 
derivate, oszillopolarog. Tiatennets der Wirkung der 
cis-trans-Isomeren auf ihre polarog. Adsorption 244, 
209 

Bithionol [2,2’ -Thiobis(4,6-dichlorphenol)], Nachw., diimn- 
schicht-chromatog. 248, 119 

Biuret, Best. in Harnstoff u. gem. Diingemitteln, 
anionenaustausch-chromatog. -titr. (komplexom.-) 

247, 381 

Blausiure, Best. in Acrylnitril, gas-chromatog. 249, 323 

— — in Luft, mit Nachweisroéhrchen 248, 218 

— — in Sauerkirschsaft u. -steinen 250, 218 

— Trenn., gas-chromatog. 246, 399 

Blech, elektrochem. Kontrolle der Bild. eines passiven 
Films auf einem Zinniiberzug 246, 335 

Blei, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 66 

— — atomabsorptions-spektralphotom. 249, 397 

— — — in Bier 248, 109 

— — — in Blut 248, 280 

— — — — 249, 274 

— — — in Eisenoxid (mikro) 249, 346 

— — — in Mineralien (sulfid.-) 244, 344 

— — — in Wasser 244, 139 

— — — neben Ca u. Co 248, 354 

— — — neben Zn- u. Ag-Spuren in Bodenproben 248, 
325 [Or] 

— — calorim. (mikro) 250, 196 

— — flammenphotom. (10-147—10- Mol) 248, 68 

— — fluorim. (mikro) 248, 77 

— — gravim., mit Trimethylphenylammoniumjodid 244, 
56 

— — in Abwasser (galvan.-) 247, 361 

— — in Bleistyphnat u. anderen unlésl. org. Bleisalzen, 
extr., -titr. (chelatom.-) 246, 386 [Or] 

— — in Blut u. Harn 246, 214 

— — in Cu-Leg., fallungsanalyt., 
344 

— — in Cu (Roh-), réntgenfluorescenzspektrom. 250, 263 

— — in Farben (Maler-), polarog. sowie atomabsorptions- 
spektralphotom. (Spuren) 244, 350 

— — in Pflanzen, mikro 250, 75 

— — in Stahl (Automaten-) 247, 368 

— — in Tantal-Niobaten, ionenaustausch-chromatog.- 
titr. (chelatom.-) 244, 148 

— — in Zinkbadern, spektrog. 249, 333 

— — kinet. (mikro) 249, 397 

— — kinet. -spektralphotom. (Spuren) 246, 55 

— — neben Cu u. Bi, papier-chromatog.-spektralphotom. 
248, 77 

— — neben #/°Pb in biolog. Material 249, 274 

— — neben U, Th u. Bi, Ringofenmeth. 245, 396 

— — polarog. 248, 361 

= — — 2475 387 

— — — in Alkaliniobaten u. Niob(V)-oxid 244, 345 

— — — in Al-Puder (gesint.-) 248, 224 

— — — in Cd 249, 49 

— — — in nichtwaBr. Medium nach Lésen in Acetyl- 
aceton 250, 264 

— — — in Trinkwasser 249, 329 

— — — in Zn-DruckguBleg. mit 0O— 

— — — neben Cu u. Bi 245, 168 

— — — neben In u. Cd in Gegenw. v. Begleitionen in 


einem Kupferron enthaltenden Leitelektrolyten 250, 
202 


an Mangandioxid 250, 


1°/, Cu 250, 193 [Or] 


Blei — Blut 


— — — neben Zn (simultan) in Fe u. Stahl 248, 93 

— — radiochelatom. 245, 398 

— — spektralanalyt. in Boden, Pflanzenasche u. 
biolog. Material 247, 114 

— — — in Bronze v. Typ AZN-10-4-4, 246, 57 

— — — in Zn 249, 332 

— — spektralphotom. (Spuren) 249, 151 

— — — in Benzin, mit Dithizon 248, 241 

— — — in Lebensmitteln, mit radioakt. Traiger 244, 72 

— — — in Organosiliciumharzen, mit Piperidiniumpenta- 
methylendithiocarbamidat 248, 102 

— — — in Zinksulfid hoher Reinh. 246, 79 

— — — mit Azo-Derivaten der Anthranilsiure 247, 84 

— — titr. (amperom.-), mit Dimercaptothiopyronen 244, 
328 

— — titr. (chelatom.), -MHz 248, 70 

— — — neben Co, Mn, Zn u. Ca in Naphthenatgem. 
246, 339 

— — — -thermom. (katalyt.-) 249, 302 [Or] 

— — — -thermom, mit NaF 247, 71 

— — titr., -radiom. 249, 391 

— — voltamm. 248, 65 

— — — 249, 397 

— — — in HNO, (hochreiner-), neben Zn, Cd u. Cu 
(Spuren) 245, 188 

— — — neben Cd, Radiofrequenztechn. 250, 203 

— — — neben Cu u. Cd 250, 296 [Or] 

— — — neben Sn 260, 178 [Or] 

— — v. Ag (ppm) elektrolyt., -photom. 249, 386 

— — — polarog. 248, 226 

— — — voltamm. 249, 335 

— — vy. Ag, Cu, Bi, Zn u. Cd, colorim. 246, 60 

— — y. As-Spuren in Reinst—, spektralphotom. 245, 181 

— — v. Au in —Konzentraten (Spuren) 250, 269 

— — — — photom. bzw. spektrochem. 248, 235 

— — — in Fabrikationsmaterialien, spektrog. 246, 335 

— — vy. Bi, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 250, 348 

— — — — Stérungen durch natiirl. Radioaktivitat 244, 
142 

— — — spektrog. 244, 206 

— — y.Cu (mikro) in metall. —,spektralphotom. 245, 181 

— — v. Ga, In u. Cu, extr., -fallungsanalyt. 244, 206 

— — v. 71°Po 250, 63 

— — v. Sb 248, 226 

— — y. Sn, photom. 248, 173 [Or] 

— — — — in Fein- u. Hiitten— 244, 103 [Or] 

— — vy. Spurenelementen (simultan), aktivierungsanalyt., 
Least-Squares-Auswert. der y-Spektren 250, 1 [Or] 

— — y. Te, photom. 249, 335 

— — y. U(VI) in metall.—, photom. 244, 206 

— Dialkyl—, Best., spektralphotom., mit Glyoxal-bis- 
(2-hydroxyanil) 249, 316 

— Extr. aus salzsaurer Lés. mit Tetra-n-hexylammonium- 
chlorid in Athylendichlorid 247, 333 

— Fallung aus homogener Los. als Bleimolybdat 250, 203 

— inversvoltamm. Verhalten in pyridinhalt. Grundlés. 
246, 1 [Or] 

— Kompl. mit Dithiocarbaminoessigsaure, polarog. u. 
potentiom. Best. der Stabilitaétskonstanten 248, 77 

— — — potentiom. Untersuch. 245, 398 

— — mit Malon-, Bernstein-, Glutar- u. Adipinsaure, 
polarog. Untersuch. 248, 77 

— — mit Methylthymolblau, spektralphotom. Untersuch. 
250, 203 


249 


— Nachw. in biolog. Material, diinnschicht-chromatog. 
245, 201 

— — in Harn 249, 273 

— Trenn. v. Ag, fallungsanalyt. 248, 65 

— — v. TI(I), ionenaustausch-chromatog. 248, 76 

— — v. TI), Cd(II) u. Bi(IIT), siulen-chromatog. 
(kationenaustausch-) 249, 151 

Blei-210, Best., Flissigszintillationsmeth. 249, 151 

— — in biolog. Material 249, 274 

— — in Luft u. Niederschlagen (Spuren) 248, 218 

Blei-212, Trenn. v. 7!°Bi, elektrophoret. (dinnschicht-) 
246, 74 

— — v. Thoriumnitrat, Amalgamaustauschverf. 244, 59 

Bleiazid, Charakterisierung der Explosivitat, DTA- u. 
DTG-Techniken (simultan) 250, 79 

Bleidioxid, Best. v. Ca, spektralphotom., mit Chlor- 
phosphonazo III 248, 354 

Bleihydrogencarbonatkomplexe, polarog. Untersuch. 
246, 391 

Bleilegierungen, Best. v. Fe, Sb, Sn u. Al in Cu/Pb-Leg., 
atomabsorptions-spektralphotom. 249, 54 

— — v. Sb in Pb/Sn-Leg., titr. (amperom.-) 244, 337 

— Sb-halt., Best. v. Sn, photom. 248, 91, 173 [Or] 

Bleiorganoverbindungen, Best. v. Dialkylblei, in waBr. 
Lés., spektralphotom., mit Glyoxal-bis-(2-hydroxyanil) 
249, 316 

— — y. Triaithylbleiionen in wa8riger Lés. mit Natrium- 
tetraphenyloborat 244, 200 

Bleioxid, Best. in Grauoxid, automat., durch Mess. der 
Loésungswarme 245, 49 [Or] 

— — v. Al- u. Fe-Spuren in reinem —, polarog. 247, 372 

Bleisaize, org. unlésl., Best. v. Pb, extr. mit Isobutyl- 
methylketon, -titr. (chelatom.-) 246, 386 [Or] 

Bleistyphnat, Best. v. Pb, extr. mit Isobutylmethyl- 
keton, -titr. (chelatom.-) 246, 386 [Or] 

Bleisulfat, bas. u. tribas., Best. v. Na.SO,, konduktom. 
249, 59 

Bleitellurid, Analyse, titr., automat. 248, 361 

— Best. v. Ag, Cu, Bi, Al, Si, Mg, Sn, Fe u. Sb, spektrog. 
250, 348 

Bleitetraithyl, Best. in Luft, gas-chromatog. 247, 359 

Blut, Best. v. Acetylsalicylsaure 246, 220 

— — y. Alkohol, Adapt. der Meth. nach Widmark an die 
photom. Auswert. u. neues Nomogramm zur Auswert. 
v. Ricktitrationen 249, 275 

— — — durch Mikrodiffusion 250, 399 

— — — gas-chromatog. 246, 217 

— — — — 245, 203 

— — — photom. 246, 217 

— — — — 248, 282 

— — vy. Alkohol u. Acetaldehyd, gas-chromatog. 
(mikro) 249, 275 

— — vy. Aminosiuren bei metabol. Storungen, saéulen- 
chromatog. 247 408 

— — y. Au, aktivierungsanalyt. 248, 123 

— — y. Ca, fluorim., kontinuierl. 248, 123 

— — y. Carboxyhémoglobin in postmortalen Proben, 
gas-chromatog. 246, 413 

. Chlorpesticiden, diinnschicht-chromatog. 249, 288 

. Cholesterin, therm. EHinflu8 246, 403 

. CO, mit Atlas-Oxymeter 246, 214 

. CO,, elektrochem. MeBtechnik 248, 280 

. Coenzym Q,, 248, 141 
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Blut, Best. (Forts.) 

— — vy. Dextran, spektralphotom. 248, 405 

— — v. Dinoseb bei Vergift. mit Gebutox 246, 416 

— — y. Fe, Cu, Co, Ni u. Zn, diinnschicht-chromatog. 
249, 275 

— — v. Galaktose, enzymat. 248, 129 

— — v. Gallensiuren 248, 135 

— — y. Glucose, automat., unter Verwendung v. Glucose- 
oxydase u. Kaliumferrocyanid 250, 410 

— — — mit o-Toluidin im AutoAnalyzer 250, 147 

— — v. Glucose u. Milchsaure, enzymat. (halbautomat.) 
250, 410 

— — vy. Glykol- u. 1,2-Propylenglykol-, Di- u. Mono- 
nitraten, colorim. bzw. gas-chromatog. 250, 399 

— — v. Glykoproteiden, elektrophoret. 248, 403 

— — v. Glykosylceramiden 246, 283 

— — vy. Harnsiure 249, 158 

— — — automat. (ultramikro) 245, 410 

— — v. Harnstoff, Methodenvergl. 246, 218 

— — — Schnelltest 249, 158 

— — vy. Na, K, Cl, Ca, Gesamtprotein, Harnstoff, alkal. 
Phosphatase, Globularvolumen u. Glucose nebenein- 
ander (mikro) 247, 406 

— — v. NH, (mikro) 247, 407 

— — — colorim. 245, 201 

— — — coulom. 246, 215 

— — — enzymat. 247, 407 

— — v. Nickelcarbonyl, gas-chromatog. 248, 280 

— — v. Nitrit u. Nitrat, automat. 245, 202 

— — y. *P-mark. Verb., kontinuierl. 248, 280 

— — v. Pb 246, 214 

— — — atomabsorptions-spektralphotom. 248, 280 

— — — — 249, 274 

— — vy. Pesticiden, gas-chromatog. 249, 288 

— — v. Pharmaka, fluorim., bzw. phosphorim. 244, 209 

— — vy. Pyridiniumaldoximen 250, 401 

— — v. Retinol, fluorim., nach diinnschicht-chromatog. 
Trenn. 248, 112 

— — y. Sulfhamoglobin u. Methimoglobin, spektral- 
photom. 250, 414 

— — v. Tyrosin, fluorim.-automat. 246, 224 

— Gruppenbest., routinema8., vollautomat. beschleu- 
nigtes Mehrkanalsystem (Filtrierpapiergerat) 246, 211 

— Nachw. v. Aminosiuren, diinnschicht-chromatog. 249, 
152 

— — v. Dinoseb bei Vergift. mit Gebutox fliissig 246, 416 

Blutlymphocyten, Mess. v. DNA u. RNA 248, 138 

Blutplasma, Best. v. Acetylsalicylsiure u. Salicylsiure 
246, 284 

— — v. Atiocholanolonen (unkonjug.-), gas-chromatog. 
247, 142 

— — vy. 6-Aminolivulinsiure 245, 206 

— — v. Aminophenol-N-acetat 250, 142 

— — v. Aminosiuren, elektrophoret.-papier-chromatog.- 
spektralphotom. 247, 137 

— — v. Amino-Stickstoff, colorim. 249, 277 

— — v. Angiotensinaseaktivitaét 246, 287 

— — v. Ca, mit ionenspez. Elektrode 250, 395 

— — — halbautomat. 248, 423 

— — — photom. 247, 334 

— — v. Ca u. Mg, ionenaustausch-chromatog. 247, 134 

— — v. Cortisol, spektrofluorim. 247, 142 

— — v. Dehydroepiandrosteronsulfat, gas-chromatog. 
250, 413 


Blut — Blutserum 


— — y. Fettsauren, colorim. (mikro) 246, 218 

— — — titr., -photom. 250, 130 

— — y. Fibrinogen 246, 278 

— — y. Fibrinogen u. Seromucoid, nephelom. (mikro) 
245, 414 

— — vy. Glucose 250, 409, 410 

— — v. Glycerin 250, 399 

— — y. Glycerin u. Glycerid-Glycerin, enzymat. 248, 124 

— — vy. Harnsaure 249, 277 

— — — mit Folin-Methode 249, 277 

— — v. Harnstoff, enzymat.-fluorim. 246, 218 

v. 11-Hydroxy-corticosteroiden, fluorim. 250, 153 

. 17-Hydroxycorticosteroiden (nichtkonjug.-) 247, 
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. Lecithin 250, 150 
. Lipiden (gesamt) 248, 407 
NH, 246, 215 
Oestradiol, gas-chromatog. 249, 283 
Oxypurinen, spektralphotom. (enzymat.-) 248, 130 
. Propoxyphen, gas-chromatog. 260, 143 
. Pyridoxalphosphat, enzymat.-radiom. 246, 285 
. Reninaktivitat 248, 420 
. Sduren (unpolaren-) (submikro) 247, 136 
— — vy. Testosteron, fluorim. 248, 133 
— — — gas-chromatog. 260, 152 
— — y. «-Tocopherol u. Carotinoiden, papier-chromatog. 
248, 409 
— — v. Triglyceriden 250, 148 
— — v. Triglyceriden u. Cholesterin, extr. 244, 216 
— — vy. Tryptophan (proteinungebundenem-) (mikro) 247, 
409 
— — v. Warfarin, fluorim. 244, 216 
— — v. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 279 
— Extrakt. u. Reinigung v. Lipiden 247, 412 
— Isolier. v. lipidfreien Plasmamembranproteinen, 
saulen-chromatog. 247, 139 
— — v. Sphingomyelin, gas-fliissig-chromatog. 250, 150 
— Nachw. v. Lipoproteiden, elektrophoret. 247, 140 
— — vy. Xanthin, Hypoxanthin u. Harnsaure, diinn- 
schicht-chromatog.-spektralphotom. 248, 283 | 
— Trenn. v. Lipoproteiden, elektrophoret. 248, 404 
Blutserum, Analyse v. Pleuraleffusionen b. Ratten, die 
hohen Sauerstoffkonzentrationen ausgesetzt waren 
249, 80 
— — v. Ultrazentrifugen-Filmprotokollen v. Lipo- 
proteiden des menschl. — mit niedrigem spezifischem 
Gewicht 244, 214 
— Best. v. Athanol, gas-chromatog. 248, 282 
— — vy. Albumin 246, 278 
— — v. Angiotensinaseaktivitét 246, 287 
— — v. L-Aspartat:2-Oxoglutarat-Aminotransferase- 
aktivitat 246, 411 
— — v. Bilirubin 250, 413 
— — v. Br 249, 274 
— — v. Br-, polarog. 248, 124 
— — v. Ca, atomabsorptions-spektralphotom., automat. 
245, 200 
— — — neue Techniken 248, 279 
— — — photom. 244, 160 
— — — titr., -fluorim. 246, 212 
— — v. Cau. Mg, atomabsorptions-spektralphotom. 
245, 200 
— — v. Ca u. PO,'- nebeneinander, atomabsorptions- 
spektralphotom. (automat.) 244, 210 
. 
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Blutserum — Boden 


— — — automat. 246, 213 

— — v. Cholesterin 250, 151 

— — — (mikro) 248, 132 

— — — spektralphotom. 245, 412 

— — v. Citronensiure, spektralphotom. 245, 409 

— — vy. Cl, flammenphotom. 245, 203 

— — — mit ionenspezif. Elektrode 246, 26 [Or] 

— — — spektralphotom., als Hexachloroferrat(III)- 
kompl. 250, 101 [Or] 

— — — titr. (mercurim.-) 248, 424 

— — v. Cu, atomabsorptions-spektralphotom. 247, 406 

— — — colorim. 249, 273 

— — v. Cu u. Mn, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 
278 

. Diphenylhydantoin, gas-chromatog. 248, 130 

Ephedrin, UV-spektralphotom. 245, 410 

Ephedrinen, gas-chromatog. 249, 282 

. Fe 248, 281 

Ferroxydase, spektralphotom. 244, 221 

. Fettstoffen, siulen-chromatog. 247, 412 

y-Globulin, siulen-chromatog. 250, 408 

. Glucose 250, 409, 410 

coulom.-titr. 248, 404 

— — — enzymat.-photom. 247, 412 

— — vy. f-Glucuronidaseaktivitit 244, 222 

— — v. Glutaminoxalessigsiure-Transaminase, automat. 
244, 224 

— — vy. Glutamin-Oxalessigsiuretransaminaseaktivitit, 
colorim. 248, 143 

— — v. Glycerin, enzymat. 250, 399 

— — v. Guanaseaktivitit 246, 412 

— — v. Guanidin, Methylguanidin u. Dimethylguanidin, 
diinnschicht-chromatog.-fluorim. 245, 311 [Or] 

— — — gas-chromatog. 245, 376 [Or] 

— — v. Guanindesaminaseaktivitaét, automat. 248, 418 

— — vy. Harnstoff in Mikroliterproben durch Umsetzung 
mit Diacetylmonoxim u. N-Phenylanthranilséure 250, 
398 

— — v. Isonicotinsaéurehydrazid, spektralphotom. 244, 
215 

— — y.J (anorg.-) 244, 160 

— — — 250, 398 

— — vy. J (proteingeb.-) 250, 398 

— — — automat. 248, 424 

— — vy. Jodorganoverb. 248, 402 

— — vy. K, turbidim. 246, 211 

— — v. Kreatin, automat. 249, 153 

— — — enzymat. 248, 401 

— — y. Kreatinkinaseaktivitat 246, 412, 413 

— — y. Lactatdehydrogenase, colorim., durch Harnstoff- 
hemm. 248, 141 

— — vy. LHD-Isoenzym, Vergleich zweier Methoden 
249, 286 

— — y. Li, atomabsorptions-spektralphotom. 247, 406 

— — — atomabsorptions-spektralphotom. u. flammen- 
photom. 245, 199 

— — vy. Lipiden (gesamt) 248, 407 

— — — 246, 281 

— — vy. Lipoproteiden 247, 140 

— — y. Mannit 250, 411 

— — v. Mg 248, 423 

— — v. N, photom., nach Aufschlu8 mit Perchlorséure 
248, 29 [Or] 

— — vy. Na, K u. Ca (mikro) 248, 422 
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251 


— — y. Ni, spektralphotom. 244, 210 

— — v. P, automat. 248, 424 

— — v. P (anorg.-), automat. 249, 274 

— — — photom. 246, 215 

— — v. Phenobarbital u. Phenytoin, UV-spektralphotom. 
245, 410 

— — v. PO,3- 247, 135 

— — v. Phosphatase, spektralphotom. 244, 223 

— — v. Phosphatase (alkal.-) 247, 144 

— — vy. Phosphataseaktivitat (alkal.-), spektralphotom.- 
kontinuierl. 246, 288 

— — v. Plasminogen 249, 282 

— — y. Protein nach der Oudin-Technik 247, 139 

— — v. Retinol, spektralphotom. 245, 412 

— — v. Schwermetallen (eiweiBgeb.-) aktivierungsanalyt. 
249, 273 

— — vy. Sulfobromphthalein 250, 143 

— — vy. thyroxinbindenden Proteinen, radioimmun- 
eletrophoret. 250, 408 

— — v. Tocopherol 250, 151 

— — v. Triglyceriden u. Cholesterin, extr. 244, 216 

— — vy. Vanillinmandelsaure, 4C-mark. 248, 409 

— — v. Zn, atomabsorptions-spektrom. 249, 273 

— — — spektralphotom. 248, 279 

— Nachw. v. Fettsiurezusammensetzung isolierter 
Cholesterinesterfraktionen 248, 411 

— — v. Haptoglobin, elektrophoret. 246, 277 

— — v. §lJodverteilung, siulen-chromatog. 247, 136 

— — vy. Lipoproteiden, elektrophoret. 248, 128 

— — vy. Phenolsiuren, papier-chromatog. 248, 283 

— — v. Sterinen, diinnschicht- u. gas-chromatog. 247, 
142 

— — vy. «-Tocopherol u. Carotinoiden, papier-chromatog. 
248, 409 

— — v. Vitamin A-Metaboliten, diinnschicht-chromatog. 
246, 285 

— statistische Analysen u. Best. der normalen An- 
derungen vy. fiinf Enzymen 250, 416 

— Trenn. v. hormonalem u. exogenem Jod mittels 
Kationenaustauscher 247, 135 

— Ultrazentrifugenanalyse v. Lipoproteiden 250, 147 

— Untersuch. der M-Komponenten in menschl. — durch 
Immuno-Gel-Filtration auf einer Platte als zweiten 
Schritt in der Diinnschicht-Chromatographie 250, 395 

Blutzucker, Best. mit o-Toluidin, EinfluB v. Dextran bei 
klinisch-chem. Untersuch. 248, 404 

Boden, Analyse, mit Dreikanalflammenphotometer 247, 
114 

— Best. v. Al, extr.-spektralphotom. 244, 153 

— — y. Aldrin- u. Dieldrin-Rickstinden, extr., beein- 
fluss. Faktoren 250, 285 

— — vy. Br, réntgenfluorescenz- u. neutronenaktivierungs- 
analyt. im Vergl. 250, 74 

— — vy. Cau. Mg, atomabsorptions-spektralphotom. 247, 
114 

— — — titr. (chelatom.-) nach extr. Abtrenn. v. Fe, 
Cu, Mn u. Al 244, 153 

— — v. CaSQ,, rontgendiffraktom. 247, 381 

— — v. Carbonaten u. org. C 244, 347 

— — y. Dehydrogenaseaktivitat mittels Triphenyltetra- 
zoliumchlorid 250, 75 

— — vy. Hisen(II)-sulfid in Gegenwart v. Hisen(II1)-oxid 
249, 66 

— — y. Fluoracetamid-Riickstinden 245, 179, 180 


252 


Boden, Best, (Forts.) 

— — v. Fluoriden 248, 424 

— — y. Fulvinsauren, titr., -potentiom. oder -kHz 250, 
74 

— — vy. Gasen in flotiertem —, gas-chromatog. 247, 381 

— — y. Harnstoffherbicidriickstanden, gas-chromatog. 
247, 388 

— — y. Herbiciden, gas-chromatog. 249, 352 

— — y. Hexachlorcyclohexan-Isomeren, gas-chromatog. 
244, 347 

— — y. Insecticiden, gas-chromatog. 249, 352 

— — vy. Insecticidriickstiinden, gas-chromatog., Mikro- 
meth. zur schnellen Reinig. der Proben 245, 193 

— — vy. K, atomabsorptions-spektralphotom. 250, 284 

— — — ionenaustausch-chromatog.-flammenphotom. 
244, 153 

— — v. Lindan, gas-chromatog. 246, 159 

— — v. Linuron, automat. Diazotierungs- u. Kupplungs- 
verfahren 247, 120 

— — v. Mg, atomabsorptions-spektralphotom. 247, 114 

— — vy. Mn, atomabsorptions-spektralphotom. 250, 74 

— — v. Mo 250, 284 

— — — spektrog. 244, 154 

— —v.N 250, 73 

— — — destillat., automat. 250, 73 

— — v. Nemagon, gas-chromatog. 249, 66 

— — v. Ni, spektralphotom. 244, 154 

— — v. NO,-, mit Nitratelektrode 249, 352 

— — — photom. 247, 381 

— — — UV-spektralphotom. 247, 115 

— — v. P, mikrosondenanalyt. 250, 284 

— — vy. P (Gesamt-), versch. Methoden 247, 115 

— — v. Pb, spektrog. 247, 114 

— — v. Pb-, Zn- u. Ag-Spuren, atomabsorptions- 
spektralphotom. 248, 325 [Or] 

— — v. PO,’- in Proben v. Dauerdiingungsversuchen, 
extr., versch. Meth. 247, 115 

— — v. Phosphorsiure (verfiigbarer-) 250, 284 

— — v.58 (element.-) 249, 65 

— — v. 8 (Gesamt-) in Mineral—, titr. 249, 66 

— — — mit einer Hochfrequenz-Induktionsschmelz- 
einrichtung 249, 66 

— — — rontgenspektrog. 248, 245 

— — v. Vernolat, extr., gas-chromatog. 250, 284 

— — v. Zn, colorim., mit Zincon 250, 73 

— Kaliumfixierung, Best., 247, 114 

— Spurennahrstoffbestimmung in Torfkultursubstraten 
u. anderen gartner. Erden 249, 65 

Bor, Analyse, spektrog. 244, 326 

— Best., aktivierungsanalyt. 248, 66 

— — — in hochreinen Materialien (Spuren) 244, 337 

— — colorim., in NaOH 249, 59 

— — — in Ni-Leg. 247, 370 

— — — in Stahl 246, 64 

— — fluorim., in Pflanzen, mit Hydroxy-2-methoxy- 
4-chloro-4’-benzophenon 247, 188 [Or] 

— — — mit Rhodamin 6 Z 246, 388 

— — in Borazanen u. Borazenen, die mit Borfluor 
substituiert sind 245, 171 

— — in Cu-Leg. u. Ni, nach Lésen in HNO, 250, 263 

— — in Diingemitteln 244, 154 

— — in Kayiar, diinnschicht-chromatog.-colorim. 248, 394 

— — in org. Verb., nach Schmelzaufschlu8 (mikro) 244, 
66 


Boden — Brenzcatechin 


— — in Pflanzengewebe, automat. 250, 285 
— — spektralphotom., extr., mit 1,10-Phenanthrolin- 
Hisen(II)-Chelat 249, 391 
— — — in organo-elementaren Verbind. 244, 66 
— — — in Stahl 247, 367 
— — — — nach Extr. als Curcuminkompl. (mikro) 260, 
64 
— — — in Stahl u. Hisen 249, 337 
— — — in Stahl u. Ferroborlegierungen, mit Methylen- 
blau 247, 20 [Or] 
— — — in U,0,, mit Methylenblau (0,2—1 ppm) 250, 63 
— — — in Zr u. Zr-Leg. 250, 349 
— — — mit 1,1’-Bis(6-chloranthrachinonyl)-amin 
(Spuren) 244, 128 
— — — mit Curcumin 249, 391 
— — — mit Rhodamin B 247, 334 
— — — neben Fe-Metallen, im Picogrammbereich 249, 
186 [Or] 
— — spektrog., in Stahl 260, 350 
— — — in Wasser (Meer-) 250, 262 
— — titr., -potentiom., in Aminboranen 247, 78 
— — — in oxydierenden Medien 247, 334 
— — KM-Doppelresonanzspektrom., “F 250, 199 
— — v. K, flammenphotom. 249, 49 
— — v. Na-, K-, Ca-, Mg-, Fe-, Mn-, Cu-, Ni- u. Cr- 
Spuren, flammenphotom. u. atomabsorptions-spektral- 
photom. im Vergl. 248, 224 
— Nachw. in org. Material, iiber ein kristallines Derivat 
245, 171 
— Polyphenylen-Gemisch, Best. v. B 248, 243 
— spezif. Ionenaustauscher Amberlite XE-243 247, 
279 [Or] 
Boranat, Best., titr. 248, 355 
Borane, Best. v. B, spektralphotom. 244, 66 
Borat, Best. neben Ammoniumchlorid u. Calciumsalzen, 
titr., -potentiom. 248, 70 
Borazene, Best. v. B in mit Borfluor substituierten — 
245, 171 
Borhydrid, Best., titr. 249, 146 
— — titr., -potentiom. 249, 146 
Borphosphid, Analyse, Zersetz. der Proben 249, 60 
Borsiure, Best., titr. 248, 70 
— — titr. (potentiom.-) 245, 171 
— — v. Ca, photom., mit Chlorphosphonazo III 248, 
354 
— Gleichgewichte zwischen —, Borat u. Mannit in 
waBriger Lésung 250, 336 
— Kompl. mit Brenzcatechin, Verteil. zwischen waBr. 
Lés. u. org. Lésungsmitteln 246, 228 [Or] 
— Reakt. in geschmolzener Phase, derivatog. Untersuch. 
246, 320 [Or] 
— Trenn. v. Uranylnitrat, siulen-chromatog. 244, 274 
Bortribromid, Spektralanalyse 249, 62 
Brennstoffe, feste, Untersuch. der Verbrennung, thermo- 
differentialanalyt. 246, 196 
Brenzcatechin, Best. in Teer aus Laubbaumholz (mikro) 
250, 287 
— Derivate, Analyse, IR-spektrosk. 247, 355 
— Kompl. mit Borsaure, Verteil. zwischen waBr. Los. u. 
org. Lésungsmitteln 246, 228 [Or] 
— — mit Kieselsiure, Verteil. zwischen waBr. Lés. u. | 
org. Lésungsmitteln 249, 19 [Or] 
— — mit Molybdansiaure, Verteil. zwischen waBr. Lés. u. 
org. Lésungsmitteln 248, 157 [Or] | 


Brenzcatechinamine — Buttersiiure 


Brenzcatechinamine, fluorim. Untersuch., Hydroxyindol- 
verf. 249, 157 

Brenzcatechin-disulfonsiure- (8,5), Oxydat. mit H,O, in 
Gegenwart v. Co. II. Katalymetrische Best. v. Co- 
Spuren in Mo 249, 22 [Or] 

Brenzcatechinphthalein, als metallochromer Indicator 244, 
196 

Brenzeatechinviolett, zur Best. v. Al, photom. 248, 70 

Brenztraubensiiure, 2,6-Dinitrophenylhydrazone, Alkohol- 
ester, Amide u. Thioesterderivate, gas-chromatog. 
Untersuch. 248, 203 

— Kster, Best. neben Glyoxalat in enzymat.-katalysierten 
Reaktionen 249, 219 

— Nachw., papier-chromatog. 245, 335 

Brillantgriin (4,4-Bis-diaithylamino-triphenylearbinol), 
Reinigungsmeth. 250, 206 

Brom, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), Komplikat. 
fiir **Br durch induzierte Reakt. isomerer Ubergiinge 
248, 190 

— — — neben F u. in Gegenw. v. Positronenstrahlern 
246, 141 

— — in Boden- u. Pflanzenproben, réntgenfluorescenz- 
u. neutronenaktivierungsanalyt. im Vergl. 250, 74 

— — in Cerebrospinalfliissigkeit 249, 274 

— — inorg. Verb., mit Natriumborhydrid (mikro) 249, 
315 

— — — neben ©, Hu. F 245, 325 

— — — neben F 248, 373 

— — — Verwend. der Sauerstoff-Flaschen-Meth. 248, 200 

— — spektrog., mit Niedervoltfunken 248, 365 

— — vy. Verunreinig., [R-spektralphotom. 248, 239 

— Best.- u. Trennungsmethoden, quantitat.-, Handbuch 
der analytischen Chemie, III. Teil, Band VII af, 
Elemente der 7. Hauptgruppe II: A. O. Giibeli 
(Fresenius u. Jander) 244, 258 [L] 

— Nachw., gas-chromatog., mittels spezif. Detektor 249, 
168 [Or] 

Bromat, Best., titr.-ferrom. (potentiom.-) 244, 282 

Brombenzole, Best. v. §*Br-mark. Mono-, Di- u. Tri—, 
radio-gas-chromatog. 248, 384 

4-Brom-benzylamin, Best. v. sek. u. prim. — im Gem., 
IR-spektrosk. 246, 127 [Or] 

Bromid, Best. durch radioakt. Extraktion (mikro) 249, 
203 

— — in Komplexsalzen 245, 321 [Or] 

— — neben Cl, J- u. CN- 248, 368 

— — neben J~, photom., -kinet. 246, 399 

— — photom. 248, 367 

— — — in fluorescierenden Materialien 247, 100 

— — — in Lebens- u. Futtermitteln 244, 411 

— — — in Wasser 249, 47 

— — — in Wasser (Natur-) u. Lebensmittelprodukten 
250, 214 

— — — mit Triphenylbenzylphosphoniumsalz 249, 
165 [Or] 

— — — mit Triphenylmethanfarbstoffen 248, 191 

— — — neben Chlorid in wasserlésl. Substanzen 249, 
370 [Or] 

— — polarog. 249, 405 

— — — in Serum 248, 124 

— — titr. (amperom.-), mit rotierender Kupfer- 
amalgamelektrode in wasserfreier Essigsiure 244, 332 

— — titr. (argentom.-) gegen 1-Phenyl-1-hydroxy-3- 
methylthioharnstoff 248, 34 [Or] 
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— — titr., -potentiom. (Spuren) 248, 190 

— qualit. Nachw. in anorg. u. org. Material, ultramikro 
244, 153 

Bromierungsverfahren, zur Best. v. olefinischen Doppel- 
bindungen, titr., -photom. bzw. photom. 247, 347 

Bromisovalum, Best. neben Acetylcarbromal in pharma- 
zeut. Tabletten, saulen-chromatog.-spektralphotom. 
248, 271 

1-Brom-2-methyl-3-chlorpropan, Best. neben 2-Brom- 
2-methyl-3-chlorpropan, IR-spektralphotom. 248, 271 

2-Brom-2-methyl-3-chlorpropan, Best. neben 1-Brom- 
2-methyl-3-chlorpropan, IR -spektralphotom. 248, 
271 

Bromometrie, Best. v. Salicylsiure, p-Oxybenzoesaure, 
Natriumsalicylat u. Phenol mit 4,7-Dichlorchinolin- 
bromid-perbromid 249, 321 

— s. auch Titrimetrie 

Bromorganoverbindungen, Best. 247, 39 [Or] 

Brompheniramin, Best. in Blut u. Harn, gas-chromatog. 
247, 415 

Bromverbindungen, Untersuch. des voltam. Verhaltens 
der Paare Br-/Br,, Br-/Br,~, Br~/HBrO u. Br-/BrO- 
als Funktion des pH-Wertes 248, 190 

Bronze, Best. v. Al, Fe, Ni, Mn, Si, Sn, Pb u. Zn in — 
v. Typ AZN-10-4-4, spektrog. 246, 57 

— — vy. B nach Lésen in HNO, 250, 263 

— — v. Cu, Ni, Zn u. Fe in Al—, polarog. 246, 58 

— — v. Gd- u. Eu-Gehalt in W—, aktivierungsanalyt. 
(photonen-) -y-spektrom., mit Computer 246, 336 

— — v. Zn, komplexom. 249, 332 

Brucin, zur photom. Best. v. NO;~ u. NO,~ in H,SO, 
246, 239 [Or] 

— — v. Pt 246, 147 

Brucinsulfat, Best. v. Strychnin, spektralphotom. 247, 133 

Bufadienolide, Nachw., papier-chromatog. (glasfaser-) 250, 
160 

Bulbus Scillae, Analytik u. Wertbest. v. Extr. aus — 
249, 416 

Buntmetalle, Best. v. Tl, polarog. 246, 135 

Bupivacain, Best. in Blut 250, 143 

Butadien-Kautschuk, I[R-spektrophotom. Untersuch. 250, 
283 

Butadienpolyperoxid, Best., titr.-jodom. 244, 156 

Butadien-Styrol-Kautschuk, IR-spektralphotom. Unter- 
such. 250, 283 

2,3-Butandiol, Best. in 1,2-Propandiol, gas-chromatog. 
247, 380 

— Ester, Trenn., gas-chromatog. 247, 347 

Butanol, techn. synthet., Best. der ungesatt. Ver- 
bindungen, Bromaddition mit N-Bromacetamid 250, 70 

Butanol(2), Trenn. v. D- u. L-Butanol-(2) als Milch- oder 
Mandelsaureester, ionenaustausch-chromatog. 248, 379 

2-Buten-1,4-diol, Best. neben 2-Butin-1,4-diol 248, 80 

2-Butin-1,4-diol, Best. neben 2-Buten-1,4-diol 248, 80 

Butonate [0,0-Dimethyl-(1-n-butyryloxy-2,2,2-trichlor- 
aithyl)-phosphonat], Nachw. v. Trichlorphon u. Di- 
chlorphos in Formulierungen v. —, diinnschicht- 
chromatog.-enzymat. 244, 393 [Or] 

Butter, Best. v. chlor. Pesticiden, destillat. 246, 160 

Butterfett, Best. in Lebensmitteln 250, 224 

— — in Margarine, gas-chromatog., durch Transver- 
esterung 244, 75 

Buttersiure, Best. in ferment. Lebensmitteln 247, 383 

— — in Lebensmitteln, gas-chromatog. 250, 224 


254 


sek.-Butylamin, Best. in Friichten 247, 391 
cis-4-tert.-Butyleyclohexanol, Trenn. v. Isomerengemisch, 
siulen-chromatog., automat. Gerat zur Elution 244, 49 
tert.-Butylcyclohexanole, n-Octene, Octaline, tert.-Butyl- 
cyclohexene, Octanole (u. entspr. Octanone) u. Decalole 
im Gem., Analyse, gas-chromatog. 247, 347 
tert.-Butylcyclohexene, n-Octene, Octaline, Octanole (u. 
entspr. Octanone), Decalole u. tert.-Butylceyclo- 
hexanole im Gem., Analyse, gas-chromatog. 247, 347 


Cc 


Cadmium, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen), in 
Uranoxid 247, 297 [Or] 

— — — neben Cu, Zn u. Hg in biolog. Material 247, 134 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Gesteinen 
(Spuren) 249, 343 

— — — in Kalium- u. Rubidiumniobat 248, 97 

— — — in Mineralien (sulfid.-) 244, 344 

— — — in Mineralrohstoffen 246, 72 

— — — in photog. Materialien 245, 198 

— — — in Silicaten 249, 344 

— — — in Zn 246, 327 

— — atomfluorescenz-spektrom. 244, 127 

— — colorim., in Pb (Reinst-) 246, 60 

— — — in Zn, mit 2,2’-Bisbenzthiazolin 249, 390 

— elektrogravim., mit piezoelektr. Detektor (Spuren) 

250, 198 

— — flammenphotom. 248, 68 

— — fluorim., mit N-8-Chinolyl-p-toluolsulfonamid 247, 
77 

— — gravim., neben Cu u. Zn, als Dipyrophosphato- 
cadmium(II)-komplex 247, 77 

— — — neben Zn nach Trenn. am Kationenaustauscher 
244, 394 [Or] 

— — in Abwasser (galvan.-) 247, 361 

— — in Farben (Maler-), polarog. sowie atomabsop- 
tions-spektralphotom. (Spuren) 244, 350 

— — in proteinhalt. Los. (ug) 246, 214 

— — kinet.-spektralphotom. (Spuren) 246, 55 

— — photom., in Legierungen, Kunststoffen, biolo- 
gischem Material etc., mit Cadion 2B 246, 56 

— — — in Zinksulfid hoher Reinh., mit Dithizon 246, 
79 

— — — mit Dimethyldithizonen (ug) 248, 355 

— — — mit Xylenolorange 249, 150 

— — — neben Co-, Hg- u. Tl-Spuren 250, 353 [Or] 

— — polarog., in Al-Puder (gesint.-) 248, 224 

— — — in Zn-DruckguBleg. mit O—1°/, Cu 250, 193 [Or] 

— — — neben In in Halbleiterlegierungen 250, 347 

— — — neben In u. Pb, in Gegenw. v. Begleitionen, in 
einem Kupferron enthaltenden Leitelektrolyten 250, 
202 

— — spektralpolarim. 249, 145 

— — spektrog., in Cadmiumsulfid 245, 187 

— — — in Zinkbadern 249, 333 

— — y-spektrom. 249, 58 

— — titr., -amperom., als Isochinolinthiocyanatkomplex 
247, 18 [Or] 

— — — inLeg.u.Verb., in wasserfreier Essigsdure 248, 90 


sek.-Butylamin — Cadmium 


Butylen, Best. neben Athylen u. Propylen in Gegenwart 
v. Acet- u. Propionaldehyd, gas-chromatog. 245, 328 

2,3-Butylenglykol, Best. neben Diacetyl u. Acetoin, 
siulen-chromatog. 247, 108 

tert. Butylhydroperoxid, Best. in Di-tert.butyl-di- 
perphthalat u. 2,2-Bis-(tert.butylperoxy)-butan, halb- 
quant. 248, 375 

n-Butylzinnchloride, Best., polarog. 247, 349 

Butyraldehyd, Best. v. HO, coulom.-titr. 249, 63 


— — — mit ADTA bei Verwend. v. Oxalat als Maskie- 
rungsmittel 250, 198 

— — — mit Methyldithiobiuret 248, 170 [Or] 

— — — neben Cu, mit Natriumdiathyldithiocarbamat 
248, 64 

— — — neben Cu u. Zn, mit Dalzin 247, 74 

— — — neben Zn u. Co, mit Natriumdiathyldithio- 
carbamat 248, 64 

— — titr., -chelatom., in galvan. Badern neben 
Alkalicyanid 244, 141 

— — — -MHz 248, 70 

— — — neben Ni, As, Mn, Co, Cu, Zn u. Hg nach 
ionenaustausch-chromatog. Trenn. 244, 285 

— — — -thermom. (katalyt.-) 249, 302 [Or] 

— — titr., -potentiom. 249, 387 

— — titr., -radiom. 249, 391 

— — UV-spektralphotom., mit Pyrrolidindithio- 
carbamidat 248, 69 

— — voltamm. 248, 65 

— — — in HNO, (hochreiner-) neben Zn, Pb, u. Cu 
(Spuren) 245, 188 

— — — neben Cu u. Pb 250, 296 [Or] 

— — — neben Pb, Radiofrequenztechn. 250, 203 

— — v. Ag-Spuren, in hochreinem—, photom. (katalyt.-) 
248, 223 

. Co, In u. Sn, spektralanalyt. 249, 333 

. In (Spuren), polarog. 244, 25 [Or] 

. Ni-Spuren, als Dimethylglyoximkompl. 248, 224 

. Pb, polarog. 249, 49 

. Sb-, Sn- u. As-Spuren, polarog. 250, 62 

. Tl-Spuren, polarog. 248, 223 

— — — — 250, 263 

— — v. Y-Spuren, photom. (extr.-) mit Chlorphos- 
phonazo DAL 246, 59 

— — v. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 246, 327 

— — — spektralphotom. 248, 223 

— — — titr.-photom., mit ADTA 248, 223 

— bestrahltes, Trenn., v. 5™In, extr., mit 1-Phenyl- 
3-methyl-4-capryl-pyrazolon-5 247, 337 

— elektrodenlose Entladungslampen, experimentelle 
Parameter, die die Intensitit beeinflussen 248, 333 

— inversvoltamm. Verhalten in pyridinhalt. Grundlés. 
246, 1 [Or] 

— Kompl. mit Dithiocarbaminoessigsaure, polarog. u. 
potentiom. Best. der Stabilitaétskonstanten 248, 77 

— Nachw. mit Chlorindazon DS (Spuren) 244, 312 [Or] 
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Cadmium — Calcium 


— polarog. Durchtrittsfaktoren u. heterogene Ge- 
schwindigkeitskonstanten in versch. Grundlésungen, 
errechnet aus Phasenwinkelmessungen mittels 
Wechselstrompolarog. 244, 272 

— potentiom. u. amperom. Best. der Unbestindigkeits- 
konstante v. Kompl. mit Dimercaptoalkansulfonsiuren 
m. H. v. Thiolen 249, 145 

— Trenn. v. Ag, Zn, In, Cu(II), Co(II), Ni(II), Mn(II), 
Ga, Fe(IIT) u. U(VI) mit Anionenaustausch in HBr 
249, 333 

— — v. Begleitelementen, siiulen-chromatog. (kationen- 
austausch-) 249, 228 [Or] 

— — v. In, saulen-chromatog. (ionenaustausch-) 247, 82 

— — vy. Pb, siulen-chromatog. (kationenaustausch-) 249, 
151 

Cadmium-109, Herstellung von trigerfreiem — 249, 333 

Cadmium-115, Trenn. v. Kernspaltproduktgem., extr. 247, 
376 

Cadmiumearbonat, Best. v. Ni-Spuren, extr.-photom. 249, 
348 

Cadmiumlegierungen, Best. v. Ag u. Au, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 248, 90 

— — v. Tl, photom. 244, 206 

Cadmiumsulfid, Best. v. S u. Cd, spektrog. 245, 187 

Cadmiumtellurid, Best. v. Beimengungen 249, 349 

Cadmiumtelluride, Best. v. Te in Hg/Cd-Telluriden (diinne 
Filme), polarog. 246, 330 

Caesium, Best., atomabsorptions-spektrom. 250, 395 

— — gravim., als Hexajodtellurit 248, 62 

— — — mit Na,[Bi(SCN),] 248, 350 

— — — mit Natriumtriphenylcyanoborat, neben K 248, 
63 

— — in Kernspaltproduktlés. 244, 345 

— — in Wasser (Natur-), flammenphotom. 244, 79 

— — neben anderen Alkalimetallen, polarog., mit dem 
Zimtaldehyd-Radikal 248, 63 

— — neben Rb in Gesteinsproben, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), -y-spektrom., mit Ge(Li)-Detektor 
250, 267 

— — — papier-chromatog.-spektralphotom. 248, 351 

— — titr., -potentiom. 247, 333 

— Nachw. neben Ru, als Rhodanwismutat 244, 323 

— Trenn. v. Ca u. Y, ionenaustausch-chromatog. 246, 264 

— — v. Rb, extr.-chromatog., mit Dipikrylamin u. 
Nitrobenzol 247, 332 

— — y. Th(]), papier-chromatog. 244, 51 

Caesium-137, Best. in Milch u. Knochenaschen 249, 

39 [Or] 

— — in Olsaaten u. -friichten 248, 111 

— — in Spaltprodukten, Vergl. des quant. u. sub- 
stéchiometr. Verfahrens 249, 141 

— — in Wasser (Meer-) 244, 138 

— — in Wasserproben, ionenaustausch-chromatog. 244, 
306 [Or] 

— — radiochem., in Falloutproben 244, 375 [Or] 

— — — inorg. Material 246, 212 

— Trenn. v. ®’™Ba, Ringofenmeth. 244, 322 

— — yv. Uranspaltprodukten, kationenaustausch- 
chromatog. 248, 337 

Calecichrom, Reagens fiir Ca im Vergl. mit Calcion 250, 196 

— zur Best. v. Mg, spektralphotom. 244, 324 

Calciferol (Vitamin D), Best. in Praiparaten, diinnschicht- 
chromatog. 248, 265 

— — neben Vitamin E in Multivitaminpraparaten 248, 265 
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Calcion, Reagens fiir Ca im Verg]. mit Calcichrom 250, 196 

Calcium, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 248, 67 

— — — in Ammoniumparawolframat 248, 188 

— — — in biolog. Material 247, 76 

— — — — 246, 213 

— — — in Bodenextrakten, routinemaB. 247, 114 

— — — in Harn 246, 274 

— — — in Serum, automat. 245, 200 

— — — — neben PO,°-, (automat.) 244, 210 

— — — in Serum, Harn, Speisen u. Stuhl, neben Mg 
245, 200 

— — — in Stahl 250, 265 

— — — in Wasser des atl. Ozeans 246, 51 

— — — in Wein 248, 109 

— — — neben Eu 246, 387 

— — — neben Mg 247, 334 

— — neben Pb u. Ge 248, 354 

— — — neben Zr(IV), Al(III), Sn(II) u. Sb(III) 248, 67 

— — colorim., in Silicatgesteinen 250, 267 

—_— conlont, mit Hg(II)-DTPA-Komplex 247, 74 

— — — in Plasma 250, 395 

— — flammenphotom. (Spuren) 248, 68 

— — — in Harn 246, 213 

— — — in phosphathalt. Los. 248, 353 

— — — in Stahlleg. 246, 64 

— — — in Ta 250, 265 

— — — neben Mg, Cu, Mn u. Cr (simultan) 245, 115 

— — — — in Gegenwart storender Kationen u. Anionen 
245, 170 

— — — neben Na im UberschuB 249, 388 

— — fluorim., in Blut, kontinuier]. 248, 123 

— — — in biolog. Material 247, 406 

— — — in Serum u. Harn 246, 212 

— — — mit Calcein 248, 423 

— — in biolog. Material, automat. 247, 134 
— in Blutserum, neue Techniken 248, 279 

— — in Harn, Methodenvergl. mit dem Clark-Collip- 
Verf. 250, 396 

— — in Harn-Konkrementen, réntgendiffraktom. 247, 
406 

— — in hochreinen Substanzen, massenspektrom. 249, 
347 

— — in Milch 246, 157 

— — — 2650, 223 

— — in Na, roéntgenfluorescenzanalyt. (ppm) 249, 175 
[Or] 

— — in Plasma 247, 134 

— — — halbautomat. 248, 423 

— — in Salzen u. Hinkristallen, spektrog. (mikro), Kin- 
fluB der Ergebnisse eines Leerversuches 247, 70 

— — in Serum 248, 422 

— — — neben PO,3- (simultan), automat. 246, 213 

— — in Zementrohmisch., réntgenfluorescenzspektrom. 
u. B-RickstreumeBverf. 247, 376 

— — neben Mg (mikro) 249, 389 

— — — in Gegenw. v. Na, theoret. Betracht. zur 
komplexom. Titration mit fliissigen Ionenaustausch- 
Elektroden als Endpunktsindicatoren 250, 333 

— — — in Haaren v. Menschen 250, 160 

— — — polarog. 245, 170 

— — neben Mg, P, Na, u. K in Lebensmitteln 246, 150 

— — photom., in biolog. Gewebe, mit Glyoxal-bis- 
(2-hydroxyanil) 244, 209 
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Calcium, Best., photom. (Forts.) 

— — — in Borsaure, Bleidioxid u. Mineralwadssern, mit 
Chlorphosphonazo III 248, 354 

— — — in Schmierdlen u. Schmierélkonzentraten 247, 
310 [Or] 

— — — in tierischem Gewebe v. Zahnen u. Knochen 250, 
396 

— — — mit Anthrapurpurin in absulutalkohol. Lés. 248, 
67 

— — — — in waBr. Medium 249, 144 

— — — mit Glyoxal-bis-(2-hydroxyanil) 247, 334 

— — — — in Serum 244, 160 

— — titr. (chelatom.-), hydrolyt. mit dem Tetranatrium- 
salz der Athylendiamintetraessigsiure 250, 383 [Or] 

— — — in Fe u. Stahl, photom. Endpunktsbest. 246, 331 

— — — in Fleisch 247, 393 

— — — in Gemiisekonserven 249, 263 

— — — in Kaolin 244, 151 

— — — in Schlacken 246, 334 

— — — in unreinem CaCO, u. Kalkstein 249, 342 

— — — in Wasser (natiirl.-) 247, 360 

— — — neben Co, Mn, Pb u. Zn in Naphthenatgem. 246, 
339 

— — — neben Mg 248, 353 

— — — — in Bodenproben nach extr. Abtrenn. v. Fe, 
Cu, Mn u. Al 244, 153 

— — — — in gréBeren Mengen 244, 271 

— — — — in Wasser, sukzessiv 246, 326 

— — — — photom. Endpunktsbest. 250, 196 

— — — neben Mg, Mn u. Zn in Abwasser (Gruben-) 246, 
52 

— — titr. (potentiom.-) 244, 55 

— — — automat., mit Ca-Ionen-spez. Elektrode249, 
388 

— — — mit Ionenaustauschelektrode neben Oxalat 
244, 55 

— — — neben Mg in Wasser u. biolog. Flissigk. 250, 
396 

— — titr., -konduktom. 248, 354 

— — titr., mit NaOx-Losung gegen KMnO, 249, 350 

— Komplexe mit Nitrilotriessigsiure bzw. Nitrilo- 
methylenphosphonsaure, Vergl. des Bindungsvermégens 
244, 269 

— Nachw., mit Chlorindazon C (Spuren) 244, 310 [Or] 

— potentiom. Mess. mit selekt. Membranelektrode 245, 
286 

— Reagentien: Calcion u. Calcichrom, Vergleich 250, 196 

— Trenn. v. Ba, anionenaustausch-chromatog. 248, 354 

— — y. Os u. Y, ionenaustausch-chromatog. 246, 264 

— — v. Erdalkalimetallgem., extr., mit Azo-Azoxy BN 
248, 354 

— — v. Mg, saulen-chromatog. (ionenaustausch-) 245, 170 

— — v. Mg, Al u. anderen Elementen, séiulen-chromatog. 
(ijonenaustausch-) 249, 144 

— — v. Mg, Sr u. Ba, séulen-chromatog. (ionen- 
austausch-) 244, 365 [Or] 

— — y. Phosphat 248, 353 

— — y. Sru. PO,?- 244, 324 

Calcium-43, Best., neutronenflugzeitspektrom. 248, 237 

Calcium-45, Best. in biolog. Material, spezif. Adsorbens 
248, 279 

Calcium-48, Best., aktivierungsanalyt. (deuteronen-) 250, 
396 

— — neutronenflugzeitspektrom. 248, 237 


Calcium — Carbamoylphosphat 


Calciumborat, Best. v. B,O,, titr., -potentiom. 248, 70 

Calciumcarbonat, Best. in Schlacken, titr.-konduktom. 
244, 151 

— — in Zementen, thermogravim. 246, 76 

— — y. H,0, gravim. 246, 76 | 

Calciumchlorid, -NaCl-Schmelzen, Best. v. CaO, polarog. 
248, 237 

Calciumcyclamat, Best., colorim. 245, 345 

Calciumfluorid, Best. v. F 250, 269 

Calciumoxid, Best. in Eisenerzen, atomabsorptions- 
spektrom. 249, 346 

— — vy. Metallspuren, spektrog. 249, 347 

Calciumphosphate, Best. v. F, destillat., -photom. mit 
Lanthanalizarinkomplexonat 250, 272 

Calciumsilicium, Analyse, rontgenspektrom. 249, 51 

Calciumsulfat, Best. in Bodenproben, roéntgendiffraktom. 
247, 381 

— Hemihydrat, Best. v. Gips, differentialthermoanalyt. 
246, 79 

Californium, Trenn. v. Cm, extr.-chromatog. 244, 276 

Calmagit [1-(1-Hydroxy-4-methyl-2-phenylazo) 2- 
naphthol-4-sulfonsaure], zur Best. v. Al, spektral- 
photom. 247, 334 

Camphen, Best. in Luft, gas-chromatog. 246, 325 

Campher, Best., gas-chromatog., in Explosivstoffen auf 
Nitrocellulosebasis 249, 71 

— — — neben Menthol u. Eucalyptol in dligen Lés. 250, 
390 

di-Campheraminsiure, N-Allyl—, -u. 6-Strukturisomere, 
Trenn., diinnschicht-chromatog. 248, 216 

Cannabis, Nachw., chromatog. 247, 132 

Caprolactam, Best. in Nylon 6, gas-chromatog. 250, 282 

— — — — 244, 350 

Capsaicin, Best. in Capsicum-Frichten, mikro 247, 153 

Captan [N-(Trichlormethylthio) -4-cyclohexen-1,2- 
dicarboximid], Best., dimnschicht- u. gas-chromatog. 
249, 69 

— — in Frichten, Gemiise u. Saatgut, gas-chromatog. 
244, 77 

— — in Obst u. Gemiise, diinnschicht-chromatog., 
semiquant. 245, 347 

— — in Wein, IR-spektralphotom. 244, 77 

— — in Wein u. Traubensaft, colorim. 245, 347 

— Nachw. neben Phaltan, gas-chromatog. 247, 386 

Carane, Massenspektren 244, 9 

— Cyclopropan-1,1,2-substit. Systeme, IR-spektrosk. 
Nachw. 249, 323 

Carbamate, Best., gas-chromatog. 246, 204 

— — photom., mit o-Dianisidin 248, 251 

— Bis—, Nachw. in Pflanzenschutzmittel-Emulsions- 
konzentraten mit quant. Auswert. durch Remissions- 
messungen 250, 105 [Or] 

— Nachw., chromatog., Ubersicht 246, 204 

— — dinnschicht-chromate 246, 346 

— — — 244, 158 

— Phenyl-N-methyl— 

— — Trenn., gas-ch 

— Strukturumwand. 
graphie 250, 139 

Carbamoylphosphat, Best. neben Orthophosphat u. 
Anwendung bei der Aspartat-Transcarbamoylase- 
reaktion 244, 220 


y., gas-chromatog. 249, 71 
250, 139 
vahrend der Gas-Chromato- 


Carbaryl — Carboxylgruppen 


Carbaryl (1-Naphthyl-N-methyl-carbamidat), Analyse v. 
festen Mischungen 248, 252 

— Best., gas-chromatog. 246, 204 

— — — 248, 106 

— — in Tabak u. Tabakrauch 250, 76 

— — titr. 248, 251 

Carbazol, Derivate, Nachw. v. Carbazol u. 23 Derivaten, 
diinnschicht-chromatog. 248, 86 

Carbide, Best. des C-Geh.v. — der Hartmetallherstell. 248, 97 

— — in Stahl, mit Elektronenstrahl-Mikrosonde 249, 54 

— — — — 2650, 350 

— — vy. C, réntgenmikroanalyt., mit Elektronenmikro- 
sonde 250, 271 

— Sinter—, Best. v. Co, Ti, Ta, Nb u. Fe, réntgen- 
fluorescenzanalyt. 250, 271 

Carbidlegierungen, chelatom. Analyse 249, 52 

Carbinoxaminmaleat, Best. in Tabletten, spektral- 
photom. 248, 120 

6-Carboline, Trenn., chromatog. 246, 48 

Carbonate, Apparatur zur Analyse kleiner Mengen 249, 58 

— Best. in Bodenproben 244, 347 

— — in Laugen, konduktom. 250, 274 

— — in Zahnschmelz (mikro) 248, 124 

— — instrumentelle Meth. 245, 398 

— — isotopenverdiinnungsanalyt.(subst6échiom.-) 244, 131 

— (natiirl.), Best. v. Mg, photom., mit Titangelb 248, 95 

Carbonitride, Best. v. N in — der Ubergangsmetalle 
247, 208 [Or] 

Carbonsdure-hydrazide, Best., photom. 248, 207 

Carbonsiureisobutylester, Best., gas-chromatog. 245, 334 

Carbonsiiuren, aliphat., Trenn., diinnschicht-chromatog. 
248, 206 

— aliphat. verzweigte, Best., gas-chromatog. 245, 334 

— Alkan- u. Hydroxypoly—, gas-chromatog. Vergl. v. 
Methyl- u. Trimethylsilylestern 248, 378 

— aromat., Nachw., papier-chromatog. bzw. -elektro- 
phoret. mit quant. Auswert. 248, 82 

— — pyrolyse-gas-chromatog. Verhalten 250, 140 

— Best., siulen-chromatog., -titr. 248, 378 

— — — automat. 248, 348 

— biolog. wichtige, diinnschicht-chromatog. Auftrenn. 
247, 134 

— ©,—C,-verzweigte u. geradkett. ges., Best. gas- 
chromatog. 249, 318 

— C,—C,-Mono— u. Milchsaure, Best., gas-chromatog., 
durch Pyrolyse der Tetrabutylammoniumsalze 249, 319 

— Cy-, Cy-, Cya-, Cyg-, Cyg- u. Cyp—, Nachw., diinnschicht- 
chromatog., als Hydroxamsiurederivate 245, 337 

— C,—C,,-Mono—, Identifiz., gas-chromatog., mit Wasser- 
dampf als Tragergas 248, 378 

— Di—, Analyse, gas-chromatog. 249, 132 

— — Best., in Gem. mit ihren Monoestern, titr., 
-potentiom. (differential-) 248, 380 

— — — polarog. 250, 130 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 250, 131 

— Di— u. Tri—, Nachw., sé ‘'en-chromatog. (anionen- 
austausch-) -colorim. 25¢ 1 

— Hydroxy—, Nachw., Mik: 249, 217 

— IR-spektroskop. Charakte’ ‘rimethylsilylester 
247, 42 [Or] . j 

— Krebs-Zyklus— u. verwandte \ ecb., Nachw. in tier. 
Gewebe, gas-chromatog. 250, 400 

— Mono—, Best. in Cyclohexan-Flissigphasenoxydations- 
produkten, papier-chromatog. -titr. 250, 71 
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— Mono-, Di-, Tri- u. Tetracarbonsiuren, Best., gas- 
chromatog. 245, 336 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 244, 401 

— — — mit quant. Auswert. 250, 126 

— — — — 245, 289 [Or] 

— — — unter Anwendung der Zentrifugalkraft 245, 339 

— — in Erdél nach Uberfiihren in die entsprechenden 
KW-Stoffe 250, 69 

— Oxy— u. Poly—, Nachw. in Backwaren, dinnschicht- 
chromatog. 248, 393 

— perfluorierte, Nachw., diinnschicht-chromatog. 245, 337 

— Pyridylderivate, Best., titr., -potentiom. 248, 207 

— Trenn., anionenaustausch-chromatog. 249, 217 

— — saulen-chromatog. 244, 404 

— a,B-ungesaitt., Nachw. v. cis- u. trans-Isomeren, 
diinnschicht-chromatog. 245, 336 

Carbonylfluorid, Trenn. v. CO,, gas-chromatog. 247, 83 

Carbonylgruppen, Best. in Pyrocellulose 246, 200 

— — in Starke, polarog. 248, 393 

— — — — mit o-Phenylendiamin 250, 287 

—-—---- 249, 263 

—--—--—-—- 248, 258 

— Nachw., als 2-Diphenylacetyl-1,3-indandion-Derivate 
248, 82 

Carbonylpentacyanoferrat(Il), Best., photom., in NaCl 
248, 98 

Carbonylverbindungen, Best., fluorim.-kinet. 249, 212 

— — gas-chromatog., in Abgasen v. Automobilen 246, 51 

— — — in Heptanoxydationsprodukten 250, 128 

— — in Abgasen (Automobil-), papier- u. diinnschicht- 
chromatog. -UV-spektralphotom. als 4-Nitro-phenyl- 
hydrazone 249, 46 

— — in Getreideprodukten 246, 152 

— — photom. 245, 333 

— — — mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin 248, 377 

— — polarog., in org. Lésungsmitteln (Spuren) 244, 
244 [Or] 

— — — nach Vorkonzentrierung 249, 215 

— — titr., -konduktom., Oximmeth. 249, 215 

— cycl., Trenn., dinnschicht-chromatog., als Nitro- 
guanylhydrazone 246, 41 

— Identifiz., gas-chromatog. 245, 330 

— — gas-/diinnschicht-chromatog. 247, 105 

— Isolier. aus Lés., als 2,4-Dinitrophenylhydrazone 246, 34 

— Mono—, Analyse, gas-chromatog. 250, 129 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 244, 403 

— — — 244, 199 

— — — als 2,4-Dinitro-phenylhydrazone 245, 333 

— — — — zweidimensional 249, 318 

— — dinnschicht- oder gas-chromatog., in Bier 244, 413 

— — gas-chromatog., in Sprit 244, 413 

— — — in vergorenen Glucoselosungen 247, 106 

— — papier-chromatog., in Tabakrauch 247, 384 

— Trenn. v. Zuckern u. Polyalkoholen, siulen-chromatog. 
249, 219 

Carborane, Best. v. B, spektralphotom. 244, 66 

Carboxyhimoglobin, Best. in postmortalen Proben, 
gas-chromatog. 246, 413 

Carboxylesterase-Isoenzyme, Nachw. in Cerebrospinal- 
flissigk., immunchem. 246, 411 

Carboxylgruppen, Best. in Copolymeren, IR-spektral- 
photom. 248, 245 

— — in Polyathylenterephthalat, titr., -photom. 247, 
232 [Or] 
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Carboxylgruppen, Best. (Forts.) 

— — in Pyrocellulose 246, 200 

— — neben Sulfonat- u. Sulfatgruppen, in Olen 
(pflanzl.-), titr. 248, 261 

Carboxymethylcellulose, Best., photom. 248, 383 

S-Carboxymethylkeratine, Trenn., siulen-chromatog., 
automat. 245, 207 

Carcinolipin (Cholesterin-14-methylhexadecanoat), Best. in 
biolog. Material, chromatog. 250, 151 

Cardenolide, Best. in Blattern v. Digitalis purpurea L. 
247, 129 

Carene, Massenspektren 244, 10 

Carnitine, Trenn. v. Acylcarnitinen u. Phosphatiden, 
sdiulen-chromatog. 247, 414 

Carotin, Best. in Futter u. Silage, spektralphotom. 247, 117 

— — in Margarine neben Vitamin A 245, 341 

Carotinoide, Best. in Teigwaren u. deren Rohstoffen 250, 
220 

— Identifiz., siulen-chromatog. 245, 341 

— Nachw. in Serum u. Plasma, papier-chromatog. 248, 
409 

— Steroid-Gem., saulen-chromatog. Trenn. v. Vorlaiufern 
248, 412 

Carrageenan, Best. in Milch u. Milchprodukten 249, 268 

Carvacrol, Best., polarog., nach Fall. mit 2,4-Dinitro- 
fluorbenzol 247, 402 

Caseara, Analyse v. —trockenextrakt, —tabletten u. 
—rinde 250, 390 

Casein, Best. in Milch 246, 157 

— Mischungen, Analyse, séulen-chromatog. 250, 146 

— Reaktionsprodukte mit Renin, Starke-Gel-Elektro- 
phorese 248, 264 

Catechinamine, Nachw., gas-chromatog. 245, 409 

— — papier-chromatog. 245, 409 

— Saure- u. Alkohol-Stoffwechselprodukte, Best., 
fluorim. 250, 413 

Catechine, Best. in Apfeln, spektralphotom. 248, 258 

Catecholamin-Abbauprodukte, Nachw., diimnschicht- 
chromatog. 247, 415 

Catecholamine, Best. in Harn, halbautomat. 244, 214 

— Nachw., dinnschicht- sowie papier-chromatog., mit 
quant. Auswert. 248, 389 

— Trenn., papier- sowie diinnschicht-chromatog. 248, 134 

Catecholaminmetabolite, Trenn., papier- sowie diinn- 
schicht-chromatog. 248, 134 

— — saulen-chromatog. 248, 134 

Cathepsin, Aktivitatsbest., papier-chromatog.-densitom. 
246, 288 

Cellulose, Acylierungsstufenbest. mit Essigsaure u. 
hoheren Fettsduren 248, 249 

-- Athoxy—, Best. v. easy actppen 248, 249 

— Best. in siurebehandelter Rohfaser mit Permanganat 
248, 247 

— — v. Al, réntgenfluorescenzanalyt. 250, 287 

— — vy. Mn, réntgenfluorescenzanalyt. 250, 287 

— Carboxymethyl—, Best., photom. 248, 383 

— hochsubstituierte Ester mit niedr. Fettsiuren, Best., 
IR-spektralphotom. 250, 133 

— Identifiz. thermogravim. 245, 193 

— Methyloxypropyl—, Best. v. Alkoxygruppen, gas- 
fliissig-chromatog. 250, 133 

— Methylvinylsulfon behandelte Baumwoll—, diinn- 
schicht-chromatog. Mess. der Substituentenverteil. 
248, 249 


Carboxylgruppen — Chelidonium maius L. 


— Pyrolyse, thermogravim. Analyse u. Best. der 
Carbonyl- u. Carboxylgruppen 246, 200 

Celluloseacetate, Best. v. H,O in essigsauren Lésungen der 
Herstell. v. Cellulose-diacetat, UV-spektralphotom. 
247, 120 

Cellulosepropionat, Best. v. Propionsaure u. geb. Essig- 
sdure, colorim. 247, 121 

Cephalosporin C, Derivate, Best., polarog. 250, 144 

Cer, Best., fluorim., in SE-Praparaten 246, 77 

— — — in Y,0, (Spuren) 248, 96 

— — in Erzen u. Mineralien, spektrog. 249, 56 

—  — in marinen Proben (Spuren) 250, 60 

— — in Spaltprodukt-Gem., extr.-chromatog. 248, 238 

— — photom., in Gesteinen 244, 342 

— — — in Mg-Leg. 246, 327 

— — — in Stahl, nach Fallung mit e-Caprolactam 246, 
331 

— — titr.-amperom., neben V bzw. Mo 245, 174 

— — titr., -chelatom. 244, 315 [Or] 

— — voltamm., in konz. Phosphorsiure 247, 80 

— Trenn. v. Am u. La, papier-chromatog. 247, 337 

— — v. Bk, extr.-chromatog. 244, 276 

Cer(II1), Best., spektralphotom., als Athylendiamin- 
tetraessig- bzw. Nitrilotriessigsiure-Komplex 244, 129 

— — — mit ChromazurolS 249, 148 

— — titr., -amperom. in Eisen (Roh-), Stahl u. Leg. 249, 
50 

— — titr., mit Kaliumhexacyanoferrat(II) 249, 394 
— — — 248, 358 

— — titr., -potentiom., mit Na,[Mo(CN),]-Los. 247, 80 

Cer(IV), Reakt. mit ADTE in saurer Lés. 246, 231 [Or] 

— Trenn. v. Bk(IV), siulen-chromatog. 245, 176 

— — y. Bk(IV) u. anderen Elementen, extr. 249, 393 

Cer-144, Best. in Falloutproben, radiochem. 244, 375 [Or] 

— — in Meerwasser 244, 138 

Cerdioxid, Best. v. La, Pr u. Nd, spektrochem. 246, 78 

Cerebroside, Best. v. Hydroxyfettsiuren aus — des 
Zentralnervensystems, gas-chromatog. -massen- 
spektrom. 250, 411 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 250, 411 

Cerebrospinalfliissigkeit, Best. v. Fettsauren u. 
Phosphatiden 250, 150 

— — v. Glucose, enzymat.-photom. 247, 412 

——v.J 248, 281 

— — v. Kreatin, enzymat. 248, 401 

— — v. NH,, enzymat. 247, 407 

— — v. Peptidase- u. Transpeptidaseaktivitaten 246, 287 

— Nachw. v. Carboxylesterase-Isoenzymen, immunchem. 
246, 411 

Ceriterden, Best. in Lés., réntgenfluorescenzanalyt. 248, 
357 

Cer(IV)-nitrat, Best. v. Th, La u. Sm, aktivierungsanalyt. 
247, 373 

Cer(1V)-phosphate, Analyse 249, 148 

Cer(IV)-phosphat-sulfate, Analyse 249, 148 

Cer(IV)-sulfat, Best., titr. (amperom.-) 244, 129 

— — titr., mit Natriumniteit gegen Nitroferroin 246, 389 

Chelate, ADTE_, Papier-Chromatog. 246, 219 

— anion. u. kation. Metall—, Trenn., dinnschicht- 
chromatog. 247, 70 

— Diathyldithiocarbamidat—, Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 247, 70 

Chelidonium maius L., Best. v. Chelidonin u. Neben- 
alkaloiden, photocolorim., mit Tropaolin ,,0O* 247, 404 


Chemiluminescenzanalyse — Chloraniline 


Chemiluminescenzanalyse, Best. der Quantenausbeute 
einiger Reaktionen der Luminoloxydation 245, 282 

— — v. Ag (mikro) 248, 352 

— — v. H,O, in waBr. Lés. 249, 140 

— — v.Jd (mikro) 248, 191 

Chemische Analyse, Bestimmungsgrenzen in der Radio- 
chemie 245, 279 

— Cours de chimie analytique générale. Band I: WaBrige 
und nichtwaBrige Lésungen (Charlot) 244, 258 [L] 

— Datenverarbeitung, elektronische, Méglichk. u. 
Konsequenzen im chem.-analyt. Labor 245, 88 [Or] 

— for Ironfoundries (British Cast Iron Research 
Association) 245, 157 [L] 

— industrielle; Die analytische Chemie in der erzeu- 
genden und verarbeitenden Hiittenindustrie (VDEh) 
244, 321 [L] 

— — Encyclopedia of industrial chemical analysis. 
Band 4: Ablative materials to alkaloids (Snell u. 
Hilton) 244, 320 [L] 

— — — Band 5: Alkanolamines to Antibiotics (Snell u. 
Hilton) 245, 157 [L] 

— — (Kolthoff, Elving u. Stross) 245, 157 [L] 

— Mikro-Verfahren zur Lés. industrieller Probleme 
245, 288 

— Probeneinwaage, automat. Losungsherstell. wahlbarer 
Konzentrationen, Gerat 245, 54 [Or] 

— Selektivitat org. Reagentien 245, 288 

— statistische Meth. zur Untersuch. v. Storungen 244, 
18 [Or] 

Chemische Analysenergebnisse, Bewert. u. Auswert. 245, 
111 [Or] 

Chemische Elementaranalyse, mit kleinsten Proben (Télg) 
250, 35 [L] 

Chemische Industrie, Oil and gas in Romania 244, 259 [L] 

Chimdu [[1,8-Dihydroxynaphthalin-2-[N,N-di-(carboxy- 
methyl)-aminomethy]]-3,6-disulfonsaures Dinatrium- 
salz]], zur Best. v. Ti(IV), photom. 249, 152 

Chinasiiure, Best. in Apfeln, spektralphotom. 248, 258 

Chinidin, Best., Vergl. zweier Meth. 249, 158 

— Nachw. in biolog. Flissigk. u. Gewebe, diinnschicht- 
chromatog.-quant. 249, 158 

Chininithylearbonat, Best. in pharmazeut. Praparaten, 
IR-spektralphotom. 249, 78 

Chiniofon, Best., titr., -fluorim. 248, 274 

Chinizarin (1,4-Dihydroxy-anthrachinon), Best. in Farb- 
stoff D & C-Violett Nr. 2, extr., -photom. 244, 351 

Chinoline, Trenn., diinnschicht-chromatog. 244, 410 

Chinon, Best. neben Hydrochinon u. p-Diisopropyl- 
benzoldihydroperoxid, titr. 247, 111 

— — vy. H,O, coulom.-titr. 249, 63 

— p-, Halbwellenpotential/pH-Diagramm in 
Dimethylformamid 248, 214 

Chinone, Best. in Blattern v. Vicia Faba 248, 247 

— — vy. Ca, Cu, Al, Fe, Si, Pb u. Mg, spektrog. 248, 214 

Chinongruppen, Best., polarog., durch Reduktion mit 
Titan(III) 245, 366 

Chinonyerbindungen, Analyse, polarog. 245, 366 [Or] 

Chinoxalin-2-carbonsiure, als analyt. Reagens 248, 60 

Chinoxalin-2,3-dithiol, zur Best. v. Co u. Ni nebenein- 
ander, spektralphotom. 246, 145 

Chinoxaline, Derivate mit Cu(I)-spezif. Gruppierung 245, 
167 

Chinophen, Trenn. v. Salicylsiiure u. Amidopyrin, siulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) 250, 140 
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Chitin, Best., spektralphotom. 250, 215 

Chlor, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Se 247, 
28 [Or] 

— — — — 248, 228 

— — der Verteil. in Selengleichrichterplatten 249, 
234 [Or] 

— — gas-chromatog.-flammenphotom. kombiniert 245, 
274 [Or] 

— — graph. Darstell. versch. Meth. 247, 70 

— — in der HeiBflasche 247, 101 

— — in fluorescierenden Materialien, nephelom. 247, 100 

— — inorg. Verb. (hochhalogen.-), mit Natrium- 
borhydrid 249, 315 

— — in org. Verb. neben C, H u. F (simultan) 245, 325 

— — — neben F (simultan) 248, 373 

— — — Verwend. der Sauerstoff-Flaschen-Meth. 248, 
200 

— — in &e, destillat., -atomabsorptions-spektralphotom. 
250, 265 

— — in Styrol, photocolorim. 250, 72 

— — in Wasser (Trink- u. Bade-), photom., mit 
stabilisiertem Orthotolidin 250, 262 

— — neben NO,, NOCI, HCl, CO, u. H,O, pseudo- 
chromatog. (mikro) 247, 266 [Or] 

— — neben Pd in org. Pd-Komplexen 248, 196 

— — neben § in Polyathylen u. anderen Polymeren 248, 
244 

— — polarog., v. aktivem — bei reaktionskinet. Mess. 
247, 91 

— — réntgenfluorescenzspektrog., in Polyathylen 249, 64 

— — — — 244, 156 

— — — in Siliciumdioxid-Filmen 247, 374 

— — spektralphotom., neben §, in org. Verb. 245, 327 

— — spektrog. 248, 365 

— — titr. (argentom.-), in Ta, mit Dimethylamino- 
benzylidenrhodanin-Testpapier oder voltam. Indikat. 
250, 265 

— — titr. (jodom.-), in org. Verb. 247, 346 

— — titr. (mercurim.-)) in Benzin 248, 241 

— — titr.-potentiom., in Erd6] 244, 348 

— — — inorg. Verb. (schwerverbrennbaren flissigen-) 
244, 67 

— — — in Pesticiden 248, 253 

— Best.- u. Trennungsmethoden, quant., Handbuch der 
analytischen Chemie, III. Teil, Band VII af, Elemente 
der 7. Hauptgruppe II: A. O. Gibeli (Fresenius u. 
Jander) 244, 258 [L] 

— Bild. durch y-Radiolyse saurer Chloridlés. u. ihre 
Anwendung auf analyt. Verfahren 246, 140 

— halt. anorg. u. organometall. Verb., RegelmaBigkeiten 
bei der Retention 250, 67 

4-Chloracetanilid, Nachw. in Phenacetin u. seinen 
Praparaten, diinnschicht-chromatog. 247, 126 

Chloralhydrat, Best. in Blut u. anderem biolog. Material, 
gas-chromatog. 248, 422 

Chloramphenicol, Best., colorim., mit 1-Naphthol 248, 121 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 246, 351 

o-Chloranilin, Nachw. v. Anilin, p-Chloranilin u. 
2,4-Diaminochlorbenzol, diinnschicht-chromatog. 246, 
200 

p-Chloranilin, Nachw. in o-Chloranilin, diinnschicht- 
chromatog. 246, 200 

Chloraniline, [somere u. Derivate, Nachw. 246, 40 

— Trenn., gas-chromatog. 247, 358 
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Chlorat, Best., spektralphotom. 248, 78 

— — — in Perchloraten 246, 140 

— Nachw. 249, 202 

— — in Pflanzenmaterial, mit o-Tolidin 247, 115 

o-Chlorbenzoesiiure, Best. v. Salicylsiure, colorim. 246, 
341 

Chlorbenzol, Analyse, v. techn. —, gas-chromatog. 249, 63 

— Mono—, Best. in Methylendiphenyldiisocyanat, gas- 
chromatog. 248, 242 

Chlorbutanol, Nachw. in Arzneimitteln, [R-spektroskop. 
sowie gas-chromatog. 247, 127 

2-Chlor-4-tert.-butylphenol, Best. v. o-Chlorphenol- 
Gehalt 250, 136. 

Chlorcholinchlorid (2-Chlorithyl-trimethylammonium- 
chlorid; Cycocel; CCC), Best. in Weizenkérnern, Stroh 
u. griinen Weizenhalmen, photom., mit Dipikrylamin 
245, 194 

Chlordioxid, Best. neben Chlorit, voltamm. 244, 63 

Chloressigsiuren, Austauschkonstanten u. Moglichk. zur 
chromatog. Trenn. der Anionen v. — 245, 337 

Chlorguanidinhydrochlorid, Best., gravim. bzw. photo- 
colorim. 246, 349 

Chlorhydrine, Best. 249, 219 

— — in Lebensmitteln 248, 268 

Chlorid, Best., chronopotentiom. 247, 91 

— — durch radioakt. Extraktion (mikro) 249, 203 

— — in Kernbrennstofflés. homogener Lésungs- 
reaktoren 246, 337 

— — in Se, polarog. 248, 228 

— — in Serum, flammenphotom. 245, 203 

— — in tier. Gewebe, atomabsorptions-spektralphotom. 
246, 213 

— — in Wasser, Luminescenzprobe 249, 329 

— — in Zement 248, 237 

— — mit ionenspezif. Elektrode 248, 424 

— — — in Arzneimitteln 250, 31 [Or] 

— — — in biolog. Flissigk. 246, 26 [Or] 

— — — in chloridhalt. Materialien 249, 202 

— — — inorg. Substanzen 248, 368 

— — — neben Br-, J~ u. CN- 248, 368 

— — radiom., in Wasser 247, 58 

248, 88 

— — rontgenfluorescenzanalyt. 249, 161 [Or] 

— — — in Ag-Katalysatoren 244, 331 

— — — in Titanschwamm 246, 335 

— — spektralphotom. (Spuren) 250, 210 

— in Perchloraten 246, 140 

— — — in Serum, als Hexachloroferrat(III)-kompl. 
250, 101 [Or] 

— — — in Silicaten neben Fluorid 244, 147 

— — — neben Bromid in wasserlés. Substanzen 249, 
370 [Or] 

— — titr. (amperom.-), mit rotierender Kupfer- 
amalgamelektrode in wasserfreier Essigsiure 244, 332 

— — titr. (argentom.-), -biamperom. 250, 211 

— — — gegen 1-Phenyl-1-hydroxy-3-methyl- 
thioharnstoff 248, 34 [Or] 

— — titr.-coulom., Fehler durch Lichteinwirk. auf 
Silberchlorid 250, 51 

— — titr. (mercurim.-) 248, 190 

— — — bei der techn. Kontrolle der elektrolytischen 
Kochsalz-u. Chlorkalium-Aufarbeitung 250, 274 

— — — in biolog. Flissigkeiten 248, 424 

— — titr., neben SO,?- u. NO;~ in natiirl. Wassern 249, 329 
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Chlorat — Chlostridium perfringens 


— — titr., -potentiom. 248, 190 

— Nachw. in anorg. u. org. Material, ultramikro 244, 153 

Chloride, Rektifikationsprodukte, Best. v. S, polarog. 
248, 98 

Chlorit, Best. in Perchlorat, spektralphotom. 246, 140 

— — neben Chlordioxid, voltamm., an der rotierenden 
Scheibenelektrode 244, 63 

Chlormadinonacetat, Best. in Futtermitteln u. Vor- 
mischungen, gas-chromatog. 245, 194 

2-Chlor-4-nitrobenzamid, Best. neben 4’-[(p-Nitrophenyl)- 
sulfamoyl]-acetanilid u. 4-Aminobenzolarsonsaure 
in Futtermitteln 250, 286 

Chlornitrobenzole, elektroneneinfang-gas-chromatog. 
Verhalten 246, 40 

Chloroform, Best. in Methyl-«-brom-y-acetoxypropyl- 
keton, polarog. 248, 243 

— — v. Phosgen, colorim. 250, 277 

Chlorogensiure, Best. in Pflanzenmaterial, sdulen-/gas- 
chromatog. kombin. 248, 247 

— Isomere, Trenn., diinnschicht-chromatog. 246, 42 

a-Chlorophyll, Best. in Algen, photom. 244, 140 

Chloroplastenfarbstofie, Nachw. in Blattern vy. Spinat, 
diinnschicht-chromatog. 246, 150 

— — in Chlorella pyrenoidosa, diinnschicht- u. saulen- 
chromatog. 246, 408 

Chloropren, Best. in Acrylnitril, gas-chromatog. 249, 323 

Chlororganoverbindungen, Best. 247, 39 [Or] 

— — in Germaniumtetrachlorid, gas-chromatog., 
massenspektrom. 248, 239 

Chiorphenesincarbamat [3-(p-Chlorphenoxy)-2-hydroxy- 
propylearbamat], Reinheitstest, qualit. u. quantit. 
247, 401 

o-Chlorphenol, Best. in 2-Chlor-4-tert.-butylphenol 
250, 136 

Chlorphenyl-m-fiuorsulfonylbenzoate, Analyse, gas- 
chromatog. 244, 408 

Chlorphenyl-m-fluorsulfonyl-benzoesiureester, Nachw., 
diinnschicht-chromatog. 244, 352 

Chlorpromazin, Best., in Plasma, gas-chromatog. 249, 157 

Chlorpropham, Best. in Kartoffeln, diinnschicht- 
chromatog., semiquant. 246, 159 

Chlorprothixen, Best. in biolog. Material, UV-spektral- 
photom. 246, 415 

Chlorsilane, Best. v. SiH-Gruppen enthaltenden Beimeng., 
coulom.-titr. 249, 211 

— monomere Alkyl- u. Aryl—, Analyse 247, 105 

4-(4-Chlor-2-sulfo-5-tolylazo)-1-naphthol, Best. in D & C 
Red No. 8 u. 9, photom. 247, 122 

Chlortetracyclin, Nachw. in Futter, mikrosk. 248, 104 

— photochem. Desaktivier. durch Riboflavin u. ihre 
Unterbind. durch Ascorbinsaiure oder Natriumthio- 
sulfat 248, 317 [Or] 

Chlorthiazid, Nachw. in Diureticis, diinnschicht- 
chromatog. 247, 399 

6-Chlorthymol, Best., gas-chromatog. 249, 411 

8-Chlorvinylaldehyde, Best., photom. 247, 104 

Chlorwasserstoff, Best. in Gasen, mit chloridselekt. 
Elektrode 250, 59 

— — in Vinylchloridproduktionsgem., gas-chromatog. 
248, 101 

— — neben NO,, NOCI, Cl,, CO, u. H,O, pseudo- 
chromatog. (mikro) 247, 266 [Or] 

Chlostridium perfringens, Best. in Nahrungsmitteln 250, 
215 


Cholecalciferol — Chromatographie 


Cholecalciferol (Vitamin D,), Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 248, 114 

— — — in pharmazeut. Produkten 248, 265 

— Trenn. v. Ergocalciferol, gas-chromatog. 248, 396 

Cholestanone, Nachw. in Steroidboranen, diinnschicht- 
sowie gas-chromatog. 248, 132 

Cholesterin, Best., colorim., Zak-Verf., Einflu8 v. Tomatin 
245, 412 

— — in Hirnlipiden, gas-chromatog. 246, 403 

— — in Serum 250, 151 

— — — (mikro) 248, 132 

— — — spektralphotom., mittels FeCl,-Reaktion ohne 
Temperaturerhéh. 245, 412 

— — in Serum u. Plasma, Extraktionsmethode 244, 216 

— — unter iibl. Laborverhiltnissen, therm. Einflu8 246, 
403 

— 4C-mark., Nachw. neben Fettsiuren, papier- 
chromatog., mit quant. Auswert. 248, 133 

— Stoffwechsel- u. Kunstprodukte, Nachw., gas- 
chromatog. 248, 411 

Cholesterinautoxydation, diinnschicht-chromatog. Unter- 
such. 246, 403 

Cholesterinester, Best. in Serum, siulen-chromatog. 247, 
412 

— Fraktionen des Serums, diinnschicht-chromatog. Er- 
mittl. der Fettsiurezusammensetz. 248, 411 

— Nachw., papier-chromatog.-densitom. 244, 224 

— Trenn., papier- u. diinnschicht-chromatog., Vergl. 
248, 411 

Cholesterin-14-methylhexadecanoat, Best. in biolog. 
Material, chromatog. 250, 151 

Cholin, Best., gas-chromatog. 250, 154 

— — in Futtermitteln 249, 68 

— Derivate, Nachw., massenspektrom. 248, 406 

— Oxydationsprodukte, Nachw., chromatog 248, 406 

Cholinacetylase, Best., radiom. 248, 140 

Cholinester, Best., gas-chromatog. 250, 154 

Cholinesteraseaktivitat, Best. unter Anwend. v. Natrium- 
hydrogencarbonat-MC 244, 221 

Cholinesterasehemmstoffe, Best., radiom. 248, 141 

Chondroitinsulfat-[somere, Nachw. 250, 411 

Chrom, Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Al 
(hochreinem-) 250, 345 

— — — in Leg. 248, 89 

— — — in Wasser 249, 47 

— — atomabsorptions-spektralphotom., als Acetyl- 
acetonat-Kompl. 246, 397 

— — — in Al-Leg. 248, 224 

— — — in Ammoniumparawolframat 248, 188 

— — — in Bier 248, 109 

— — — in biolog. Material 246, 216 

— — in Malerfarben, polarog. sowie atomabsorptions- 
spektralphotom. (Spuren) 244, 350 

— — in org. Substanzen, colorim. 245, 333 

— — in Stahl, massenspektrom. 249, 340 

— — in UC 247, 171 [Or] 

— — massenspektrom. Isotopenverdiinnungsmeth. 248, 
91 

— — neben Mg, Ca, Cu u. Mn (simultan), Untersuch. 
mit Vielkanal-Flammenspektrometer 245, 115 

— — — — in Gegenwart stérender Kationen u. Anionen 
245, 170 

— — neben V in Leg., titr. (redox-), -potentiom. 247, 342 

— — photom., in Holz (impragn.) 248, 248 
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— — — neben §, Ba u. Ni in Silicaten 246, 69 

— — — Spurenanreicher, in geschmolzenem Oxin 
247, 163 [Or] 

— — polarog. (Spuren) 244, 62 

— — — in,,Cutting*« O1 244, 349 

— — — in Hisen, Stahl u. anderen Metallen 250, 352 

— — rontgenfluorescenzspektrosk., in Harn 250, 397 

— — — neben V-, Mn-, Fe-, Co-, Ni-, Cu- u. Zn-Spuren, 

' in Meerwasser 249, 47 

— — spektralanalyt., in Zn 249, 332 

— — spektrog., in org. Sduren 247, 379 

— — — in Rubinen 248, 234 

— — — in Steinsalz 246, 72 

— — spektrog. u. spektralphotom., in Ton 244, 151 

— — titr., in Gegenw. eines Cl--Uberschusses 250, 209 

— — UV-spektralphotom., als Peroxychromsiure-2,2’- 
bipyridin-Kompl. 248, 188 

— — v. Metallspuren, aktivierungsanalyt.-ionenaus- 
tausch-chromatog.-y-spektrom. 249, 336 

— binare, tert. u. quatern. Misch., Analyse, titr.-poten- 
tiom. 247, 372 

— Nachw. neben Mn, Fe, Co, Ni u. Cu, diinnschicht- 
chromatog. 249, 402 

— -Nickel-Schichten, Analyse, rontgenfluorescenz- 
spektrom. 248, 92 

— Trenn. v. V mit Schwefelsdure 246, 139 

Chrom(Il), Best. in eisenfreien Schlacken neben Cr(IIJ) 
245, 186 

Chrom(Il), Best. in Cr(VI)-oxid, spektralphotom. 245, 
187 

— — in Leg., flammenphotom. 246, 62 

— — spektrofluorim., mit Triazinylstilbexon 246, 398 

— — titr. 246, 138 

— Komplexbild. mit Natrium-Diathyldithiocarbamidat 
249, 200 

Chrom(VI), Best. neben Begleitmetallen, extr., mit 
4-Methyl-3-penten-2-on u. photom. Auswert. als 
Diphenylearbazidkompl. 249, 239 [Or] 

— — neben Fe(III), V(V), Hg(Il), Cu(II), Ni(II) u. 
Co(II), extr., mit Tri-n-octylamin und spektralphotom. 
Auswert. mit 1,5-Diphenylcearbazid 249, 402 

— — photom. (kataiyt.-) 249, 200 

— — photom. (kinet.-), mit Carbonsauren als 
Aktivatoren 247, 89 

— — photom., mit Hilfe der Oxydat. v. Indigocarmin 
mit H,O, 246, 397 

— Kompl. mit Azoxin 8-Farbstoffen, potentiom. Unter- 
such. 250, 209 

— Redukt. durch Ultraschall, kinet. Untersuch. 250, 209 

Chromat, Best., coulom.-titr. 250, 210 

Chromatograph, Gradient-Elutions—, Gerat 249, 253 

— Laboratoriums—, ChL-4, Blockierung des Thyratrons 
245, 128 

Chromatographie, Adsorpt. einiger Elemente in essig- 
saurem Medium an Dowex 1X8 248, 339 

— Analyse v. Lebensmitteln, mikro 250, 214 

— — vy. nichtionischen oberflichenaktiven Stoffen des 
Polyoxyathylen-Typs, Ubersichtsbericht 249, 72 

— — y. Pflanzenfarbstoffen, Methodenvergleich 247, 382 

— Anionenaustauschsorption v. Fe(III), Co(II) u. Ni(II) 
aus wiBr. u. wiBrig-dthanol. Schwefelsdurelés. 246, 
402 

— Anwendungsméglichkeiten v. Polyamid als Sorbens 
247, 325 
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Chromatographie (Forts.) 

— Best. v. Verbind. auf Chromatogrammen durch Nachw. 
flichtiger Hydrolyseprodukte 246, 267 

— Capillartrichter 250, 56 

— Eigenschaften v. Kieselgelen unterschiedlicher 
Porenstruktur 245, 160 

— Fliissig-Fest-Adsorptions—, maximale Auflés. pro 
Zeiteinh., Trenn. an Saiulen im Vergl. zur Diinnschicht 
246, 265 

— Flissigkeits—, Band(belt)detektor zur Analyse von 
Polymeren 248, 244 

— Flissig-Verteilungs—, neue Anwendungsméglichk. 249, 
133 ; 

— Gerit zur vollautomat. Aufgabe v. Losungen in Strich- 
form 249, 257 

— Gradientenelutions—, Berechnung der Elutionspeak- 
positionen mit einem Jonenaustauscher 245, 283 

— InformationsfiuB u. automat. Datenverarbeitung 245, 
84 [Or] 

— Jonenaustausch—, Eigenschaften v. kristall. u. 
amorphem Zirkoniumarsenat 245, 118 

— — Trenn. Elektrolyt/Nichtelektrolytgem. 248, 339 

— Lokalisier. u. Analyse v. 2-Desoxyzuckern auf 
Chromatogrammen durch Fluorescenz 249, 221 

— Maximalzahl der durch Gelfiltration u. andere elutions- 
chromatographische Methoden trennbaren Kom- 
ponenten 244, 262 

— Membran—, Adsorption v. Proteinen an Nitro- 
cellulose 247, 411 

— — Best. v. Serum- u. K6rperfliissigkeitsproteinen an 
Nitrocellulosefiltern: Synpor, Sartorius u. Millipore 
248, 403 

— — Trenn. v. Farbstoffen auf Nitrocellulosefiltern 247, 
329 

— — Verhalten v. Nucleinséuren an Nitrocellulosefiltern 
246, 409 

— Nachw. v. Carbamaten, Ubersicht 246, 204 

— quant. Analyse aus Chromatogrammen 250, 41 

— Radial—, Grundlagen 245, 163 

— Reaktions—, IJ. Gas-fliissig-diimnschicht-chromatog. 
Derivatbildungstechnik zur Identifiz. v. Alkoholen 
247, 60 

— R;-Werte, Best. u. Verdffentlich. im Falle v. gréBeren 
Gruppen v. Verbind. 247, 330 

— — Reproduzierbarkeit i. d. Flissig-Flissig- 
Verteilungs— 245, 163 

— Sauleneigenschaften zur Isotopentrenn. mittels 
Frontalanalyse 249, 252 

— Silicagelverunreinigungen als kritischer Faktor beim 
qualitativen Nachweis v. org. Verbind. 247, 325 

— Sputtering—, v. anorg. Kationen 249, 252 

— theoret., lineare ,,Nichtgleichgewichts‘‘-Chromato- 
graphie mit einer chemischen Reaktion erster Ordnung 
244, 261 

— — Transport linearer Verteilungssysteme 250, 41 

— Umkehrphasen—, Trenn. v. Kationen 248, 337 

— v. Methylendioxyphenyl-Verbindungen 250, 136 

— Wasserdampfisotherme, praktische Bedeutung 245, 162 

Chromatographie, Diinnschicht, Adsorption v. Stickstoff- 
aromaten an Aluminiumoxid 246, 47 

— Adsorptions—, Anwendungs- u. Stabilisierungsméglich- 
keiten v. Polyamid 247, 325 

— — Trenn., Ather-Homologe 245, 330 

— Aktivitatsgradienten 249, 256 


Chromatographie, Diinnschicht 


— Alginsdure als neues Material 248, 51 
— Analyse einiger Bestandteile in gealterten Doppel- 


basen-Treibmitteln mit IR-spektralphotom. Auswert. 
249, 71 


— — vy. anorg. Salzen auf Silicagel 245, 129 [Or] 
— — v. archaolog. u. aus der Ostsee stammenden Proben 


249, 57 

— vy. Carbonylverbindungen im kompl. Gemisch 244, 
199 

— vy. Isopren-Synthesenebenprodukten (niedrig- 
siedende) 247, 121 

— v. Lipiden 246, 155 

— v. Phosphorséuren 244, 38 [Or] 

anorgan. 247, 61 

— Trenn. einiger 1-Nitroso-2-naphthol-Metallchelate 
246, 267 

Anreicherung v. U(VI) an Cellulosephosphat u. 
rontgenfluorescenzanalyt. Best. 244, 130 

Anwend. in der Aminosaure-, Peptid- u. Nuclein- 
siiurechemie, Ubersichtsbericht 248, 343 

auf Plastiktragern 249, 257 

auf vorbeschichteten Platten, Best. v. Nitro-2-pyridy]l- 
aminosduren 249, 280 

Auftragegerat 244, 265 

Auftrenn. v. Aflatoxin 249, 271 

Auswert., HETP-Verhaltnis zwischen unbekannter u. 
Bezugs-Komponenten 247, 328 

— IR-spektrosk., Kaliumbromidtabletten-Techn. 250, 
331 

— ohne Eluierung 250, 331 

automat. Detektion des Chromatogramms 246, 37 [Or] 
Best. der Zus.setzung v. Fettsauren u. Tocopherolen 
in Olen 249, 264 

— vy. Aflatoxin B, 249, 271 

— v. Aflatoxin, Stérung durch Ethoxyquin 249, 271 
— v. Aminosauren 249, 278 

— — in Kartoffeln 249, 263 

— vy. Aniliden der N-Thiobenzoylaminosauren 249, 280 
. Anionen, halbquantit. 248, 52 

. Arzneimitteln in biolog. Material 249, 288 

. Benzanthron u. Perinaphthenon in Luft 249, 325 
. Chlorpesticiden in Blut u. Gewebe 249, 288 

. Dimethoat in Friichten u. Gemiisen 249, 263 

. Farbstoffen (blau) in Lebensmitteln 249, 270 

. MC -Glyoxalat bei enzymat. Reaktionen 249, 286 
. Kaschierwachs in Butter 249, 268 

— v. Phosphatiden in Rattengewebe 249, 285 
Bioautographie v. antimikrobischen Substanzen 249, 
271 

Circular—, Nachw. v. Vitaminen 245, 340 

Circular- u. Radikaltechnik 245, 161 

cylindrische 248, 52 

2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid als Reagens fiir Amine 
u, aromat. KW-Stoffe 249, 138 

Dokumentation v. Chromatogrammen 248, 53 
druckprogrammierte, Technik fiir verbesserte 
Trennungen 250, 46 

Dinnfilmverfahren mit Leitfaihigkeitsdetektion 245, 
37 [Or] 

Hichung v. Mikropipetten 248, 181 [Or] 
Higenschaften v. Aluminiumoxiden unterschiedl. 
Struktur 245, 160 

— v. Ubergangsmetallkomplexen mit Pyridin-2- 
aldehyd-2-chinolylhydrazon 248, 52 
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Chromatographie, Diinnschicht 


— — v. Urobilinpigmenten 248, 136 

— Einflu8 der Standardisierung v. Bedingungen auf die 
Reproduzierbarkeit der R;y-Werte bei der Verteilung 
245, 154 [Or] 

— —des Laufmitteldampfes bei Sandwich-Kammern u. 
ungesatt. Kammern 248, 343 

— Elutionsanomalien bei FlieBmittelgemischen 245, 159 

— Entwicklung, in Stickstoffatmosphire, Vorrichtung u. 
Verfahren 245, 285 

— — Verbesserung durch Erwiirmen 249, 257 

— Entwicklungssystem, ,,KS-Variokammer‘ 248, 53 

— Fertigplatten, Ubersicht 244, 265 

— Fleckgré8e u. Substanzmenge, Beziehung 245, 284 

— Fluorescenzemission v. Aflatoxinen auf Silicagel 249, 
271 

— Gel—, Gerait 248, 53 

— — mit perlkondens. Agar 248, 128 

— — Nachw. v. Antibiotica 248, 120 

— — — v. Lipiden, Experimentalfehler 247, 413 

— — Trenn. Alkalimetalle als Polyjodide mit binirem 
Lésungsmittelgem. 248, 62 

— Gerat zum Aufbringen der Substanzen auf die 
Platten 244, 51 

— — zum Selbstbeschichten v. Glasrohren mit beliebigen 
Sorptionsmitteln fiir die Tube-Chromatographie 247, 
281 [Or] 

— — zur Gleichgewichtseinstellung innerhalb des Ge- 
faBes fir absteigende Chromatographie. Automatische 
Zufuhr der mobilen Phase 244, 265 

— — zur Imprign. v. Platten 247, 61 


— Gradienten—, 1. Allgemeine Ubersicht, Gradienten i. d. 


stationiren Phase 250, 330 

— — IL. Elutions-Gradienten, darunter Dampf- 
impragnierungs- und Durchsatz-Gradienten 248, 342 

— — auf definierten ,,sauerbasischen‘‘ Kieselgelschichten 
249, 256 

— Identifiz. einiger Monosaccharide als methyl. Methyl- 
glykoside 248, 382 

— — y. Alkoholen mit N,N-Dimethyl-p-aminobenzol- 
azobenzoylchlorid 249, 120 [Or] 

— — vy. DNS-Aminosauren 249, 281 

— — y. Organokobalt-Derivaten des Vitamins B,, 249, 
269 

— — y. Riboflavin-Zerfallsprodukten 248, 84 

— in situ-Analysen, erreichbare Genauigkeit in der 
Routine 248, 51 

— Ionenaustausch—, Mineralanalyse 245, 284 

— — Nachw. v. Aminosiuren 248, 125 

— — — y. Ketonen 248, 377 

— — —v. Polyphosphaten 248, 363 

— — — vy. Purinderivaten durch Phosphorescenz bei 
77°K 245, 415 

— — — y. Zn mit densitom. Auswert. 250, 197 

— — quantit. Auswert., Methode der Flecken- 
entfernung u. der direkten in situ densitom. Meth. im 
Vergl. 250, 197 

— — Reproduzierbarkeit der Ry-Werte auf Poly- 
Athylenimincellulose 245, 161 

— — Trenn., Desoxyribonucleotide 246, 410 

— — — Oligonucleotide 246, 410 

— IR-spektroskopische Uberpriifung des Einflusses von 
Joddimpfen auf die Resultate der quantitativen 
Bestimmung isolierter Stoffe 245, 154 [Or] 

— Kammersittigung 245, 162 
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— kombin. mit Gas-Chromatog. 245, 116 

— — Best. v. Methyl-malonsiure in Harn 248, 409 

— — Derivatbildungstechnik zur Identifizier. v. Carbonyl- 
verbindungen 247, 105 

— — Eingabe des gesamten Flecks 249, 81 [Or] 

— — Identifiz. v. Alkoholen 247, 60 

— — Nachw. v. Doping 249, 76 

— — toxikolog. Analyse 248, 143 

— — Untersuch. v. Steroidgemischen 244, 216 

— kombin. mit Pyrolyse, Zersetzungsmechanismen 245, 
284 

— kombin. mit Saulen-Chromatog. 247, 262 [Or] 

— kombin. mit TAS, einem Thermomikro-Abtrenn- u. 
Applikationsverfahren 249, 135 

— kombin. mit Zentrifugalkraft, Nachw. v. Zuckern u. 
org. Séuren 245, 339 

— kontrollierte Hydrolyse v. Lokalanasthetica auf 
Kieselgelplatten mit chromatog. Trennung der Spalt- 
produkte 244, 287 

— Kontur—, auf versch. geformten Streifen 247, 61 

— Ladungsiibertragung mehrringiger KW-Stoffe 250, 325 

— Mehrschichtenverfahren zur Lés. v. Trennproblemen 
244, 50 

— Meth. fiir quant. Analysen (App.) 244, 193 

— Mikromethode 248, 52 

— mit einer gem. Silicagel/Celluloseschicht 250, 330 

— mit ultradiinnen Flissigkeitsfilmen 250, 41 

— Nachw. der Zuckerbausteine v. Polysacchariden 248, 
129 

— — eines quatern. Alkaloids mit quant. Auswert. 248, 
123 

— — verfalschter Fette als Triglyceride 249, 265 

— — v. Acetanilidderivaten 248, 270 

— — v. Acetarsol-Zersetzungsprodukten 249, 79 

— — v. Acetaten phenol. Diterpene 249, 414 

— — v. Acylaniliden, Farbreaktion 244, 407 

— — v. Adenosin, Adenin u. Adenosinmonophosphat 
mit densitom. Auswert. 250, 124 [Or] 

— — v. Athanol (Spuren) in Destillaten 249, 215 

— — y. Athanolaminen (N-methyl.-) in Phosphatid- 
hydrolysaten 247, 141 

— — y. Athylen-bis-thiurammonosulfid 244, 254 [Or] 

— — v. Aflatoxinen 247, 397 

— — — mit densitom. Auswert. 247, 397 

— — — mit fluori-densitom.- Auswert. 247, 397 

— — — — 248, 115 

— — y. Aldehyden 249, 215 

— — — als 2,4-Dinitrophenylhydrazone mit densitom. 
Best. 249, 318 

— — — als 3-Methyl-2-benzthiazolon-hydrazone 249, 318 

— — y. Aldehyden u. Ketonen (aliphat.) als 
2,4-Dinitrophenylhydrazone 249, 318 

— — y. Aldehyden (ungesatt.-) u. Methylketonen als 
2,4-Dinitrophenylhydrazone 249, 215 

— — vy. Aldehyd-Hydrazonen v. 2-Hydrazinbenz- 
thiazol 250, 141 

— — vy. Alkaloiden in Tabak 247, 119 

— — — (Mitragyna-Oxindol-) mit colorim. Auswert. 
247, 403 

— — — — mit UV-spektralphotom. Auswert. 247, 403 

— — — (secale cornutum-), Berichtig. 248, 144 

— — vy. Alkaloiden u. Aminobasen 247, 131 

— — v. Alkenylacyl-, Alkacyl- u. Diacylphosphatiden, 
zweidimensional 248, 408 
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— — y. Arylsulfonamiden u. isomeren Aminosulfonen 
250, 134 

— — y. Arzneimitteln in Futtermitteln 249, 352 

— — — in Suppositorien 249, 410 

— — y. As, Sb u. Sn als Pyrrolidindithiocarbamidate 
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— — v. Alk-1-enylgruppen v. Myelinphosphoglyceriden 
der Saugetiere mit quant. Auswert. 248, 408 

— — y. Alkoholen (aliphat. C,—C,,-) als 3,5-Dinitro- 


benzoate 244, 68 
— — vy. Alkyloleaten (oxyd.-) 247, 350 
— — y. p-Alkylphenolen 248, 83 
— — v. n-Alkylzinnverbindungen 248, 375 
— — — mit quant. Best. 245, 295 [Or] 
— — y. Allopurinol 245, 403 
— v. Aminen als 2,4-Dinitrophenylderivate 247, 155 
[Or] 
— — — (primaren aromat.-) 246, 39 
— — — (sympathomimet.-) mit quant. Auswert. 249, 75 
— — vy. Aminosiaurederivaten mit fluorim. 
Registrier. 249, 279 
— — v. Aminosiure-1-Dimethylaminonaphthalin- 
5-sulfonylderivaten 245, 204 
— — v. Aminosaduren 246, 275 
— — — 250, 403 
als Dansylderivate 248, 126 
— — — — 244, 212 
— — — als 2,4-Dinitro-5-aminophenyl-Derivate 244, 212 
— — — als Dinitrophenyl-aminosaure-(14C)-methylester 
246, 221 


| 


— — — als Trinitrophenylderivate mit photom. Auswert. 


244, 211 

— — — in Pistacia vera, qualit. u. quantit. 248, 284 

— — — in Blut 249, 152 

— — — in Graspollenextr. 249, 67 

— — — in Proteinhydrolysaten mit densitom. Auswert. 
248, 125 

— — — N-terminale, in Proteinen u. Peptiden 
(ultramikro) 246, 277 

— — — Wirksamk. versch. Cellulose-Pulver 244, 160 

— — — zerstérungsfrei, mit 1-Fluor-2,4-dinitrobenzol 
250, 403 

— — — Zirkularverf., mit quant. Auswert. 249, 278 

— — v. Aminosauren u. Aminen in Stuhl 246, 222 

— — vy. Aminosiuren u. -derivaten, Ubersichtsbericht 
246, 275 


— — v. Aminosiurephenylhydantoinen mit IR-spektrom. 


Auswert. 247, 409 

— — v. Amyloinchlorhydrat, Naphthazolinnitrat u. 
Methylenblau mit spektralphotom. Auswert. 248, 269 

— — vy. Androsten-4-dion(3:17) mit spektralphotom. 
Auswert. 250, 152 

— — y. Anilin, p-Chloranilin u. 2,4-Diaminochlorbenzol 
in techn. o-Chloranilin 246, 200 

— — y. Anthocyanen in Johannisbeersaft 
(schwarzem-), mit quant. Auswert. 247, 389 

— — — in Traubensorten 248, 110 

— — v. Anthocyanen u. Anthocyanidinen 248, 392 

— — v. Anthocyanfarbstoffen in Trauben (chilen.-), 
Rotweinen u. deren Hybriden sowie in Maqui u. Mora 
250, 218 

— — vy. Antibiotica 250, 389 

— — vy. Antioxydantien 246, 204 

— — vy. Aralkylaminen in Harn mit fluorim. Auswert. 
246, 274 

— — v. aromat. Carbonylverb. in Autoabgasen mit 
UV-spektralphotom. Auswert. 249, 46 

— — v. aromat. KW-Stoffen 250, 133 

— — — mit spektrofluorim. Auswert. 248, 283 


249, 196 

— y. Ascorbinsaure in biolog. Material mit colorim. 
Auswert. 249, 156 

— — in Wein mit spektralphotom. Auswert. 248, 257 
— y. Atranorin- u. Usninsaéure 246, 349 

— v. Bactericiden auf der Basis v. halog. Aromaten 
246, 247 [Or] 

— v. Barbituraten 246, 346 

— — 249, 74 

— — 247, 127 

— — EinfluB v. Feuchtigkeitsunterschieden 246, 346 
— v. Benzedrinsulfat in Harn 245, 409 

— v. Benzochinonen 244, 408 

— vy. N-Benzyloxycarbonyl-aminosauren u. -estern 
247, 411 

— y. Benzyloxycarbonyldipeptidphenylhydrazinen 
mit densitom. Auswert. 248, 127 

— vy. Berberin mit fluorim. Auswert. 249, 416 

— v. biolog. aktivem Material, bioautograph. Techn. 
247, 134 

— y. Biscarbamaten in Pflanzenschutzmittel-Emul- 
sionskonzentraten mit quant. Auswert. durch 
Remissionsmessungen 250, 105 [Or] 

— y. Bithionol 248, 119 

— vy. 5-Bromuracil u. DNA-Basen im Gem. 250, 141 
— v. Butylphenolen (monosubstit.-) 250, 136 

— y. C (ultramikro) in pharmazeut. Wirkstoften mit 
gas-chromatog. Best. 247, 328 

— v. Captan- u. Phaltanriickstanden, semiquantit. 
245, 347 

— v. Captan u. strukturell verwandten Verb. 249, 69 
— v. «-Carbathoxypentadecyltrimethylammonium- 
bromid, Methyl- u. Propylparaben, Benzalkonium- 
chlorid u. Natriummerthiolat in Augentropfen 247, 
399 

— v. Carbamaten (medizin. wichtig.-) 246, 346 

— vy. Carbamidat- u. Phenylharnstoff-Derivaten 244, 
158 

— v. Carbazol u. 23 Derivaten 248, 86 

— vy. Carbonséuren 244, 401 

— — (Cy-, Cy-, Cyg-, Cyg-, Cyg- u. Cy4-), als Hydroxam- 
siurederivate 245, 337 

— — (cis- u. trans-lsomere, 6-ungesatt.-) 245, 336 
— — (perfluorierten) 245, 337 

— v. Carbonylverbindungen als 2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazone 245, 333 

— — in Bier 244, 413 

— v. Catecholaminen u. ihren Metaboliten 248, 134 
— v. Catecholamin- u. Serotonin-Abbauprodukten 
247, 415 

— yv. Chinidin u. -stoffwechselprodukten in biolog. 
Flissigk. u. Gewebe mit quant. Auswert. 249, 158 
— v. 4-Chloracetanilid in Phenacetin u. seinen 
Praparaten 247, 126 

— v. Chloroplastpigmenten in Spinatblattern 246, 150 
— v. Chlorphenyl-m-fluorsulfonyl-benzoesaiureestern 
244, 352 

— v. Cholecalciferol mit spektralphotom. Auswert. 
248, 265 
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— — v. Cholestanonen u. Cholestanolen in Steroid- 
boranen 248, 132 

— — v. Cl-Pesticiden 248, 107, 117 

— — — in Wasser mit quant. Auswert. 250, 62 

— — — mit titr. Auswert. 247, 386 

— — — relat. Wanderungsgeschwindigkeiten (RTpE- 
Werte) 249, 71 

— — v. Co, Cu u. Ni als Chelate v. Acetyl- u. Benzoyl- 
aceton 249, 385 

— — v. Corticosteroiden mit quant. Auswert. 250, 153 

— — v. Cr, Mn, Fe, Co, Ni u. Cu 249, 402 

— — v. Cu, Co u. Ni mit spektralphotom. Auswert. 
247, 333 

— — v. Cu, Niu. Zn mit reflexionsspektralphotom. 
Auswert. 248, 65 

— — v. Cumarin- u. Indandion-Rodenticiden 250, 125 
[Or] 

— — y. Cyanoglykosiden 244, 409 

— — vy. Cystin, Cystein- u. Glutathion-N-ithylmalimid- 
addukten 250, 404 

— — v. DDT 246, 207 


— — vy. DDT, Heptachlor u. Lindan in Wasser 245, 180 


— — yv. DDT, Methoxychlor u. Lindan mit quantit. 
Best. 249, 48 

— — y. Dermatophytenpigmenten 248, 277 

— — y. Desoxynucleosiden u. -nucleotiden mit quant. 
Auswert. 250, 415 

— — v. Diazepinen 244, 45 [Or] 

— — vy. Dicarbonsiuren (aliphat.-) 250, 131 

— — v. Dichloran 246, 207 

— — vy. Dichlorchinoxalin-Reaktivfarbstoffen 244, 351 

— — vy. Dichlorphos u. Trichlorphon in Butonate- 
Formulierungen, enzymat. 244, 393 

— — vy. o-Dihydroxybenzolen u. anderen phenolischen 
Verbindungen auf Celluloseschichten 250, 136 

— — y. 1-Dimethylamino-naphthalinsulfonsaure- 
derivaten 246, 274 

— — v. Dinitrilen 245, 334 


— — vy. Dipheny] in Citrusfriichten mit quant. Auswert. 


246, 158 

— — y. Diphenyl u. 2-Hydroxydipheny] in Citrus- 
friichten, halbquantit. 245, 350 

— — vy. Diphesatin neben Phenolphthalein in 


pharmazeut. Spezialitaten, mit colorim. Auswert. 246, 


346 
— — vy. Edelmetallen mit semiquant. Best. 248, 195 


— — vy. Elementen in Staub (kosm.-) mit quant. Auswert. 


250, 261 

— — v. Emulgatoren 248, 259 

— — — in Fruchtsaftgetrinken 247, 389 

— — vy. Ergocalciferol neben Retinol 248, 114 

— — vy. Ergocalciferol, Cholecalciferol u. verwandten 
Sterinen 248, 114 

— — vy. Farbstoffen (blauen Kugelschreiber-) 247, 
280 [Or] 

— — v. Fe neben Metallen der Ammoniumsulfidgruppe 
mit spektralphotom. Auswert. 247, 93 

— — y. Fe(II) neben Fe(III) mit MDCM u. spektral- 
photom. Auswert. 247, 343 


— — v. Fe, Cu, Co, Zn u. Ni in Blut u. Gewebe 249, 275 


— — vy. Fettalkoholen 247, 107 

— — vy. Fettsiuremethylestern (gesatt. cycloaliphat. u. 
aromat.-) 245, 336 

— — y. Fettsiuren 246, 282 
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— — 245, 335 

— — in Lipidextrakten v. Sedimenten mit gas- 
chromatog. Auswert. 248, 98 

— — (oxyd.-), in Bratfetten 244, 414 

— vy. Fettsiuren u. anderen org. Séuren mit quant. 
Best. 245, 289 [Or] 

— y. Flavonoiden in Medicago-Arten 248, 247 

— — mit quant. Auswert. 248, 84 

— v. Flavonoiden u. Phenolcarbonsiuren 249, 322 
— v. Flechtenbestandteilen 247, 117 

— vy. Fluoren-9-carbonsaurederivaten, UV- u. 
Fluorescenzspektren 247, 383 

— v. Fucose als tritiertes Fucitol mit quant. Auswert. 
244, 405 

— vy. Furancumarinen 248, 121 

— v. Gallens&iuren, -ketosauren u. ihren Derivaten 
247, 142 

— v. Gerbstoffen (pflanzl.-) 246, 260 [Or] 

— vy. Gibberellinen, Doppelfilmtechn. 248, 131 

— v. Glucose, Fructose u. Saccharose in Frucht- 
extrakten 248, 81 

— v. Glyceriden mit densitom. Auswert. 248, 207 

— v. Glyceriden (Mono-, Di- u. Tri-) in Lebensmitteln 
mit photom. Auswert. 244, 78 

— — mit photom. Auswert. 244, 402 

— v. Glycinatkobalt(II1)-cis-trans-Isomeren 250, 144 
— v. Glykolen als Trimethylsilylather 247, 108 

— v. Glykosiden (substituierten-) 248, 81 

— vy. Guanidin, Methylguanidin u. asymmetr. 
Dimethylguanidin in Serum mit fluorim. Best. 245, 
311 [Or] 

— v. Guanidin-Derivaten mit quant. Auswert. u. 
Untersch. zw. Phosphagenen u. anderen P-Verb. 247, 
410 

— y. Halogen- u. Nitrophenolen 248, 82, 214 

— v. Hexosamin- u. Acetylhexosamin- phosphoryl. u. 
Uredeindiphosphatderivaten 246, 280 

— y. Hydrochlorthiazid, Chlorthiazid u. Cyclo- 
penthiazid in Diureticis v. Hydrochlorthiazidtypus 
247, 399 

— v. 2-Hydroxybenzophenonen 247, 356 

— vy. Hydroxychinonen in Farben (Rotlack-) 244, 351 
— v. Hydroxylaminen(N,N-disubst.-) u. stabilen 
Nitroxiden 247, 358 

— v. Hydroxy-phenylalkylaminen als Tetraphenyl- 
boranate 245, 370 [Or] 

— vy. 5-(p-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-hydantoin in 
Harn mit photom. Auswert. 247, 415 

— v. 4-Hydroxyskatol-sulfatestern in Harn mit 
quant. Auswert. 247, 411 

— v. Hydroxy- u. Thiobarbituraten 249, 167 

— v. Imidazolen beim Belastungstest mit Histidin im 
Harn 248, 126 

— v. Imidazolinderivaten 247, 401 

— v. Indolaminen (N-methyl.-) in Harn 246, 284 

— vy. meso-Inosit in Vitaminsirup mit quant. Aus- 
wert. 248, 112 

— v. Isatinen u. Isatin-N-Mannich-Basen 245, 405 
— vy. Isoniacid, Natriumaminosalicylat u. m-Amino- 
phenol mit coulom.-titr. Auswert. 244, 288 

— v. Jodaminoséuren, chem. u. radiochem. kombin. 
250, 145 

— v. Kationen (anorg.-) 249, 16 [Or] 

— yv. Ketopentosen u. Ketopentosephosphaten 247, 110 
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— — vy. Ketosiuren als Dinitrophenylhydrazone 248, 
125 

— — — — 244, 403 

— — — — mit photom. Auswert. 248, 80 

— — v. Ketosteroiden 244, 217 

— — y. Kohlenhydraten 245, 339 

— — — 248, 80 

— — — fucose-spezif. Meth. 247, 109 

— — — in biolog. Flissigkeiten 246, 279 

— — — in Lebensmitteln 246, 149 

— — — statistische Analyse der Ergebnisse. I. Quant. 
Ergebnisse unter versch. Beding. 250, 132 

— — — — II. Analyse der Variationen zur vier- 
komponentigen Klassifikation u. Tukey’s VerlaBlich- 
keitsintervalle 250, 132 

— — — (trimethylsilyl.-) mit photodensitom. Auswert. 
247, 109 

— — v. Konservierungsmitteln 247, 397 

— — — 248, 182 [Or], 266 

— — v. KW-Stoffen (aromat.-) 247, 111 

— — — 246, 36 

— — — in Lebensmitteln 246, 36 

— — v. Lactonen in Butterfett 244, 416 

— — vy. Lanthionin in Wolle mit photom. Auswert. 
247, 384 

— — v. Lebensmittelfarbstoffen 248, 267 

— — — 248, 267 

— — vy. Lichenin-Sauren 244, 71 

— — vy. Lipiden 246, 281 

— — — 249, 155 

— — — Fluorescenzindicatoren 250, 149 

— — — in Kakaobohnen u. Kakaobutter 247, 397 

— — — in Milch u. Eutergewebe, zweidimensional 244, 
76 

— — — mit densitom. Auswert. 250, 149 

— — — mit quant. Auswert. 248, 406, 407 

— — — quantitativ 246, 282 

— — y. Lipid-Verseifungsprodukten 250, 149 

— — vy. Malathion in biolog. Material mit photom. 
Auswert. 248, 287 

— — vy. Malto-Oligosacchariden mit quant. Auswert. 249, 
320 

— — v. Mercaptangruppen neben anderen S-Gruppen 
249, 317 

— — v. Metall-ADTA-Komplexen 250, 213 

— — v. Metallspuren in Getreide mit reflexions- 
spektrosk. Auswert. 248, 258 

— — vy. 3-Methoxy-4-hydroxymandelsiure in Harn mit 
spektralphotom. Auswert. 246, 220 

— — v. Methylhydroxybenzoat u. Propylhydroxy- 
benzoat in Salben u. Cremes 249, 73 

— — v. Monosacchariden in biolog. Material 249, 155 

— — v. Mono- u. Trinitrotoluol in Dinitrotoluol 249, 223 

— — v. Morphium in Harn v. Rauchern, Stor. durch 
Nicotin 246, 130 [Or] 

— — v. Mutterkornalkaloiden 244, 46 [Or] 

— — v. Naphthalinderivaten mit Fuchsinfarbstoffen 250, 
54 

— — v. Naphthalinsulfonsiure-, Dihydroxydiphenyl- 
sulfon- u. Formaldehyd-Kondensationsreaktions- 
produkten, mit quant. Auswert. 247, 388 

— — vy. B-Naphthylamin in «-Naphthol u. 
o«-Naphthylamin 250, 279 


’ 


— — y. Nicotinsiure u. Nicotinsaureamid in 3-Cyan- 
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pyridin sowie Isonicotinsdure u. Isonicotinsiureamid 

in 4-Cyan-pyridin 248, 218 

— vy. Nitraten (explos.-) 245, 196 

— vy. Nitratestern v. Alkylalkoholen 244, 399 

— y. Nitroglycerin (mikro) 246, 208 

— vy. p-Nitro-m-kresol in Harnextr. mit spektral- 
photom. Auswert. 245, 388 [Or] 

— y. Nitroverbindungen (mikro) 248, 204 

— — mit photom. Auswert. 250, 134 

— v. Noscapin u. Papaverin in Opium u. pharmazeut. 
Praparaten 247, 131 

— vy. Nucleinsiurebasen, Nucleosiden u. Nucleotiden 
mit quant. Auswert. 250, 415 

— y. Nucleinsiurebasen, Nucleosiden, Nucleotiden u. 
verwandten Verb. in biolog. Material, III. u. 1V. 246, 409 
— y. Nucleinsiure-Basen u. Nucleosiden 250, 156 

— v. Nucleosidphosphaten 245, 416 

— v. Nucleotiden 249, 284 

— — mit reflexionsspektroskop. Auswert. 245, 416 

— v. Ochatroxin A in Getreideprodukten 247, 391 

— v. Octachlordipropylather-Stoffwechselprodukten 
249, 80 

— v. cis,cis-Octadecadiencarbonséure-methylestern 
(isom. Methylen-unterbrochenen-) 247, 350 

— v. Oestrogenen 248, 413 

— v. Oligonucleotiden, die aus der Phenylalanin- 
transfer-Ribonucleinsaéure v. Escherichia Coli B er- 
halten wurden, nach sdiulen-chromatog. Trenn. 260, 415 
— v. Olivenélverfalschung an mit AgNO,-impragn. | 
Silicagel 250, 221 
— v. Opiumalkaloiden 250, 392 | 
— v. Organo-Phosphor-Pesticiden 248, 252 

— — 245, 195 

— — 249, 70 

— — enzymat. 248, 116, 253 

— v. Organophosphorpesticiden u. Carbaryl, mit 
enzymat. Best. 248, 106 

— vy. Organophosphorverb. 248, 376 

— — 249, 314 

— v. Organothiophosphor-Pesticiden u. schwefelhalt. 
Abbauprodukten durch Fluorescenz 2465, 195 

— v. org., backtechnolog. wichtigen Sauren 250, 220 
— vy. org. Kautschuk-Chemikalien in vulkanis. 
Material 246, 200 

— v. org. Verbindungen mit quant. Auswert. 250, 126 
— v. Oxazepam in biolog. Flissigk. mit fluorim. 
Auswert. 247, 415 

— v. Oximen gesattigter u. ungesitt. Aminoketone in 
syn- u. anti-Formen 244, 402 

— v. Oxosteroiden in Harn mit densitom. Auswert. 
250, 153 

— v. P in Lipiden mit quant. Auswert. 248, 268 

—v. PAN in D & C Red No. 17 mit photom. Aus- 
wert. 247, 122 

—v. Parabenen in Gelen u. Cremes, mit UV-densitom. 
Auswert. 249, 410 

— v. Paraquat u. Diquat in biolog. Material 248, 288 
— v. Parathion u. seinem Metaboliten p-Nitrophenol 
in Gewebe-Extr. 248, 41 [Or] 

— v. Pb, Tl u. As in biolog. Material 245, 120 | 
— v. Penicillinen 248, 120 
— v. Peptiden 246, 275 
— v. Pesticiden 247, 385 
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— — v. Petroselinsiure mit gas-chromatog. Auswert. 


246, 153 


— — v. pharmazeut. Produkten (neutralen-) in Kérper- 


fliissigk. 247, 398 

— — v. Phenacetin-Verunreinigungen 250, 387 

— — v. Phenolen (mehrkern.-) in Luft mit fluorim. 
Auswert. 248, 219 

— — — (Substrat-) 244, 406 

— — v. Phenolen u. Phenolcarbonsiuren sowie stoff- 


wechselmaBig verwandten Aminen u. Aminosauren 
247, 354 


— — v. phenol. Verbindungen mit fluorim. Auswert. 244, 


407 

— — v. Phenothiazinderivaten 246, 348 

— — v. Phenothiazinen 249, 412 

— — v. Phenylaithanolaminen 245, 402 

— — v. Phenylathylaminverb., als NBD-Derivate 
247, 56 [Or] 


— — vy. Phenylephrin neben anderen Arzneistoffen, mit 


spektralphotom. Auswert. 246, 348 

— — v. Phorate u. Disulfoton sowie fiinf ihrer 
Oxydationsprodukte 250, 78 

— — v. Phosphatiden der Rattenleber mit quant. 
Auswert. 248, 408 


— — — bes. Phosphatidylglycerin, im Plasma 248, 407 


— — — Probenauftrag u. Elutionsverf. 250, 331 

— — v. Phosphatid-Plasmalogenen 248, 408 

— —v. Phospholipiden 244, 189 [Or] 

— — — mit densitom. Ausw. 246, 282 

. Polyathylenglykolen 250, 277 

. Polyaminen 248, 130 

. Polybuten-Riicksténden v. Pflanzen 244, 347 

. Polyglycerinen 245, 338 

. Polymyxin B u. Colistin 246, 351 

. Polyphenolen aus Dryopteris, zweidimensional 
249, 77 

— — vy. Porphyrinen 245, 414 

— — — 248, 136 

— — — als Methylester mit quant. Auswert. 248, 137 

— — v. Pregnantriol u. Pregnantriolon in Harn mit 
spektralphotom. Auswert. 244, 217 

— — y. Propham u. Chlorpropham in Kartoffeln mit 
semiquant. Auswert. 246, 159 

— — vy. Pseudocumol-Oxydationsprodukten 250, 133 

— — vy. Psycholeptica u. Hallucinogenica mit quant. 
Auswert. 247, 128 

— — vy. psychotropen Arzneimitteln 246, 347 

— — — 248, 272 

— — v. Purin- u. Pyrimidin-Derivaten 248, 86 

— — v. Pyrazolon-5- u. Pyrazolidindion-3,5-derivaten 
mit UV-spektralphotom. Auswert. 248, 270 

— — vy. Pyrazonrickstainden 246, 208 

— — y. Pyridazonderivaten 245, 401 

— — v. Pyridincarbonsauren 247, 113 

— — v. Pyruvat u. Lactat 247, 408 

— — y. radioakt. mark. org. Verb., quant. 245, 159 

— —v. Reserpin u. Isoreserpin 247, 133 

— — vy. Retinol in Blut u. Gewebe mit fluorim. 
Auswert. 248, 112 

— — v. Ribit, Glycerin u. Anhydroribit als Trimethyl- 
silylather 247, 109 

— — y. Riboflavin in Kultursuspensionen u. kombin. 
Drogenformen vy. Tetracyclin mit Vitaminen der 
B-Gruppe mit fluorim. Auswert. 246, 404 


| | 
| | 
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— v. RNS (5—10 wg-Mengen) in biolog. Hydrolysaten 
mit spektralphotom. Auswert. 244, 218 

— vy. 8 (freiem-) in Kautschukvulkanisaten mit 
quant. Auswert. 250, 76 

— v. Se, Y, SE, Th u. U(VI) 248, 71 

— v. Scopolin u. Scopoletin mit fluorim. Auswert. 
248, 251 

— v. SE- u. anderen Beimeng. in Lanthaniden- 
praparaten 249, 393 

— y. Si-Organoverb. 249, 211 

— v. B-Sitosterol in Kautschuk 246, 200 

— v. Sorbit in Friichten mit spektralphotom. Auswert. 
246, 150 

— v. Sperma 246, 211 

— v. Sterinen 246, 403 

— — 250, 80 

— — in Serum 247, 142 

— — unter UV-Licht 246, 403 

— v. Steroidalkaloidglykosiden u. -aglykonen in 
Pflanzengewebe 246, 380 [Or] 

— vy. Steroiden 246, 403 

— — 248, 132 

— — (cardioton.-) 246, 404 

— — in pharmazeut. Priparaten 249, 414 

— — mit quantit. Auswert. 246, 404 

— — (synthet.-) 248, 411 

— v. Steroiden (neutralen-) u. Gallenséuren in Faeces 
v. Menschen 245, 413 

— v. Stickstoffderivaten der Kohlenséure 245, 149 
[Or] 

— v. cis-3-Styrylpyridin-Photoprodukten aus der 
Photocyclisierung mit quant. Auswert. 248, 389 

— v. Sulfidiminen 245, 332 

— v. Sulfonamiden des DAB 7 mit 4-Chlor-7-nitro- 
benzofurazan 245, 390 [Or] 

— v. Sulfonat-Hydrotopen 247, 124 

— v. Teerfarbstoffen 250, 77 

— vy. Tensiden (nichtion.-) 246, 211 

— vy. Terpenalkoholen als 3,5-Dinitrobenzoate auf 
Kieselgelschichten 250, 141 

— y. Testosteron in Harn (Human-) mit fluorim. 
Auswert. 246, 407 

— v. Tetracyclinen 247, 402 

— vy. Tetracyclinhydrochlorid mit spektralphotom. 
Auswert. 248, 121 

— y. Thiaminsalzen, -phosphorsiureestern, -disulfiden 
u. ihren Thiochromen, mit colorim. Auswert. 248, 113 
— v. Thioxanthenen u. Dibenzo(a,d)-1,4-cyclo- 
heptadienen mit fluorim. Auswert. 249, 41 [Or] 

—v. Thiram 247, 120 

— v. Tocopherolen in Olen mit spektralphotom. 
Auswert. 248, 261 

— — in Pflanzendlen mit photom. Auswert. 245, 345 
— v. Triazin-Herbiciden mit quant. Auswert. 248, 107 
— — — 244, 352 

— — — 250, 78 

— v. Triglyceriden, synergistische Komplexbild. an 
mit Silbernitrat getranktem Silicagel 250, 79 

— y. Trimethylsilylithern einiger Monoterpenalkohole 
248, 85 

— v. Hydroxysteroiden mit quant. Auswert. 246, 
405 

— v. Trioxazin-Tranquilizer 247, 400 

— y. Triterpenen (isomeren-) 249, 322 
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Chromatographie, Diinnschicht, Nachw. (Forts.) 

— — v. U im Gem. mit Metallen der Ammoniumsulfid- 
gruppe mit photom. Auswert. 244, 130 

— — — in Kernspaltprodukten 244, 345 

— — v. UDPG u. UDPGA mit fluorim. Auswert. 246, 
409 

— — v. Ubergangsmetallen der 1. Reihe 244, 193 

— — y. unverseifbaren Fraktionen 250, 80 

— — v. unverseifbaren Stoffen in Seifen 248, 108 

— — v. Uronséuren u. —lactonen, mit photom. Auswert. 
247, 353 

— — vy. Valepotriaten 249, 415 

— — v. Verfalschungen in Obstsiften 244, 411 

— — vy. Verunreinig. in 1,4-Benzodiazepinen 248, 272 

— — vy. Vinylsulfon-(sulfoester)-Reaktivfarbstoffen 247, 
384 

— — v. Viomycin, Kanamycin, Cycloserin, Capreomycin, 
Rifamycin u. Streptomycin 247, 401 

— — y. Vitamin A-Metaboliten in Serum u. Lebergewebe 
246, 285 

— — yv. Vitaminen (B-Gruppe), mit UV-reflexions- 
spektrom. Auswert. 244, 416 

— — y. Wachsalkoholen u. Wachssiuren 246, 209 

— — v. Wachsen 245, 197 

— — vy. weichem Weizen in Hierteigwaren 250, 220 

— — v. Xanthogenaten niederer Alkohole 244, 202 

— — v. Zuckern 248, 115 

— — — in pharmazeut. Praparaten 248, 118 

— — — mit densitom. Ausw. 247, 109 

— — — radiomark. 248, 210 

— — v. Zuckerzwischenprodukten des Pentose- 
phosphat-Cyclus 248, 210 

— Peakverbreiterung auf Cellulosepulver 245, 162 

— pharmazeut. Analyse 244, 286 

— phasenumgekehrte —, mit Alkylaminen u. quaterniren 
Ammoniumsalzen als stationare Phasen 244, 265 

— Phenothiazin als Nachweisreagens 250, 54 

— o-Phthalaldehyd als Sprithreagens 247, 61 

— Polyacrylnitril, Polyacrylsiureamid u. N-Acetyl- 
polyacrylsiureamid als neue Materialien fiir wasser- 
losliche Stoffe 248, 52 

— praparat., Herstell. v. diinnen u. dicken Schichten zu 
niedrigen Kosten 247, 328 

— — ,,Streifen’‘-Entwicklungstechnik 246, 267 

— Probenauftrag 250, 331 

— — modifiz. Drahtschleife 248, 53 

— — v. Pesticid-Extrakten, automat. 247, 385 

— quantitat., Apparatur zum automat. Auftragen v. defin. 
Probenmengen 247, 328 

— — Auswert. bandenformig aufgetragener Substanzen 
250, 331 

— — — mit Flammenionisations-Detektor 249, 135 

— — — mit Kathodenstrahlpolarograph 247, 62 

— — — mit Rontgenemissionsspektrometrie 249, 135 

— — Best. v. halogenhalt. org. Verb., Verbrenn. im 
Kolben 248, 199 

— — Fehlerquellen, I. Auftragen der Probelés. 247, 329 

— — optischer Integrator 247, 329 ; 

— — optische Theorie in Anwend. auf in situ-Analysen 
250, 45 

— — Sprihgerat 247, 329 

— — Theorie der Lichtabsorptions-Methoden mit ihrer 
experimentellen Verifizierung 247, 61 

— quant. Verfahren, II. 248, 51 
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Reinheitsprifung v. 4,4’-Diaminodiphenylather 247, 55 
[Or] 

Reproduzierbarkeit 245, 159 

— v. Ry-Werten 245, 163 

— — in ungesattigten Kammern u. bei analogen Ent- 
wicklungsarten 245, 162 

— — unter Verwendung vorbeschichteter Réhren u. 
Folien 245, 161 

— v. Rx-Werten 245, 160 

Ry;-Werte, Best. u. Verdffentlich. v. groBeren Gruppen 
v. Verb. 247, 330 

— FinfluB der Schichtdicke 245, 162 

— im Verhiltnis zur Entwicklung 249, 256 

— y. Carbonsauren auf Cellulose 244, 401 

— y. Metallionen auf Alginséure 248, 51 

— y. Mutterkornalkaloiden: Agroclavin, Dihydro- 
ergocornin, Dihydroergocristin, Dihydroergotamin, 
Elymoclavin, Ergin, Ergocornin, Ergocristin, Ergo- 
cristinin, Ergocryptin, Ergometrin, Ergometrinin, 
Ergosin, Ergotamin, Ergotaminin u. Peniclavin 244, 


— y. Trifluoressigséure, Pentafluorpropionsaure u. 
Pentafluorbuttersiure 245, 337 

— Vorhersage 246, 266 

R;y-Werte u. Struktur des Adsorbens unter Ver- 
wendung reiner Lésungsmittel als mobile Phase 245, 
160 

— — von FlieBmittelgemischen 245, 160 
ringformige, kombin. mit Ringofentechnik, Nachw. v. 
Metallspuren in Wasser (Natur-) 250, 262 

» sattigung’: 248, 50 

Sattigungsgrad des Tragermaterials mit flissiger 
stationaérer Phase u. Rr-Werte 248, 343 

Sammlung u. Auswaschen vy. Substanzen mit 

, swinny-Filterhaltern‘‘ 250, 331 

Sichtbarmach. v. Fettsiuren u. Fettalkoholen 
(hoheren-) mit Fuchsin-Farbstoffen 248, 343 

— v. Pesticiden mit Fuchsin-Farbstoffen 248, 343 

— v. o-Phthalsadureestern mit Fuchsin-Farbstoffen 
248, 386 

— v. Substanzen mit Hitzdraht-Technik 247, 60 
Silicagel/Cellulose-Schichten 250, 330 

Solvens- oder Adsorbens-Programmierung, Vergl. mit 
Saulen u. normaler DC 249, 257 

Stabilisierung der Sorptionsaktivitaét v. Aluminiumoxid 
249, 136 

Standardisierung der Arbeitstechnik u. Terminologie, 
Stellungnahme zur Arbeit v. E. Stahl 248, 51 

— durch Verwend. v. Fertigplatten 245, 160 

— Rr-Werte eines spezif. Nachw. fiir Phenacetin u. 
chem. verw. Verb. 246, 266 

Strukturanalyse v. Herzglykosiden unter Verwendung 
v. Silicagel als Schichtmaterial 250, 391, 392 

Technik zur Entfern. der aktiven Silicagelschicht v. 
Kastman-Chromatogrammfolien und ihre nachfolgende 
Vervielfaltigung 247, 61 

Temperatureffekte 245, 159 

Tetracyanoathylen als Spriihreagens 248, 59 
thermodifferentialanalyt. Charakterisierung v. 
Dicarbonsauren 247, 61 

Tragermaterial, Quarz u. Kieselgel im Vergl. 245, 160 
— Wollrindenzellen 250, 330 

Transfertechnik abgetrennter Flecken 248, 53 

— fiir mehrdimensionale Verfahren 248, 331 [Or] 


Chromatographie, Diinnschicht, Radio 


— Trenn., aliphat. Monocarbonsiuren 248, 206 

— — Alkenylacyl- u. Alkenyldiacylphosphatide 246, 282 

— — Alkenylacyl- u. Diacyl-Phosphatide 247, 413 

— — n-Alkylhalogenide (C,—C,,) als N-Alkylpyridinium- 
halogenide oder S-Alkylphenylthiuroniumpikrate 245, 
329 

— — N-Allyl-dl-campheraminsaure, a- u. 6-Struktur- 
isomere 248, 216 

— — Amine (primare u. sek.-) als 4-(Phenylazo)-benzol- 
sulfonamide 247, 104 

— — Aminosauren als N-Oxid-4-nitropyridyliumderivate 
245, 205 

— — — in physiolog. Flissigkeiten, zweidimensional 
249, 279 

— — Amitriptylin u. Nortriptylin 244, 288 

— — anorg. Anionen auf mikrokristalliner Cellulose 250, 
330 

— — anorg. lonen 249, 135 

— — As(V) v. As(III) 246, 393 

— — Ascorbinsiure v. Dehydroascorbinsiure 248, 114 

— — Biv. Metallen der H,S-Gruppe u. spektralphotom. 
Auswert. 244, 330 

— — Carbonsiuren (biolog. wicht.-) 247, 134 

— — Carbonylverb. (cyel.-) als Nitroguanylhydrazone 
246, 41 

— — Chinoline u. Isochinoline 244, 410 

— — Chloramphenicol u. seine Produkte der Hydrolyse 
u. Oxydat. 246, 351 

— — Chlorogensaure-Isomere 246, 42 


— — Co v. Metallen der 3. Gruppe mit photom. Auswert. 


244, 333 

— — Desoxyribonucleinsaure-Oligonucleotide, *?P-mark., 
zweidimensional 248, 139 

— — Diathyldithiocarbamidatchelate 247, 70 

— — Diamido- v. Triamidophosphat 246, 134 

— — Digitoxin u. Digoxin v. ihren 20,22-Dihydro- 
derivaten, mehrfach 249, 77 

— — Diphenyl u. Diphenylbenzole 247, 353 

— — Erythromycine 248, 120 

— — Glucuronide u. Aglykone 248, 135 

— — Glycin v. Glutamin, Thermometh. 248, 285 

— — Hexa(bromochloro)-rhenate(IV) u. -osmate(IV) 
247, 145 [Or] 

— — Indolmethylester 244, 203 

— — Inositphosphatide 248, 405 

— — Ketocarbonsauren 244, 201 

— — 17-Ketosteroide 248, 412 

— — Metallchelate (anion.- u. kation.-) 247, 70 

— — Metallionen 249, 135, 257 

— — — 244, 50 

— — Nicotin u. Cotinin aus Gewebeextr. 244, 119 [Or] 

— — Nitrophenole 246, 38 

— — Nucleotide 248, 139 

— — org. Verb. 244, 199 

— — — mit anschlieBender ATR-Mess. 249, 316 

— — phenol. Verbind. 244, 202 

— — Platinmetalle 244, 335 

— — Polyatherpolyole 246, 203 

— — Polyathylen-Terephthalat-Oligopolymere 246, 202 

— — Porphyrindimethylester 246, 46 

— — Pyridincarboxylsaduren 244, 204 

— — Pyridinmonocarbonsiuren v. 2-Pyridindicarbon- 
saiuren, zweidimensional 246, 48 

— — Re, W u. Mo 249, 204 
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— — Rh(VII), W(VI) u. Mo(VI) 249, 405 

— — Saccharide (Malto-, Oligo- u. Megalo-) 246, 151 

— — Steroidgemische 249, 283 

— — Steroidsulfate (neutrale-) 244, 216 

— — Sulfoxide 245, 331 

— — Testosteron u. Epitestosteron 248, 133 

— — a-Tocopherol 244, 77 

— — Triterpene (pentacycl.-) 246, 46 

— — Uv. Begleitelementen 245, 164, 395 

— — Zuckeralkohole 248, 381 

— Trennverfahren an Gelen, Literaturibersicht 245, 285 

— Tube — auf selbstgefertigten Schichten. I. Herstellung 
v. Chromatotubes mit einem Beschichtungsgerat 249, 
256 

— — II. Priifung der beschichteten Tubes 249, 266 

— Untersuch. v. Benzthiazolen(2-Phenyl- u. 2-Furyl-) 
246, 43 

— — v. Cholesterinautoxydation 246, 403 

— — v. Farbstoffen (bas. Polyacrylnitril-) 244, 157 

— — vy. Indanolen 246, 47 

— — v. Ipecacuanha-Urtinkturen 248, 122 

— — v. Nitrophenthiazinen 248, 387 

— — v. Polymyxin E-Derivaten 248, 121 

— vy. positions-isomeren substituierten Fettsiuren u. 

Alkoholen 248, 378 

— — vy. Silictumorganoverb. 248, 200 

— — v. Tropeinen 244, 257 [Or] 

— Uranylacetat als Sprihreagens 244, 266 

— Verfahren zum quantitativen Aufbringen v. Extrakten 
auf die Platten 244, 51 

— Vergl. versch. Folienarten 245, 162 

— Verhalten v. Acylphenolen u. der entsprechenden 
2,4-Dinitro-phenylhydrazoniumverb. 246, 38 

— — vy. Alkaloiden (E seco-Oxindol—) u. Bezieh. zu 
Indolizidin u. einigen Oxindolen 247, 403 

— — — (Oxindol-) mit geschlossenem E-Ring, Einflu8 
v. Methylsubstitution u. Konfiguration 247, 403 

— — v. anorg. Kationen an mikrokristalliner Cellulose 
244, 273 

— — v. Anthocyanen auf Mischschichten aus Poly- 
vinylpyrrolidon u. Cellulose 248, 387 

— — v. Appetitziglern 245, 402 

— — v. Cyclopentanyl- u. Cyclopentenyl-Fettsaiure- 
methylestern 250, 130 

— — v. Diacylperoxiden v. Typ Lauroylperoxid 248, 
375 

— — v. Melatonin 248, 134 

— — v. methyl. Phenolen auf impragn. Cellulose- 
schichten 246, 38 

— Verteilung v. halogensubstituierten Anilinen, 
Rhodananilinen, Aminothiophenolen u. Diamino- 
diphenyldisulfiden 247, 353 

— Wanderungsgeschwindigkeit eines Einkomponenten- 
Laufmittels u. die Oberflachenstruktur des Trager- 
materials 248, 50 

— Wasserstoffkonzentrations-Gradienten in Alginsaure- 
Schichten 248, 51 

— zur Materialprif. 246, 199 

Chromatographie, Diinnschicht, Radio, Nachw. v. 
Nucleotiden mit quant. Auswert., 44C-mark. 250, 157 

— quant. Auswert. tritiummarkierter Verb. 249, 135 

— quant. Zahlen v. #*°J 249, 135 

— fB-Radioluminescenz in Standardbeschichtungs- 
material zur Tritiumbestimmung 249, 134 
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Chromatographie, Gas, Ableitungs—, Mikrobest. einer 
schlecht aufgelésten Komponente 249, 255 

— Adsorptionsisothermen u. Adsorptionsenthalpien v. 
Wasser, Aceton u. Benzol an modifizierten Glas- 
oberflachen 248, 48 

— Adsorptionsisothermen u. Eigenschaften v. ge- 
pulvertem, angeitztem Glas 250, 326 

— Aquivalent eines theoret. Bodens bei einer offenen 
Rohrkolonne mit poréser Oberfliche; eine ver- 
allgemeinerte Gleichung 248, 47 

— Athylvinylbenzol-Polymere als Trigermaterial unter 
Verwend. versch. Tragergase 248, 341 

— Analyse der Produkte der katalyt. Hydrierung v. 
Adipinsauredinitril 246, 341 

— — der Trifluoracetylpivaloylmethan-Chelate der 
Seltenen Erden 249, 393 

— — des ,,Head-Space‘‘-Dampfes iiber steriler konzen- 
trierter Milch 248, 394 

— — org., Anwend. v. Trennsiulen versch. Durchmesser 
248, 99 

— — quantit. 245, 283 

— — v. Acrylnitril 247, 121 

— — y. Athylen-Propylen-Elastomeren, nach Pyrolyse 
249, 64 

— — v. Aldehyden (gesatt.-) 248, 205 

— — y. aliphat. Alkoholen, Diolen u. Athern, Anwend. 
v. aromat. Polymeren 248, 203 


— — v. aliphat. O-halt. Verb. in Gegenw. v. H,O 250, 43 


— — y. Alkydharzen (Talldl-) auf ihren monomeren u. 
dimeren Sauregehalt 248, 243 

— — v. Aminen, Verwend. v. aromat. Polymeren 244, 
399 


— — y. Aminen (isoaliphat.-) u. heterocycl. N-halt. Verb. 


247, 104 

— — vy. Benzolen (Alkyl-), pyrolyt. 244, 406 

— — y. Butadien-Styrol-Kautschuklatex, pyrolyt. 250, 
283 

— — y. Carbamidsaure-athylester-Schaumen 249, 65 

— — v. Carbonylverbindungen (Mono-) 250, 129 

— — vy. Chlorbenzol-Herstellungsprodukten 249, 63 

— — vy. Chlorphenyl-m-fluorsulfonylbenzoaten, struk- 
turelle Beziehungen zwischen Elution u. molekularen 
Empfindlichkeitsdaten bei Elektroneneinfangdetektion 
244, 408 

— — y. CO-Hydrierungsprodukten 247, 379 

— — y. Copolyamiden 250, 282 

— — y. Cyclotri- u. Cyclotetrasiloxanen 250, 129 

— — y. Diaminotoluolen (isomeren-) 247, 353 

— — v. Difluordichlormethan 248, 88 

— — v. Epoxyglyceriden 247, 352 

— — v. Erdgasen, Zweikanal-Serien-Parallel-Anordnung 
v. Trennsdulen durch Saulenschalt. 246, 50 

— — vy. Fetten u. Olen 250, 220 

— — — VIII. Bezieh. zwischen Retentionsdaten u. 
Polaritét der stat. Phase 247, 350 

— — vy. Fettsaureestern (sehr langkett.), Verhinder. der 
Kondensation in bestimmten Gas-Chromatographen 
245, 117 

— — v. Fettsiure-methylestern, Eichuntersuch. 248, 
206, 207 

— — vy. Fettsaiuregem. bis zu C,, 246, 35 

— — — (Cyy—Cy9) 247, 349 

— — v. 2-Fluorfettsiure-Methylestern bis zu C,, 246, 35 

— — v. Gasen 244, 138 
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— — (permanenten) 248, 219 

— v. Glykolen u. Glykolathern 245, 337 

. Glykol-Monoathern u. -Monoestern 249, 214 

. Glykosaminoglykanen 249, 155 

. Gummi 245, 192 

. Harnextrakten 250, 394 

. Harzprodukten 250, 76 

. Holzteerphenolen 248, 248 

— v. Hydrazinen (unsymmetr.-), als 5-Nitro- 
2-hydroxybenzal-Derivate 244, 400 

— y. Isopentan-Oxydationsproduktlés. (10-'-molaren-) 
247, 379 

— v. isotopen Molekiilen 245, 117 

— v. Kohlenhydraten 244, 405 

— v. Kohlepyrolyseprodukten 247, 378 

— v. Kraftstoffenteisungsmitteln 250, 70 

— v. KW-Stoffen (aromat.-) 244, 405 

— — (homologen-), Voraussage der Retentions- 
volumina durch graphische u. rechnerische Meth. 244, 
398 

— — (kondens. aromat.-), Untersuch. stationarer 
Phasen 248, 384 

— v. KW-Stoffen, Fettsiuremethylestern u. Alkoholen 
mit lingeren Ketten 245, 117 

— vy. Linimenten 247, 125 

— v. Lipiden 246, 155 

— — qualit. 250, 148 

— v. n-Octenen, Octalinen, tert.-Butyleyclohexenen, 
Octanolen (u. entspr. Octanonen), Decalolen u. 

tert. -Butylcyclohexanolen 247, 347 

— vy. Olefinen (langkett. Mono- u. Di-) 244, 398 

— v. Oligosacchariden als Smith-Abbauprodukte 248, 
382 

— vy. org. hochsiedenden Verb. an Saéulen mit kleinem 
Gehalt an stationirer Phase 250, 43 

— y. Oxyathylen/Oxypropylen-Copolymerisaten nach 
chem. Spalt. 248, 101 

— v. Oxy-dichlorphenoxyessigsiuren 247, 350 

— v. n- u. iso-Paraffinen 247, 379 

— v. Pb-halt. Antiklopfmitteln 250, 70 

— v. Pesticiden, Automatisierung 249, 70 

— — Leistungsparameter v. Saulen 247, 385 

— — neue Trennsiule 249, 70 

— v. Pesticiden (chlor.-) 247, 386 

— v. Polymeren, pyrolyt. 247, 380 

— v. Polymeren-Pyrolyseprodukten, Vergl. versch. 
Techniken 248, 100 

— v. Polyphenylen 248, 215 

— v. Polystyrol u. verwandten Kunststoffen, pyrolyt. 
248, 245 

— v. Propylen-Oxydationsprodukten 248, 201 

— v. Pyridinbasen in Kohlenteer 245, 191 

— v. Sauerstoffverb. 249, 314 

— v. Terpenen, relat. Retentionszeiten auf versch. 
Phasen 248, 387 

— — versch. fliissige Phasen 250, 141 

— v. Zuckergem. 245, 339 

analyt. Anwend. der doppeltprogrammierten — 245, 283 
analyt. Folgen der Anwendung v. niedrig 
imprignierten Trigermaterialien 249, 134 

an Capillarsiiulen 245, 283 

Anwend. v. binaren fliissigen Phasen zur 
Identifizierung v. org. Verb. mit Hilfe von Dreieck- 
diagrammen 249, 134 
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— Auffangen getrennter Substanzen mit Zigaretten- 
Filtertypen 250, 43 

— — v. Mikrofraktionen zur spektroskop. Untersuch. 
245, 283 

— Auflosungsverbesserung, Rezirkulationskolonnen 246, 
266 

— Auflésungsvermégen v. Chromatogrammen. Erhéhung 
durch Differenzierung des Detektorsignals 247, 326 

— Ausbeute v.,C-mark. Zuckern u. Alkoholderivaten 
248, 381 

— Auswahl des festen Trigers 244, 264 

— Auswert., durch ProzeBrechner 248, 339 

— — graphische Meth. 250, 43 

— — mit Elektronenrechnern 250, 44 

— — mit Hilfe chemischer Kennzahlen (Saurezahl, 
Jodzahl usw.) 249, 84 [Or] 

— — v. Peaks 247, 59 

— — — 248, 49 

— automat., Best. v. KW-Stoffspuren in Luft u. 
Sauerstoff 248, 219 

— Bausteinanalyse v. Trioxanhomo- u. -copolymeri- 
saten, pyrolyt. 247, 122 

— Best. der Zusammensetz. v. Fettsiuren in Kakao- 
butter 249, 265 

— — — — in Olen v. Palmnu8, Mowrah u. Butter- 
baumnuB 244, 414 

— — — vy. Fettsiuren u. Tocopherolen in Olen 249, 264 

— — vy. Abate-Riickstinden in Wasser 244, 80 

— — vy. Acenaphthenbeimengungen in Acenaphthylen 
248, 384 

— — v. Acetat in biolog. Material 248, 282 

— — y. Acetaten phenol. Diterpene 249, 414 

— — y. Aceton, Diacetyl u. C,—C,-Alkoholen 248, 79 

— — y. Acetonitril-Spuren in Acrylnitril 244, 349 

— — v. Acetonitril- u. anderen Spurenverunreinig. in 
Acrylnitril 249, 318 

— — vy. Acetylcholin 249, 283 

— — vy. Acetylgruppen in biolog. Material 250, 400 

— — — in Glucosaminoglykanen 250, 411 

— — y. Acrylnitril-Beimengungen 249, 323 

— — y. Acrylnitril, Schwefelkohlenstoff, Tetrachlor- 
kohlenstoff u. Athylendichlorid in Getreide 248, 118 

— — y. Acylthiolestern durch NaBH,-Produkte 249, 276 

— — v. Adipinséure 247, 108 

— — y. Athanol in Arzneimitteln, Vergl. v. Poly- 
aithylenglykol 400- u. polymeren Divinylbenzolsaulen 
250, 386 

— — — in Blut 246, 217 

— — — — 245, 203 

— — — in Spirituosen 250, 219 

— — y. Athanol u. Acetaldehyd in Blut 249, 275 

— — y. Athanolaminen als Trifluoracetylderivate 247, 
108 

— — y. Athanolamin, Monomethylathanolamin u. 
Dimethylathanolamin aus Lipiden 246, 281 

— — y. atherischen Olen in Achillea millefolium L. 250, 
390 

— — vy. 17«-Athinyléstradiol-3-methylather in Tabletten 
247, 129 

— — vy. Athylenglykol-dimethacrylat u. Campher in 
Explosivstoffen auf Nitrocellulosebasis 249, 71 

— — y. Athylenoxid in Datteln 249, 270 

— — vy. Athyl-p-nitrophenylthionbenzolphosphonat mit 
Elektroneneinfangdetektor 245, 194 
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— — y. Atiocholanolonen (unkonjug.-) in Plasma v. 
Menschen 247, 142 

— — v. Aktinit PK-Riickstinden 246, 208 

— — vy. Aldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazonen 245, 330 

— — vy. Aldehyden u. Alkoholen in 1-Olefinen-Hydro- 
formylierungsprodukten 250, 71 

— — vy. Aldehyden u. Ketonen in Luft 250, 57 

— — v. Alditen (teilweise methyl.-), als Acetale 244, 70 

— — vy. Aldrin-Riickstiinden 246, 206 

— — vy. Alkanen in Sedimentgesteinen, kombin. mit der 
Massenspektrometrie 249, 347 

— — y. Alkoholen (aliphat.- u. aromat.) in komplex. Gem., 
als Chloracetylderivate 246, 34 

— — — (hoheren aliphat. u. aromat.-) in Bier 248, 257 

— — y. Alkoholen (mehrwert.) u. Zuckern (simultan) 248, 
208 

— — vy. Alkoholen u. Carbonylverbindungen in Heptan- 
oxydationsprodukten 260, 128 

— — vy. Alkoxygruppen in Methyloxypropyl-Cellulose 
250, 133 

— — v. Alkoxylgruppen in Phenolathern 244, 407 

— — v. Alkyl-2,5-dichlor-4,6-dinitrophenylcarbonaten 
250, 131 

— — vy. Allylcyanid-Beimengungen 250, 279 

— — v. Aminen in fliicht. Bestandteilen des Kaviars 
247, 394 

— — — in flicht. Bestandteilen der Lachsrogen 246, 156 

— — — in Wasser 248, 79 

— — — (niederen flicht.-) 249, 317 

— — vy. Aminen u. Iminen (aliphat.-) 249, 216 

— — v. Aminosauren als n-Propyl-N-acetylester 248, 400 

— — — als N-Trifluoracetyl-n-butylester 249, 278 

— — — in Fleischproben 247, 394 

— — — (J-halt.) 250, 145 

— — — (S-halt.) 248, 126 

— — y. 4-Amino-3,5,6-trichlorpicolinséure in Getreide 
247, 392 

— — v. Amphetamin, Methylamphetamin, Phenmetrazin, 
Methylphenidat u. Ephedrin 249, 412 

— — vy. Antioxydantien nach Trenn. durch Hoch- 
vakuumsublimation 247, 388 

— — v. Ar, CH, u. H, in Gasen der Ammoniaksynthese 
246, 49 

— — v. Ar, CH, u. Nz in Gasen der Ammoniaksynthese 
244, 78 

— — v. Ar, O, u. N, 248, 61 

— — v. Arentricarbonylechrom-Komplexen 249, 315 

— — vy. Aromastoffen in Kise 249, 268 

— — — in Melassemaische 249, 261 

— — — in Most u. Wein 249, 261 

— — — in Rindfleisch 249, 266 

— — — in Wein, Branntwein u. Fruchtsaft 249, 261 

— — v. Ascorbinsaure, Pyridoxin u. Nicotinsiureamid 
nebeneinander 250, 390 

— — y. Azapetin u. Phenoxybenzaminhydrochlorid in 
pharmazeut. Zubereit. 249, 73 

— — vy. Barbituraten in Pharmaka 249, 411 

— — — prakt. Anwend. in der Toxikologie 248, 422 

— — v. Barbituraten u. einigen verwandten Drogen 248, 
421 

— — v. Bay-9015-Rickstanden in tier. Gewebe mit 
Elektroneneinfangdetektor 248, 288 

— — vy. Benzodiazepinen 249, 74 

— — vy. Benzol-Metaboliten in Harn 249, 276 
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— — v. 3,4-Benzpyren in Zigarettenrauch 249, 69 

— — vy. Bernsteinsaure-dinitril in pharmazeut. Zubereit. 
249, 75 

— — v. Bisphenol A u. seinen Verunreinigungen als 
Trimethylsilylatherderivate 250, 134 

— — y. Bleitetraaéthyl in Luft 247, 359 

— — y. Brompheniramin in Blut u. Urin 247, 415 

— — y. 2,3-Butandiol in 1,2-Propandiol 247, 380 

— — y. Butterfett in Margarine nach Verester. 244, 75 

— — vy. Buttersiure u. Ermittl. des Butterfett-Gehaltes 
in Lebensmitteln 260, 224 

— — vy. Cin Alkalimetallen 246, 56 

— — — in Halbleitersilicium 245, 247 [Or] 

— — — in P 2650, 272 

— —y.0, Hu. Nim F & M Model 185 Analyzer mit 
elektron. Integration 247, 98 

— — — inorg. Verb. 249, 209 

— — — — (submikro) 249, 313 

— — y. Cu. H (mikro) in Polymerverbindungen, die B 
u. Si enthalten 247, 98 

— — v. Camphen in Luft 246, 325 

— — v. Caprolactam in Nylon 6 250, 282 

— — — — 244, 350 

— — v. Captan-Rickstanden 244, 77 

— — vy. Captan u. Phaltan 247, 386 

— — y. Carbamaten 246, 204 

— — v. Carbamat- u. Triazin-Riickstanden mit Mikro- 
wellenemission 249, 69 

— — v. Carbaryl 248, 106 

— — v. Carbonsauren (aliphat. Mono-, Di-, Tri- u. 
Tetra-) 245, 336 

— — — (C,—C, verzweigte u. geradkett. gesitt. im 
Gem.) 249, 318 

— — vy. Carbonsauren (aliphat. verzweigten-) u. ihren 
Isobutylestern 245, 334 

— — v. Carbonsiuren (C,—C,-Mono-) u. Milchsiure 249, 
319 

— — vy. Carbonsiuren des Krebs-Zyklus- u. verwandten 
Verb. in tier. Gewebe 250, 400 

— — vy. Carbonylverb. in Abgasen v. Automobilen 246, 
51 

— — — in vergorenen Glucoselés. 247, 106 

— — vy. C,H,- u. CH,C1I—CH,Cl-Spuren in Vinylchlorid 
248, 101 

— — v. Chloralhydrat in biolog. Material 248, 422 

— — y. Chlorkohlenwasserstoff-Pesticiden in Fett v. 
Milch, Kase u. Butter 247, 396 

— — v. Chlormadinonacetat in Futtermitteln u. Vor- 
mischungen 245, 194 

— — y. Chlorpromazinhydrochlorid (ng-Mengen) in 
Plasma mit Elektroneneinfangdetektor 249, 157 

— — v. 6-Chlorthymol 249, 411 

— — v. Chlorwasserstoff in Vinylchloridproduktionsgem. 
248, 101 

— — v. Cholesterin in Hirnlipidextrakten 246, 403 

— — v. Cholin, Acetylcholin u. Cholinestern 250, 154 

— — v. CIBA C-9491, seinem Sauerstoffanalogen u. 
seinen phenol. Hydrolyseprodukten in Mais u. Milch 
248, 117 

— — v. Clopidol in Gefliigelfutter 250, 286 

— — v. CO-Spuren in H aus dem Reforming-ProzeB 247, 
359 

— — vy. COS in Propylen 247, 360 
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— — y. Cumarinderivaten 244, 408 
— — v. Cycliten in Cycadeen 244, 214 
— — y. Cyclopropenoidsauren in Pflanzenmaterial 247, 


v. Cytokininen 250, 145 
v. Dalapon in Wasser 250, 62 
—v. DDT 246, 207 
v. Dehydroepiandrosteronsulfat in Plasma 260, 413 
v. Diacetyl in Milch mit Elektroneneinfang 249, 267 
— y. Diathanolaminen u. Didéthanolamiden in Poly- 
athylen 248, 100 
— v. Diaithylcarbonat in Wein 247, 390 
— v. Diathylenglykol in Polyaithylenterephthalat 
248, 101 
— v. Dialkylphthalaten 246, 209 
— y. Diaminen (aromat.-) in Haarfarbemitteln 246, 
198 
— y. Diamintoluolen (isomer) 249, 320 
— y. 2,6-Di-tert.-butyl-4-methyl-phenol in Poly- 
athylen 244, 156 
— v. Dibutylsebacat 249, 64 
— vy. Dicarbonséureanhydriden u. -imiden 245, 338 
— vy. Dichlormethan-, 1,2-Dichlorathan- u. Trichlor- 
athylen-Rickstainden in Harzen aus Gewiirzélen 248, 
396 
— vy. 2,4-Dichlorphenoxyessigsadure u. ihren Butoxy- 
athanolestern in Austern 245, 352 
— v. Dieldrin, Aldrin, Heptachlor, Heptachlorepoxid, 
DDT, DDE u. DDD 247, 385 
— v. Dienoestroldiacetaten in Industrieprodukten 
248, 121 
— vy. Dihydroquercetin in Holz 248, 104 
— vy. 3,4-Dimethoxyphenylaithylamin in Peyotl 250, 
393 
— v. 4,6-Dinitro-o-sec-butylphenol-Rickstaénden auf 
Friichten u. Mandeln durch Elektroneneinfang 245, 349 
. Diolen neutraler Lipide 247, 140 
. Dipheny] in Citrusfrichten 245, 350, 351 
. Diphenylhydantoin in Serum 248, 130 
. Doriden 247, 400 
. Dursban in Wasser u. Schlamm 248, 221 
— v. Ephedrinen in Serum als Heptafluorbutyryl- 
derivate 249, 282 
— yv. Ethambutol, Iproniazid u. Isoniazid 249, 76 
— v. Ethchlorvinol in biolog. Flissigk. 247, 415 
— v. Famphur u. seinem Sauerstoffanalogen 247, 396 
— v. Fettalkoholen 247, 107 
— — (langkett. gesitt. u. ungesatt. im Gem.) 248, 203 
— v. Fettsiuremethylestern aus Kabeljauleberlipiden 
244, 76 
— — (gesatt. cycloaliphat. u. aromat.-) nach diinn- 
schicht-chromatog. Isolier. 245, 336 
— v. Fettsauren (C,—C,,) in Bier 249, 260 
— — (flicht.-) in Pansenfliissigk. 246, 217 
— — — in Spirituosen 248, 110 
— — in Erythrocyten ohne Fettextraktion 247, 407 
— — in Lipidextr. v. Sedimenten nach diinnschicht- 
chromatog. Trenn. 248, 98 
— v. Fettsiuren u. fliicht. Stoffen in Milch 249, 267 
— v. fliicht. Stoffen in Aerosolen 247, 123 
— — — 248, 242 
— — in ErdnuBbutter-Hiscreme 250, 222 
— — in Festkérpern u. hochsiedenden Flissigkeiten 
244, 263 


< 


4444 


4 


Chromatographie, Gas 


— v. fliissigen Produkten der festen Malon- u. Bern- 
steinsdiure 250, 329 

— v. Fluoracetamid-Riickstiinden in Wasser, biolog. 
Material u. Béden 245, 180 

— v. Formaldehyd (ppm) in Acetaldehyd 244, 401 
— v. Furfurol u. Methylfurfurol 249, 323 

— v. Fuselélen in Alkoholdestillaten 249, 262 

— — in alkohol. Getrinken (destill.-) 244, 74 

— v. Fuselél u. Athylacetat in Spirituosen 248, 392 
— v. D-Galaktosederivaten (methyl.-) 248, 383 

— vy. Gallensaéuren in menschl. Stuhl 248, 135 

— y. Gasen aus Treibmittelgemischen 250, 79 

— — in Bodenproben (flotierten-) 247, 381 

— — in Metallen mit Kohleelektrodengleichstrombogen 
249, 331 

— v. x- u. B-D-Glucose als Trimethylsilylather 248, 382 
— v. Glycerin in kosmet. Priiparaten 245, 198 

— — in Lipiden 250, 149 

— vy. Glykolen u. ihren Athern. 248, 380 

— v. Guanidin, Methylguanidin u. Dimethylguanidin 
in Serum 245, 376 [Or] 

— v. H in He-Tragerstrom 247, 71 

— vy. °H in Wasser, Anreicher.-Techn. 248, 349 

— v. H,, Athan, Athylen u. Methan nebeneinander 
250, 377 [Or] 

— v. H,-, N,- u. O,-Spuren in waBr. Lés. 250, 60 

— v. H,, 0,, N,, CO, CO,, H,S, NH,, H,O u. den 
gesaitt. C,—C,-Kohlenwasserstoffen in Gasen 
(Raffinerie-) 244, 79 

— y. halogenorg. Verunreinig. in Dichlorfluormethan 
250, 278 

— vy. Harnstoffherbiciden 249, 71 

— v. Harnstoffherbicidriickstanden in Pflanzen- u. 
Bodenproben mit Elektroneneinfangdetektor 247, 388 
— v. Harntestosteron 249, 283 

— vy. Harzsiuren u. analogen Alkoholen als Trimethyl- 
silylderivate 249, 319 

— vy. He-, Ne- u. H-Spurenbeimengungen in Glih- 
lampenstickstoff u. v. Athan- u. Propan-Spuren- 
beimengungen in CO, 247, 359 

— v. Heptachlor 248, 107 

— v. Herbiciden in Boden mit Elektroneneinfang 
249, 352 

— y. Hexachlorbenzolen 246, 206 

— v. Hexachlorcyclohexan in Grundwasser 248, 222 
— y. «-Hexachlor-cyclohexan, Cyclodienen u. DDT- 
ahnl. Verbindungen 247, 386 

— y. Hexachlorcyclohexan-Isomeren in Bodenproben 
244, 347 

— y. Hexachlorophen (ng-pg) mit Elektroneneinfang- 
detektor 250, 143 

— v. Hexéstrol in Fleisch 246, 155 

— v. Histidin 249, 282 

— y. H,O 244, 302 [Or] 

— — (bis 10-® Gew.-°/,) 250, 261 

— — in Gasen (Spuren) 246, 326 

— — in Naturprodukten, direkte u. neue indirekte 
Methode im Vergl. 247, 405 

— — in NH, (Spuren) 244, 346 

— — in Stickstofftetroxid 250, 261 

— — mit f-Ionisationsdetektor (Spuren) 247, 332 

— v. H,O, 244, 54 

— vy. 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyd 247, 357 

— y. Imidazolinen in Arzneimitteln 247, 402 
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— — v. Imipramin u. seinen Stoffwechselprodukten in 


biolog. Gewebe 250, 401 


— — v. Indolcarbonsauren als Methylester 244, 203 
— — y. Indol- u. -Phenyl-phenol-Spuren 248, 388 
— — v. Isocyanuraten 248, 380 

— — y. Isopropanol in Fischprotein-Konzentrat 


(festem-) 250, 223 


— — vy. Isopropyl-N-(3-chlorphenyl)-carbamat 247, 120 


— v. jodierten Verbindungen 250, 154 
— v. Ketonen (C,—C,,, aliphat.) 248, 206 
— v. KW-Stoffen (aromat.-) in Luft 250, 58 
— — (aromat. mehrkern.-) 249, 222 
(C,—C,-) 248, 374 
— — (C,—C,,-) in Auspuffgasen 249, 328 

( 


— — (C,;—C,,-) in Treibstoffen 246, 198 

— — in Benzin 246, 197 

— — in Erddlen 246, 198 

— — in Methan 250, 60 

— — in Tabakblattern 249, 69 

— — (ungesattigten-) 244, 68 

— v. KW-Stoffen (isoprenoiden-) u. Fettsaéuren in O01 
v. Haifischleber 247, 393 

— vy. Lincomycin 249, 76 

— vy. Lindan in Reispflanzen, Bodenproben u. Wasser 
(mikro) 246, 159 

— vy. Lysergsiurediathylamid 244, 288 

— v. Malathion u. Malaoxon 248, 106 

— v. Maltol u. Athylmaltol in Apfelsaft 248, 257 

— y. Menthol, Campher u. Eucalyptol in éligen Los. 
250, 390 

— v. Methan in He, H u. Ne (Spuren) 249, 327 

— y. Methan, Acetylen, Athylen u. 1,1-Difluorathan 
in Fluorvinyl 246, 340 

— v. Methomy]-Rickstinden, mikrocoulom. 250, 77 
— v. 3-Methoxy-4(-hydroxy-phenyl)-athylenglykol in 
Harn 246, 284 

— v. Methylaminen 248, 204 

— v. Methylbromid u. Athylenoxid in Weizen- u. 
Mehlextrakten 248, 117 

— v. Methylisocyanat u. Tetrachlorkohlenstoff 247, 351 
— v. Methyl-malonsaure in Harn nach diinnschicht- 
chromatog. Trenn. 248, 409 

— v. 2 Methyl-1,4-naphthochinon 249, 77 

— v. Methylparathion in Reiskérnern 248, 116 

— v. Methylphenylpolysiloxanen (hochsiedenden-) 245, 
333 

— v. Mg 249, 143 

— v. Mobam 246, 205 

— v. Monocarbonsauren 248, 378 

— v. Mono- u. Disacchariden in Harn 249, 155 

— v. N in Cinchophenderivaten 247, 346 

— — inorg. Verb. 249, 212 

— — in Ti 244, 207 

— — nach dem Dumas-Prinzip 245, 325 

— v. Nemagon in Bodenextr. 249, 66 

— v. NH,-Spuren u. Dimethyloxid in Trimethylamin 
250, 71 

— v. NIA-10272 u. NIA-10242 in Maissilage u. Milch, 
als Thiophosphorylderivate 245, 352 

— vy. Nickelcarbony] in Blut 248, 280 

— y. Nicotin in Takab u. Tabakrauch 247, 384 

— y. Nicotinsiure u. Nicotinsiureamid 248, 390 

— vy. niedrigen Gehalten an Verunreinigungen 250, 43 
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— — y. Nitroalkan-Pyrolyseprodukten 249, 46 
— y. 2-Nitro-m- u. 4-Nitro-m-xylol 248, 213 

— — v. NO, (ppm-Bereich) 246, 392 

— — v. O, (geléstem-) in Kay atseunigeuniteelns mit 
Elektroneneinfangdetektor 250, 277 

— — — in Wasser (Kesselspeise-) 250, 262 

— — v. Og, N,, Ar, CO, CO,, HS u. SO, 249, 46 

— — vy. 0,, N,, CO,, Ar, NO u. He mit Flammen- 
ionisationsdetektor 244, 138 

— — v. O, u. H, in W u. anderen Metallen 244, 144 

— — vy. Olen (essentiellen-) in Hopfen 244, 348 

— — v. Ostradiol in Plasma 249, 283 

— — y. Olefinoxiden (niedrigen-) neben Aldehyden 
245, 328 

— — vy. Oligogalaturonsiuren 249, 282 

— — v. org. nichtfliicht. Bestandteilen in wiBr. Lés. 
248, 373 

— — v. org. Substanz in Wasser (natiirl.-) 247, 362 

— — v. org. Verb. 248, 99 

— — — durch positive Kronenentlad. 248, 373 

— — — in Luft neben Ozon 246, 31 [Or] 

— — — in waBr. Los. nach Pyrolyse 248, 201 

— — y. Oxydationsmitteln 250, 43 

— — — unter Verwendung eines photom. DurchfluB- 
detektors 250, 260 

— — y. Oxyhalogenderivaten u. Schwefeloxiden 247, 87 

— — v. P mit Flammen-lonisations-Detektor 247, 85 

— — y. Pd in waBriger Los. 244, 334 

— — v. Pentachloromandelnitril in benetzbarem Pulver 
u. Staub 250, 260 

— — y. Pentachlorphenol in Wasser 247, 363 

— — y. Pentachlorphenyllaurat mit Elektroneneinfang- 
detektor 249, 71 

— — vy. Pentafluorbenzylestern org. Sauren in Trink- 
wasser 249, 330 

— — v. Pesticiden 247, 120 

— — — 249, 352 

— — — (Cl-) 246, 158, 206 

— — — — in Gemiise, routinemiB. 248, 117 

— — — (Harnstoff- u. Carbamat-) 248, 105 

— — — (indifferenten-) als Halogenmethyldimethyl- 
silylderivate 249, 69 

— — — (P-), Feldbedingungen 247, 387 

— — — — in Lebensmitteln 248, 252, 268, 287, 397 

— — — — temperaturprogramm. 247, 396 

— — — (P- u. 8-) mit dem Flammen- 
photometer-Detektor 248, 106 

— — v. Pesticidriickstanden in Pflanzen-, Tier-, Boden-, 
Oberflachenwasser- u. Grundwasserextrakten 245, 193 

— — — (phenol.-) 249, 70 

— — — (Phosphat-) in Citrusdlen 245, 351 

— — — v. (Thiophosphat-), mikrocoulom. 245, 349 

— — v. Petroselinsdiure 246, 153 

— — vy. 0-Phaltan-Rickstanden in Wein, Traubenmost 
u. Weintrauben 247, 49 [Or] 

— — v. Phenolen als Chloracetylverb. mit Elektronen- 
einfang-Detektor 248, 83 

— — — (einwert.-) in Abwasser 247, 363 

— — vy. phenol. Sauren u. Alkoholen im Harn (menschl.-) 
248, 125 

— — v. Phenolverbind. aus Lignin 248, 250 


— — v. Phenol-Verunreinig. nach Herstellung aus Cymol 


250, 135 
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— v. Phenothiazin 249, 412 

— — in Arzneimitteln 247, 127 

— v. Phenylithanolaminen 245, 402 

— y. Phenylisocyanat u. Monochlorbenzol in Methylen- 
diphenyldiisocyanat 248, 242 

— y. Phorat, Disulfoton u. fiinf ihrer Oxydations- 
produkte 250, 78 

— y. Phthalsiureanhydrid-Verunreinigungen 249, 321 
—v. Phyllochinon 245, 345 

—v. Picloram 246, 207 

— v. Piperazin-, Morpholin- u. Athylendiamin- 
derivaten 247, 127 

— y. Piperonylbutoxid 244, 157 

— v. Polyathylenglykol-Molekulargewichtsverteilung 
250, 281 

— v. Polyalkoholen in biolog. Material 247, 408 

— — in Tabakprodukten 247, 384 

— v. Polybuten-Riickstaénden auf Orangen 247, 391 
— v. Polystyrol in Explosivgemischen, pyrolyt. 

250, 79 

— v. Pregnandiol u. Pregnanolon in Harnextr. 246, 
407 

— vy. Propoxyphen in Plasma 250, 143 

— v. Propylencarbonat 245, 337 

— vy. Propylenglykol in kosmet. Priparaten 245, 199 
— v. Propylen-Oxydationsprodukten 248, 201 

— vy. Protriptylin in Kérperflissigkeiten u. Geweben 
248, 268 

— v. Pyridinbasen 248, 86 

— v. Pyridinbasen u. Pyridincarbonsduren 249, 324 
—yv. 8, Empfindlichkeit u. Genauigkeit 249, 327 
—v.S-Verb. 247, 341 

— v. Sduren (polyungesatt.-) in Fischol als Methyl- 
ester 246, 156 

— v. Sesquiterpenoiden in japan. Baldrianélen 246, 
343 

— v. §n in Zircaloy 247, 301 [Or] 

— v. Sn-org. Verb. 249, 315 

— v. Sorbit in Backwaren, Wein u. Weinessig 249, 264 
— v. Spurenverunreinig. in Methanol 247, 379 

— v. Steroid-Acetaten in biolog. Flissigkeiten 250, 152 
— v. Steroidglucuroniden aus Humanurin als Methyl- 
ester-Trimethylsilylather 246, 405 

— vy. Stickstoffoxid 249, 46 

— v. tert. Strychnosalkaloiden 249, 79 

— v. Temik, seinem Sulfoxid u. seinem Sulfon in 
Kartoffeln, Zuckerriiben u. Obst 250, 77 

— v. Terbacil-Riickstiénden 247, 387 

—v. Terpinhydrat 248, 121 

— v. Testosteron in Plasma mit ®*Nickel-Elektronen- 
einfangdetektor 250, 152 

— v. Thiamphenicol in biolog. Flissigkeiten 248, 131 
— v. x-Tocopherol in Multivitaminpriparaten 249, 414 
— v. Tocopherolen 247, 128 

— v. x-Tocopherylacetat in Multivitaminprodukten 
248, 265 

— v. Toluol-2,4-diisocyanat-Spuren 244, 202 

— v.s-Triazinen 248, 252 

— v. Trichlorsilan-Beimengungen 249, 211 

— vy. N-Trifluoracetyl-n-butylestern v. Protein- 
Aminosauren 249, 280 

— v. Trinitrotoluoisomeren 247, 111 

— v. Tryptamin u. 3,4-Dimethoxyphenylathylamin 
249, 277 
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— v. Uracilherbiciden nach Co-Destillation 248, 252 
— v. Verunreinigungen, die zur Vernetzung in 
Octamethylcyclotetrasiloxan fiihren 250, 72 

— — in Divinylbenzol 246, 199 

— — in techn. Trioxan 245, 191 

— — in Tetrahydrofuran 248, 241 

— v. Vinylacetylenverbindungen (hochsiedenden-) 
245, 329 

— v. Vitamin B, 246, 352 

— v. Vitaminen (K-) u. Ubichinonen 249, 269 

— v. Wasser in Tonerdemineralien 249, 343 

— v. Xylol-Isomeren in ,,straight-run‘‘-Mineralél- 
destillaten 248, 98 

— v. Zuckern u. Aminozuckern in Monopolysaccharid- 
Hydrolysaten 246, 36 

Beziehungen zwischen Auflés., freier Trennenthalpie 
u. Trennleistung 248, 339 

Capillar—, Analyse v. Alkylthiolen u. -sulfiden mit 
niedrigem Molekulargewicht 248, 376 

— — v. KW-Stoffgemischen (C,;—(©,,) 248, 202 

— Behandl. v. Innenoberflichen 248, 340 

— Fallentechnik 248, 49 

— HETP u. Trennzeit, Abhangigkeit v. Druck u. 
Lange der Trennsaule 249, 131 

— IR-Analyse v. Eluaten 250, 45 

— Isolier. u. Anreicher. v. Spurenkomponenten in 
Naturprodukten 249, 415 

— mit trimerer Saure impragn. Saulen 248, 340 

— Trenn., Olefine v. ges. KW-Stoffen (C;—C,-) 248, 79 
Capillarsiulen mit pordéser Schicht, Herstell. u. Higen- 
schaften 248, 47 

Charakterisierung v. Trennfliissigkeiten. II. Die Be- 
rechnung y. Retentionsverhaltnissen 249, 254 
Charakteristica v. Protium- u. Deuteriumtrimethy]l- 
silylzuckern 248, 382 

Computerprogramm zur Analyse komplexer Gemische 
ohne vollstandige Trennung aller Komponenten 248, 
49 

Computersystem (,,one-line“-), Nachw. u. Auflés. v. 
sich iberlappenden Peaks 250, 329 
Datenverarbeitungsanlage 250, 329 

Dauerbrenner mit Gehause fiir einen flammenphotom. 
Detektor 249, 255 

derivative, Best. v. niedrigen Gehalten einer Kompo- 
nente bei unvollstindiger Auflosung 250, 326 
Detektor, auf Emissionsspektrometrie unter Anwend. 
der Hochfrequenzentladungs-Meth. beruhend 247, 327 
— chem. selekt., auf polarog. Grundlage 246, 272 

— elektrodenlose Entlad. 244, 49 

— elektrochem.-, zur Best. v. Alkoholen u. Aldehyden 
250, 328 

— Elektronen-Einfang-, Linearisierung der Signale 
durch Analog-Umwandlung 249, 139 

— Entladungs- 250, 327 

— Flammenionisations-, einfacher 244, 264 

— — — 245, 126 

— — kombin. mit thermoionischem Detektor, fiir 
hochspezif. Analysen 248, 50 

— fiir Halogenverb. 248, 50 

— Gleichstromentladungs-, vom Spektralemissionstyp 
247, 69 

— Glithentladungs- 246, 272 

— Heliumionisations-, zur Best. atmosphir. Gase 249, 
326 
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— Hochfrequenz-, zur Analyse permanenter Gase 248, 
50 

— Leitfahigkeitsmikro-, Untersuch. in Gasen mit 
niedriger therm. Leitfahigkeit 247, 69 

— Massen- 246, 272 

— Strahlungsionisations- v. ,,cross-section’‘-Typ mit 
parallel angeordneten Elektroden, Kigenschaften 250, 
55 

— Thermoionic-, Optimalis. 247, 252 

— Ultraschall-, Herstellung u. Anwendung 250, 327 
— zum simultanen Zeigerausschlag v. phosphor- u. 
schwefelhaltigen Verb. in der Flammenphotometrie 
249, 133 

— zur Best. v. «-Ketosiuren 249, 275 

— zur Molekulargewichtsbest. 249, 255 

— Zweiflammen-, fiir chlorierte org. Verb. 249, 288 
Detektorenempfindlichkeit, Experiment 244, 49 
Differential—, ohne Trigergas 249, 253 
Diffusionskoeffizienten fiir Substanzdampf-Tragergas- 
systeme 244, 263 

doppelte Programmierung, I. Tragergasprogramm nach 
Temperaturprogramm 250, 327 

Dualsiulen—, Analyse v. Leuchtgas 250, 60 

Eichung v. Injektionsspritzen 248, 181 [Or] 

Einfliisse v. Mikroporen auf das Retentionsvolumen u. 
die Gestalt der Maxima 249, 254 

elektron. Digital-Integrator 248, 49 

elektron. Integrator 244, 264 
Empfindlichkeitsinderung eines Makro-Argon- 
Tonisationsdetektors gegeniiber CH,, CO, u. NO in 
Abhangigkeit v. der polarisierenden Spannung 247, 327 
Entdeckung fliicht. Komponenten in Feststoffen u. 
diinnen Filmen 250, 49 

Ermittlung der Linearitat eines Detektors, tibliche 
Meth. u. die m. H. eines einen kontinuierlichen, 
stationéren GasfluB erzeugenden Mischers 250, 327 
Flammenionisationssysteme, elektr. Eigenschaften 248, 
341 

Flissigkeitsschichten auf Natriumchlorid u. Mikro- 
glaskugeln als Trager 248, 340 

Flissigphasen auf Chromosorb P: aryl- u. alkylsubstt- 
tuierte Phosphorsaéuren 247, 326 

Fraktionenauswert., mikroinfrarotspektrosk. 249, 255 
Fraktionssammlung fiir die IR-Spektroskopie 250, 
294 [Or] 

— fir die massenspektrom. Analyse an aktiv. Holz- 
kohle u. Hinfihr. fliicht. Verbindungen in Massen- 
spektrometer 245, 122 

Gasanalyse, Betriebserfahr. besonders zum Verf. nach 
Janak, Gerateaufbau, Analysierung v. Hochofengas/ 
Luft-Gem., Mischgas u. Erdgas., Best. v. schweren 
KW-Stoffen 248, 342 

Gerat zur Best. der Totzeit gepackter u. capillarer 
Saulen 250, 328 

Glassiulen mit Perlen pordéser Polymerer 247, 325 
graphische Auswert. v. Analysendaten 250, 43 
Herstellung u. Einsatz v. an Oberflachen gebundenen 
Siliconen 247, 326 

HETP, Lingenabhangigk. 249, 132 
Hochtemperatur—, automat. Einspritzsystem 244, 264 
Hochtemperatur-Verteiler- u. Fallenausristung fiir die 
praparative — 247, 327 

Identifiz. v. Alditacetaten 245, 340 

— v. Alkaloiden 247, 130 
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— — vy. Alkylgruppen in aromat. Verb. 248, 79 

— — y. Carbonylverb. 245, 330 

— — y. 3-Chlor-2-hydroxypropylathern aliphat. prim. 
Alkohole 248, 203 

— — y. Fettsiuren als freie Siuren, Triglyceride u. 
Cholesterylester bei Anwendung eines Computers 247, 
136 

— — v. getrennten Substanzen bei Verwendung v. unter- 
brochener Elution u. Pyrolyse-Gas-Chromatographie 
245, 117 

— — v. p,p’-Kelthan u. seinem Abbauprodukt p,p’-Di- 
chlorbenzophenon 245, 195 

— — v. Ketonen (hochmolekularen aliphat.-) 247, 106 

— — v. org. Verb. 247, 102 

— — y. Phenoxyalkan-Carbonsauren 247, 383 

— — y. radioakt. Lebensmitteln 246, 148 

— vy. Trimekain 247, 126 

— Identifiz. u. Charakterisier. v. Polymeren als Hydrolyse 
u. Hydrierungsprodukte 244, 350 

— Injektor fiir fliissige u. feste Proben 249, 255 

— instrumentell bedingte Verzerrung v. Peaks. I. Re- 
laxationszeit-EKinflisse, II. EinfluB der Ansprechzeit des 
Schreibers 250, 328 

— Intensivierung der Flammenluminescenz u. des 
Quenching-Detektors 250, 45 

— Ionisations-Detektor-System 249, 134 

— IR-spektrosk. Identifiz. v. getrennten Verb. 246, 294 
[Or] 

— kombin. Massenspektrometer-Gas-Chromatog.-System 
mit einem Tragergasseparator 247, 328 

— kombin. mit chem. Meth. 248, 342 

— — mit Diinnschicht-Chromatog., Derivatbildungstechnik 
zur Identifiz. v. Alkoholen 247, 60 

— — — — v. Carbonylverbind. 247, 105 

— — — Kingabe des gesamten Flecks 249, 81 [Or] 

— — — toxikolog. Analyse 248, 143 

— — — Untersuch. v. Steroidgemischen 244, 216 

— — mit Dimnnschicht-Chromatog., IR-Spektroskopie, 
radiochem. Meth. u. dem Kleinmassenspektrometer 
245, 116 

— — mit Flammenphotometrie, Best. v. Cl 245, 274 [Or] 

— — mit Helium-Plasma-Emissionsspektrometrie, 
Untersuch. v. Pesticiden (S-, Halogene-, u. P-ent- 
haltende-) 246, 205 

— — mit Inertgas-Schmelze, Best. v. O in Vanadium- 
oxiden 247, 374 

— — mit IR-Spektralphotom. 248, 334 

— — — bei Benutzung einer DurchfluBkiivette 250, 329 

— — mit KMR-Spektrometrie, zur Best. des Thiono- 
Thiol-Verhaltnisses u. v. Tetraathyldithionopyro- 
phosphat in Systox 245, 195 

— — mit Massenspektrometer u. Computer, zur Analyse 
komplexer Mischungen 248, 49 

— — mit Massenspektrometrie 247, 328 

— — — Analyse v. Fettsiuren (mehrfach ungesitt.-) 
249, 218 

— — — — y. Phenolverb. 248, 342 

— — — Best. der Lage der Doppelbindung in einfach 
ungesattigten Fettsaureestern als Trimethylsilyl- 
derivate 249, 217 

— — — — v. Aminen 249, 216 

— — — — v. Kohlenwasserstoffen in Sedimenten 250, 
269 
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— — — — vy. 9,10-Methylenhexadecansaure in Actino- 
mycetalen 247, 408 

— — — Identifiz. v. Aminen als Trifluoracetylderivate 
247, 158 [Or] 

— — — poréser rostfreier Stahl als Grenzflachenmaterial 
zur Abtrenn. von Tragergas 250, 329 

— — — Untersuch. v. Cysteinpeptiden 247, 139 

— — — Verlust an Auflés. im Vakuumteil 246, 266 

— — mit Saiulen-Chromatog., Best. v. Benzol, Toluol, 
Athylbenzol u. Gesamtaromaten in KW-Lésungs- 
mitteln, routinemaBig 250, 277 

— — mit Thermogravimetrie 260, 330 

— — — Polymercharakterisierung 249, 134 

— Komplexbildungskonstantenbest. 248, 342 

— Kondensieren v. Fraktionen auf feuchtigkeits- 
geschiitzten Kaliumbromid-Tabletten zur direkten IR- 
Analyse 250, 320 

— Konstruktion u. Betrieb eines Photoionisations- 
detektors 247, 327 

— kontinuierl. Elementaranalyse v. getrennten Sub- 
stanzen 247, 97 

— kontinuierliche Meth. 244, 263 

— Konzentration v. Spuren hochsiedender Substanzen 
auf der Saule zum quantitativen Verfahren 244, 263 

— Konzentrationsbest. u. Identifizierung einzelner Fett- 
sauren als freie Séuren in Triglyceriden und Chol- 
esterylestern aus Plasma und Lipiden 247, 136 

— Konzentrierung v. Zonen durch selektive Absorption 
eines Teiles des Tragergases 247, 60 

— Korrekturen fiir Retentionszeit u. Bodenhohe fiir 
nichtideales Verhalten des Tragergases 244, 263 

— Linearitaét der Beziehung zwischen logarithmischer 
Rickhaltezeit und C-Zahl der n-Alkane 250, 128 

— Léslichk. einiger n-Alkane in Wasser bei versch. 
Temperaturen 249, 214 

— — v. KW-Stoffen in Acetonitril 249, 214 

— Léslichkeitseigenschaften v. O-halt. org. Verb. in 
Wasser 249, 316 

— massenspektrom. u. thermogravim. Untersuch. v. 
Flissigphasen 249, 255 

— Mehrsaulensystem 244, 264 

— Methoden zur Ermittlung der Linearitat eines 
Detektors 250, 327 

— Methyl- u. Trimethylsilylester der Alkan- u. Hydroxy- 
polycarbonsauren, Vergl. 248, 378 

— Methylier. v. Fettsiiuren durch Pyrolyse ihrer Tetra- 
methylammoniumsalze 248, 342 

— Nachw. v. Alditolacetaten in Hormonen (thyrotropen-) 
u. anderen Glykoproteiden 245, 208 

— — v. Alkanen (2-Methyl- u. 3-Methyl-) bis C,, 244, 67 

— — v. Aminen in Kase zur Identifiz. v. Geruchsstoffen 
249, 268 

— — v. Aminosaurederivaten, IV. gem. stationire 
Phasen zur Trenn. v. N-Trifluoracetylaminosaure-n- 
amylestern 247, 409 

— — — in Actinomycinen 245, 204 

— — v. Br mit quantit. Auswertung mittels spez. 
Detektor 249, 168 [Or] 

— — vy. Butterfett in Fett-Misch. (halbmikro) 248, 263 

— — v. Captan u. strukturell verwandten Verb. 249, 69 

— — v. Carbonylverbindungen in Bier 244, 413 

— — — in Sprit 244, 413 

— — vy. chlorhalt. Insecticiden u. verwandten Substanzen 
in Harn v. Menschen 248, 287 
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— — v. Cholestanonen u. Cholestanolen in Steroid- 
boranen 248, 132 

— — v. Denaturierungszusiitzen in alkoholhalt. galen. 
Praparaten 249, 77 

— — v. Fetten (gehirteten-) in Kakaobutter 249, 265 

— — v. Formaldehyd 247, 106 

— — v. Glycerin, Ribit u. Anhydroribit als Trimethyl- 
silylather 247, 109 

— — v. Glykolen als Trimethylsilylither 247, 108 

— — v. Jodtyrosin- u. Jodthyronin-trimethylsilyl- 
derivaten 248, 135 

— — v. Mevalon- u. 6-Hydroxy-f-methyl-glutarsiure 
247, 113 

— —v. Monoglyceridverunreinigungen in Alkylither- 
praparaten 250, 400 

— — v. N-, Hal- u. 8-Organoverb., selekt. 247, 327 

— — vy. Organochlorverb. in GeCl, (techn.-) 248, 239 

— — v. phenol. Glykosiden 249, 416 

— — v. phenol. Sauren als Trimethylsilylderivate 249, 
224 

— — vy. Phenyl-N-methylearbamaten 249, 71 

— — vy. Sesquiterpenkohlenwasserstoffen 249, 323 

— — — in Opoponax 247, 402 

— — vy. Sterinen in Serum 247, 142 

— — v. Steroiden als Silylather 246, 403 

— — — Retentionsverhalten mit einer Reihe kombin. 
Kolonnen 246, 404 

— — — Ubersichtsbericht 246, 404 

— — vy. Thyroid-Hormonen mit semiquant. Best. 248, 
135 

— negat. Peaks in der —, Vakanto-Chromatographie als 
Ursache fiir das anomale Reagieren von Warmeleit- 
fahigkeitszellen 247, 326 

— Neutronenaktivierungsanalyse als quant. Elementar- 
detektor 249, 133 

— Nullpunktsverschiebung 248, 339 

— Peak-Breitemessung, optimale Position mit Minimal- 
fehler in der Flache 249, 253 

— Peakflachenbestimmung elektromagnet. Kurven, 
Korrelationsanalyse 248, 49 

— Peakidentifiz. 248, 48 

— Polyester als stationire Phase 250, 42 

— Poly-m-phenoxylen als neue fliissige Phase 249, 254 

— Porolith als Trager 245, 117 

— Probengeber 248, 340 

— — zur Probennahme bei Drucken zwischen 10-? u. 
10-4 Torr 247, 60 

— Probennahmemethoden zur Untersuch. v. Dampf- 
phasen 244, 353 [Or] 

— Programmierung zur ,,Empfindlichkeitssteigerung‘‘ 
248, 339 

— Proteine zur Entfernung vy. Wasser aus Proben 249, 
255 

— pulsierende 249, 253 

— Pyrolyse—, v. aromat. Carbonsaiuren 250, 140 

— — vy. Phenyl-, Nitrophenyl-u. Dinitrophenylhydrazonen 
aromat. Aldehyde 248, 386 

— Pyrolyseprodukte v. Polymeren als Eichgemische 250, 
45 


— quant. Analyse, I. Meth. zur Berechnung der Er- 
gebnisse 249, 133 

— quantit. Aspekte des Flammenionisationsdetektors in 
der strémungsgesteuerten — 250, 327 
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Reaktions—, Reaktionsschleifen, Abzug v. Alkoholen, 
Aldehyden, Ketonen, Epoxiden u. Sauren u. 
Kohlenstoffskelett-Chromatographie polarer Ver- 
bindungen 250, 329 

Reinig. v. N-Trifluoracetylaminosaiure-n-butylestern 
250, 338 

Reinigungsverf., kontinuierl., mit kompakter Chro- 
matographier-Maschine 247, 327 

Retention in Siulen mit modifiz. Aluminiumoxid, 
Beeinfluss. spezif. Wechselwirk. 245, 115 
Retentionsdaten, aus einem Peak 244, 225 [Or] 
Retentionsindices org. Verbindungen u. relat. Polaritat 
v. stationaren Flissigkeiten 249, 254 
Retentionsverhalten in Beziehung zur Struktur v. 
Fettsiureestern 250, 44 

Retentionsvolumina v. C,—C,,-Alkanen an einer Reihe 
homologer n-Alkane, n-C,,, n-C3, u. n-C3, u. Squalan 
244, 199 

Retentionszeitberechnung bei versch. Varianten der 
Temperaturprogrammierung 249, 131 

—eines Luftpeaks, mit FID 248, 341 
Retentionszeitenvoraussage diastereomerer methy]l- 
verzweigter Fettsiuren 248, 342 

Reversions— 249, 133 

— MeBtechnik u. Anwend. 247, 257 [Or] 

Saule mit variabler Lange 250, 45 

Saiulenmaterial, EKinfluB auf die Selektivitat des 
Trennvorganges 249, 254 

Sadulenparameter fiir mit sehr kleinen Mengen 
stationirer Phase beladene Glasperlensaiulen 249, 
254 

Saulensysteme mit temperaturunabhingiger Retention 
des gelosten Stoffes 250, 326 
Saurehydrolysegeschwindigkeiten v. Thioamiden 249, 
321 

Schwanzbildung, Einflu8B auf die Trennbarkeit v. 
Gemischen 245, 284 

Selektivierung v. Farbnachweisreaktionen 250, 338 
Selektivitat fliissiger Phasen fiir n-Paraffine, 
n-Olefine-1, Aromaten, Ester, Ather u. Ketone 244, 
81 [Or] 

Silylierung v. nachweisbaren Substanzen aus Natur- 
produkten 248, 48 

Sorbend-Sorbens-Wechselwirk. v. N-halt. Hetero- 
cyclen 248, 86 

Sorptionsisothermen auf flissigkeitsbedeckten Ad- 
sorbentien: Aceton auf Diatomeenerde, bedeckt mit 
Tri-o-tolylphosphat u. Squalan 248, 47 
Spurenanalyse, Traiger als Substraktor 245, 116 
Spurenbest. in Heizgasen 246, 326 

stationire Phasen, flissig kristalline Schmelzen bei 
Temperaturen unterhalb 100° C u. oberhalb 200° C 
247, 59 

— Selektivitaét 244, 49 

Steroidspektren des Harns 248, 131 
stromungsprogramm. 248, 340 

— quant. Aspekte des Flammenionisationsdetektors 
250, 327 

— IV. theoret. Grundlagen 248, 47 
Strukturumwandlungen v. Carbamaten 250, 139 
Strukturuntersuch. v. Alkoholen durch Dehydrierung 
249, 317 

suspendierte Metallphthalocyanine als stationare 
Phase 244, 264 
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— Technik zur Beschicht. v. Capillarsiulen mit langkett. 
quatern. Ammoniumverbindungen 245, 115 

— Teflontrigermaterialien, Verbess. der Eigenschaften 
248, 340 

— Temperatur-Gradienten—, I. Reversions-Gas-Chro- 
matographie 249, 133 

— temperaturprogramm., Einflu8 der Programmierung 
auf die Retentionszeiten 247, 326 

— — EinlaBteil zur Verhinderung der Abgabe fluchtiger 
Stoffe durch das Septum 250, 327 

— — Zersetz. der Einspritzmembranen 248, 339 

— Terminologie 250, 44 

— theoret. Beitrag u. Berechn. des HETP-Wertes 249, 
253 

— theoret. u. experimentelle Studie v. gepackten Trenn- 
sdulen. II. Peakverbreiterung 249, 134 

— Theorie der Mittelwerte der Geschwindigkeit, des 
Druckes und der Anzahl der theoret. Boden 248, 47 

— The practice of gas chromatography (Ettre u. Zlatkis) 
244, 48 [L] 

— Tragergas, Wasserdampf fiir polare org. Verb. 246, 266 

— Tragergaseffekte an der stationaren Phase in ge- 
packten Saulen 245, 117 

— Tragermaterial, Effekte der PorengréBe 250, 326 

— — Glasperlen mit Oberflachengefiige 245, 116 

— — modifiz. Glaser 248, 47 

— — Terephthalsaure, Adsorptionseigenschaften 245, 116 

— — Vergleich v. indischem Schamottestein mit Celite 
246, 266 

— Trenn., Athylpropylsilicate 250, 279 

— — Aldosteronabkémmlinge 248, 134 

— — Alkohole (aliphat.-) nach Pyrolyse 245, 330 

— — Alkoholester, Amide u. Thioesterderivate der 
Brenztraubensaure-2,6-dinitrophenylhydrazone 248, 
203 

— — §-Alkyl-N,N’-dialkyldithiocarbamidate 247, 103 

— — Aminosauren als Trifluoracetylaminosdiurebutylester 
246, 222 

— — — in Nanomolarmengen 250, 402 

— — 1-Benzoy]l-2-athyl-aziridin, 2-Phenyl-5-athyl- 
A?-oxazolin u. 2-Phenyl-4-athyl-4?-oxazolin 248, 217 

— — Butandiol-(2,3)-Ester 247, 347 

— — Carbonsaureamide 249, 319 

— — Carbonylfluorid v. Kohlendioxid 247, 83 

— — Catechinamine 245, 409 

— — Corticosteroide als O-Si-halt. Derivate nach 
Silylier. mit Dimethyldiacetoxysilan 248, 133 

— — Diaminotoluol-Isomere 248, 212 

— — Dinitro-alkyl-phenole 248, 214 

— — 1,2-Diole aus der biolog. Oxydat. v. 1-Alkenen 248, 
282 

— — Diphenyl u. Diphenylbenzole 247, 353 

— — Disaccharide als Trimethylsilylather 246, 152 

— — Diterpene 246, 44 

— — Ergocalciferol v. Cholecalciferol 248, 396 

— — HEster (diastereoisomere-) 248, 379 

— — Ester u. Amide (diastereomere-), Einflu8 der 
Lésungsmittelstruktur 249, 319 

— — F,, HF, NF;, trans-N,F, u. N,F, 248, 189 

— — Fettsiuremethylester, Identifiz. einer Verunreinigung 
beim Arbeiten an Polyestersiulen 247, 60 

— — Fluoralkane (isomere-) 247, 103 

— — Fluorkohlenwasserstoffe (niedermolekular) 249, 325 
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— — Fumar- u. Maleinsaure 249, 319 

— — Glykole (prim. C,—C,,) u. Alkohole (prim. 
Cy—Cy,;) im Gem. 248, 208 

— — Halogenpentane (isomere-) 245, 328 

— — HCN (Spuren) 246, 399 

— — HD, HT, D,, DT u. T, neben ortho- u. para- 
Wasserstoff 245, 391 

— — Hydroxyathylderivate 246, 37 

— — Indolamine u. Indolalkohole als Heptafluorbutyl- 
Derivate 248, 216 

— — Jndolmethylester 244, 203 

— — isotope Molekiile polarer Verbindungen 245, 327 

— — isotope Molekilpaare 249, 255 

— — Kelthan u. p,p’-Dichlorphenylketon 248, 254 

— — Ketosaiuremethylester 245, 334 

— — 16- u. 17-Ketosteroidisomere 248, 133 

— — KW-Stoffe (C,—C,) 248, 374 

— — — mehr als 200° C unterhalb ihrer Siedepunkte 
247, 103 

— — — v. O-halt. org. Verb. 249, 316 

— — KW-Stoffe (aromat.-) u. Olefine 249, 214 

— — KW-Stoffe (C,—C;) u. Luft 248, 374 

— — Linolylacetat- u. Octadeca-9,12-dien-Isomerisations- 
produkte mit Kaliumhydroxid/Diathylenglykol bei 
120° C 246, 35 

— — Malathion, Malaoxon, Methylparathion, Athy]l- 
parathion u. Athylparaoxon 248, 253 

— — 3-Methyl-1-buten v. 1-Dimethyleyclopropan 248, 
375 

— — Methyl- u. methoxysubstituierte Benzole, Phenole, 
Phenylacetate u. Acetophenole 250, 136 

— — N,, O,, Ar, CO, CO,, H,S, COS u. CO, 249, 326 

— — Naphthene u. Paraffine an einem mit Alkali be- 
handelten Molekularsieb 250, 128 

-- — o- u. B-Naphthol aufgrund ihrer Trimethylsilyl- 
ather 250, 137 

— — NbOCI, v. NbCl, 248, 186 

— — nichtfliicht. Substanzen hohen Molekulargewichtes 
mit verdichteten Gasen 247, 59 

— — 4’-Nitroazobenzol-4-carbonsaureester v. Alkoholen 
(aliphat. u. aromat.-) 244, 399 

— — permethylierte Furanoside, Pyranoside u. Sep- 
tanoside der p-Galaktose mit massensprektrom. 
Auswert. 246, 35 

— — Phenole 248, 213 

— — — (monohydrierte-) nach O-Methylierung 248, 385 

— — Phenyl-N-methyl-carbamate 250, 139 

— — Prostaglandine 249, 283 

— — Pyridine u. andere Amino-Aromate 247, 358 

— — Racemate v. Aminosaduren 249, 281 

— — Radionuklide (kurzleb.-) zur Neutronenaktivierungs- 
analyse 249, 132 

— — Sesquiterpen-KW-Stoffe 246, 45 

— — Sterine, Bezieh. zwischen Molekilstruktur u. 
Retentionszeit 248, 131 

— — Steroide 248, 131 

— — Steroidglucuronosidgem. 245, 413 

— — Stickstoffisotope 249, 195 

— — Stoffwechselprodukte (radioaktiv) 249, 272 

— — Sulfo- u. Selenoaminosiuren u. Oxydations- 
produkte als silylierte Derivate 247, 410 

— — Terpenoide 246, 45 

— — Tocotrienole 248, 216 

— Trenneigenschaften v. pordsen Polymeren 249, 132 
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— Trennleist. u. thermodynam. Daten v. modifiz. 
Aluminiumoxidsaulen 246, 266 

— Trennphasen, cyanithyl. Polyglycerin 248, 48 

— — Polyglycerin 248, 48 

— Trimethylsylilderivatbildung auf der Trennsiule u. 
nachfolgende Analyse 249, 132 

— Ubereinstimmung des isothermen Retentionsindex mit 
der temperaturprogrammierten — 249, 253 

— Unterscheid. v. Phenol- u. Kresol-Formaldehyd- 
Harzen nach Pyrolyse 250, 283 

— Untersuch. der Oxydationsprodukte v. Leichtbenzin- 
gasen 249, 63 

— — des Kopfraumgases v. gefrorenem Fleisch u. 
Erdbeeren 249, 266 

— — des Lésungsverhaltens v. einigen cis- u. trans- 
Estern der 4-t-Butylecyclohexancarbonsiure u. 
4-t-Butylhexanol 248, 85 

— — tber die Selektivitit fliissiger Phasen 244, 81 [Or] 

— — vy. Alkanen (isomeren-), Temperaturabhiangigk. des 
Retentionsindex 244, 68 

— — v. Alkoholen nach der Behandlung mit 
Hexamethyldisilazan 250, 128 

— — v. Asphalt, Vergleich mit Fraktionierungsanalysen 
244, 156 

— — v. beniitzten Flissigkeiten und Tragerstoffen, 
derivatog. 248, 341 

— — vy. Diatomeenerde-Tragern mit der Scanning- 
Elektronenmikroskopie 250, 326 

— — vy. EinschluBverbindungen bildenden Komplexen 
der Ubergangsmetalle 250, 327 

— — v. Fetten u. Olen, Apparatives u. quant. Auswert. 
248, 260 

— — v. Kaffee (Rést-)-Dampfdestill. zur Unterscheid. 
zwischen Coffea Arabica u. Coffea Robusta mittels 
Computer-Auswert. 248, 266 

— — y. Lipid-Extrakten des mensch]. Plasmas, Lymphe 
u. Gewebehomogenaten 249, 156 

— — vy. Origanum-Olen mit Capillarsdulen u. gepackten 
Sadulen im Vergl. 248, 122 

— — y. photochem. Oxydationsprodukten v. Hexen-1 
247, 347 

— — y. Polyoxyathylenglykolen als station. Phasen 
248, 341 

— — y. Saulen fiir die Analyse gasformiger Schwefel- 
verbindungen (unter 1 ppm) 246, 137 

— — v. Wachsen (Natur-) 248, 254 

— Verbesser. der Eigenschaften tert. Amine wie 
Amitriptylin 246, 39 

— — der Leistungsfahigkeit v. Teflonkolonnen: Analyse 
polarer Substanzen 244, 264 

— Verdampfung stationarer Phasen, Ester v. Phthalsiure 
u. einige ihrer Isomeren 248, 342 

— Verhalten v. Alkyl-Quecksilberverb. (mikro) 247, 
349 

— — vy. Aziridinen (subst.-) u. strukturelle Beziehungen 
247, 358 

— — vy. Chlornitrobenzolen, Anilinen u. abgeleiteten 
Verb. bei Elektroneneinfang— 246, 40 

— — y. Ferrocen-Derivaten 248, 201 

— — v. H,O bei Anwend. v. Vanadium-Oxin-Komplex 
als stationarer Phase 248, 61 

— — vy. Melatonin 248, 134 

— — v. Methyl- u. Desmethylparaoxon u. -parathion 
250, 78 
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— — v. trimethylsilylierten Phenylthiohydantoin- 
Aminosauren 250, 405 

— Vermeid. v. ghost peaks 249, 255 

— Verwend. v. Bentone 34 245, 115 

— Wahl der Austrittssignale zum Interpretieren der 
Chromatogramme in der Chromatographie ohne 
Tragergas 245, 177 

— Wechselwirk v. Methylgruppen bei stationaren Kohlen- 
wasserstoff-Phasen u. bei gelostem Kohlenwasserstoff 
248, 48 

— zusatzliche Adsorptionswirkung 247, 60 

— Zwei-Detektor-System zur Analyse v. org. Verb. 

250, 328 

Chromatographie, Gas, Radio, Auflés. doppelt markierter 
Verbind. 250, 329 

— Best. v. 82Br-mark. Mono-, Di- u. Tribrombenzolen 
248, 384 

— — v. MC in getrennten Fraktionen 250, 44 

— Elutionsunterbrechung 244, 49 

— Mess. der Aktivitat v. °H- u. 44C-mark. Verbind. 249, 
251 

— — v. #C u. 2H im Eluat einer Kolonne 244, 50 

— Verbrennungs—, mit unterbrochener Elution 250, 44 

Chromatographie, Papier, Absorptionsspektrophotometrie 
250, 46 

— Analyse v. Harnsteroiden, automat., mit 
Laboratoriumscomputer 248, 131 

— Anreicherung u. Charakterisier. v. Elementspuren mit 
gekuppelten Liganden 244, 261 

— Auswert., photom. direkte Methode, Fehlergrenzen 
246, 267 

— — v. Fluorescenz- u. Absorptionsmess. polycycl. 
Aromaten 244, 193 

— automat. Vorricht. fiir die Zugabe v. Los. 247, 69 

— Best. der Zus.setzung v. Kobalto-Zink(II)-Ferriten 
249, 351 

— — vy. Ascorbinsaure in Citrusfriichten u. Priif. auf 
Haltbarkeit 248, 111 

— — v. Methylketonen 249, 265 

— — v. Mg, Impragnierungsmeth. (mikro) 248, 353 

— — v. Ni, Fe u. Zn in Ferriten 246, 66 

— — vy. Spurenelementen in Chromatographiepapier, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) y-spektrom. 244, 194 

— elektr. Gleichstromdetektor fiir anorg. lonen wahrend 
der Entwicklung 250, 332 

— Ergebnisse, bezogen auf die Trennfahigkeiten v. 
Cellulosesiulen 244, 262 

— — — Bericht. 248, 144 

— Frontalanalyse v. Kationen, Best. der Papier- 
Austauschkapazitat 248, 344 

— — gem. Retentionsmechanismen 249, 257 

— Grenzverhiltnisse zwischen fester u. fliiss. Phase 245, 
163 

— Identifiz. v. Alkoholen mit N,N-Dimethyl-p-amino- 
benzolazobenzoylchlorid 249, 120 [Or] 

— Ionenaustausch—, XXIV. Adsorption v. Metallchloro- 
komplexen an einem Carboxylharz aus salzsaurer 
Lésung 248, 53 

— — auf der Basis modifiz. Cellulose mit Carboxy- u. 
Acetyl-Gruppen 250, 42 

— — XXIII. Ergebnisse mit organ. Lésungsmitteln 248, 
53 

— — Nachw. v. Pt u. Pd neben unedlen Metallen mit 
rontgenspektrom. Auswert. 249, 208 
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Chromatographie, Papier, Ionenaustausch— (Forts.) 

— — System zur Trenn. v. Aminosauren 245, 205 

— — Trenn., Cs(I) u. Th(I) an Ammoniummolybdo- 
phosphatpapier 244, 51 

— — — Hg(II) an DEAE-Papier 250, 199 

— — — Nucleotide 246, 410 

— — — — pH-Wert-EinfluB 247, 143 

— — — Selenocyanat v. Thiocyanat 247, 83 

— — — v. Metallionen auf Zinn(IV)-phosphat- u. 
-wolframat-Papieren 244, 51 

— — — y. Radionukliden durch Zonen anorg. Aus- 
tauscher 244, 289 [Or] 

— — — v. SE 245, 394 

— — Tipfelprobe fiir Th(I), Hg(I), Ag(I) u. Cs(I) nach 
Trenn. an Ammoniummolybdophosphatpapier 244, 51 

— — Verhalten v. Alkaloiden u. heterocycl. Basen 246, 
267 

— — — vy. Metallionen an Austauschern mit Carboxyl- 
gruppen 245, 285 

— Ionentrenn. v. Elementen der Gruppe II—IV, Wir- 
kungsweise v. Thiocyanat 245, 118 

— Kammer, kleindimensionale Universal— 249, 136 

— Keilstreifentechnik in der Petrischale 245, 118 

— kombin. mit Elektrophorese, Nachw. v. Guanidin- 
derivaten 245, 206 

— — mit Extrakt., Nachw. v. Konservierungsstoffen in 
Lebensmitteln 245, 346 

— — mit Hochspannungspapierelektrophorese, Trenn., 
saure Aminosduren 250, 403 

— Nachw. v. Acylhydraziden als Pikrylhydrazide 247, 106 

— — v. Athylendiamintetraessigsiure-Chelaten 246, 219 

— — vy. Alkaloiden 247, 130 

— — — 249, 416 

— — — aus Cytisus scoparius 249, 78 

— — — (Datura-) mit quant. Auswert. 244, 216 

— — vy. Alkoholen (aliphat., niedere) als Alkyl-2,4- 
dinitrobenzylather 249, 317 

— — vy. Alkyloleaten (oxyd.-) 247, 350 

— — y. Ameisen- u. Essigsaure in Celluloseabfall- 
produkten mit densitom. Auswert. 248, 249 

— — v. Aminobenzolsulfonséuren 249, 224 

— — y. 4-Aminobipheny] in raffiniertem Anilin 246, 199 

— — v. p-Aminophenol u. Anilin 250, 137 

— — y. Aminosauren 250, 403 

— — — als 2,4-Dinitro-5-aminophenyl-Derivate 244, 212 

— — — in biolog. Material 250, 403 

— — — mit quant. Auswert. 246, 220 

— — v. Aminosaure-Phenylthiohydantoinen mit UV- 
Licht 247, 137 

— — y. anorg. Ionen 246, 267 

— — v. anorg. Pigmenten u. Fillstoffen in Anstrich- 
mitteln 250, 77 

— — v. Anthocyanen 248, 392 

— — y. Anthocyanidinen 247, 118 

— — vy. Ascorbinsaéure in Harn 246, 285 

— — — mit photom. Auswert. 249, 269 

—- — — mit quantit. Auswert. 245, 343 

— — — Wechselbezieh. mit Cellulose 248, 265 

— — v. l-Ascorbinsaure u. d-Isoascorbinsiéure mit 
fluorim. Auswert. 245, 344 

— — v. Brenztraubensaure u. Phosphoenolbrenztrauben- 
siure 245, 335 

— — v. Carbon- u. Sulfonsiuren (aromat.-) mit quant. 
Auswert, 248, 82 


Chromatographie, Papier 


— v. Carbonylverb. in Autoabgasen mit UV-spektral- 
photom. Auswert. 249, 46 

— — in Tabakrauch 247, 384 

— y. Catechinaminen 245, 409 

— vy. Catecholaminen u. ihren Metaboliten 248, 134 
— y. Cholesterin (14C-mark.-) u. langkettigen Fett- 
siuren mit quant. Best. 248, 133 

— y. Coumoestrol in Pflanzenextrakten 247, 119 

. Cs u. Rb in Gem. mit quant. Ausw. 248, 351 

. Cu, Pb u. Bi mit spektralphotom. Auswert. 248, 


. Cu u. Al mit quantit. Auswert. 250, 190 [Or] 

. Cyanoglykosiden 244, 409 

. Dichlorchinoxalin-Reaktivfarbstoffen 244, 351 
. Dimefox mit quant. Auswert. 247, 388 

— v. Fe(III) 244, 135 

— — mit photom. Auswert. 244, 64 

— vy. Fettsiureestern mit Saccharose 244, 401 

— v. Glyceringuajacolat in pharmazeut. Produkten 
246, 345 

— vy. Harnkomponenten (schwach bas.-) 245, 411 

— v. Hydroxamsiuren u. Amiden 244, 200 

— v. «-Hydroxysauren, «-Ketosiuren u. Mercaptanen, 
Reagentien 244, 403 

— v. Imipramin u. seinen Metaboliten 246, 347 

— v. Indolaminen (n-methyl.-) in Harn 246, 284 

— vy. Ketosiure-2,4-dinitrophenylhydrazonen 250, 400 
— v. Ketosteroiden 246, 406 

— vy. Kininderivaten, kombin. mit Elektrophorese 
248, 127 

— v. Kohlenhydraten, statistische Analyse der Er- 
gebnisse. I. Quantitative Ergebnisse unter versch. 
Beding. 250, 132 

— — — II. Analyse der Variationen zur vier- 
komponentigen Klassifikation u. Tukey’s VerlaBlich- 
keitsintervalle 250, 132 

— v. KW-Stoffen (aromat.-) 247, 111 

— v. 4°La, ©2EKu, Sr u. °Y in U 249, 395 

— vy. Lignin-Athanolyseprodukten (monomeren-) v. 
Kichen- u. Kiefernholz 247, 118 

— v. Monocarbonsauren in Cyclohexan-Flissig- 
phasenoxydationsprodukten mit titr. Auswert. 250, 71 
— v. Nicotin u. Nornicotin nebeneinander in pflanzl. 
Gewebe mit photocolorim. Auswert. 250, 285 

— v. p-Nitrophenylmethylphosphonaten u. ihren 
S-Analogen mit umgekehrten Phasen 245, 332 

— v. Nucleinsaiurederivaten 250, 156 

. Oestrogenen 248, 413 

. Organojodverb. 248, 414 

. org. Phosphatverb. 247, 348 

. Pesticiden (Ba-halt.-) 245, 349 

. Pesticiden (P-org.-) u. ihren Riickstaénden 245, 348 
— v. Pesticid (P-org.-) ,,VU AgT-,‘* mit quant. 
Auswert. 247, 387 

— v. Phenol u. Kresolen in Abwasser mit photom. 
Auswert. 247, 363 

— v. Phenolen (isomere monosubstituierte-) 249, 223 
— v. phenol. Séiuren in Harn 246, 220 

— — in Serum 248, 283 

— v. Phenylthiohydantoinen 250, 131 

— v. Phosphorsiure, hochempfindliche Farbreaktion 
244, 278 

— v. Polyaminocarbonsauren, quantit., Indicator 
245, 125 
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— — v. Proteinen u. Nucleinsiiuren, Einflu8 des Papier- 
typs, kurvenmaBige Darstellung 250, 408 

— — v. Purinalkaloiden 247, 130 

— — v. Pyridoxin in Kérperflissigkeiten mit fluorim. 
Auswert. 247, 414 

— — v. Pyrrolidoncarbonsiiure 247, 141 

— — v. Seu. Te in Pt-Metallen u. Au enthalt. techn. 
Material 248, 240 

— — vy. Sphingomyelinen u. ihren Abbauprodukten in 
biolog. Material, als DNP-Derivate 245, 408 

— — v. Sorbinsaure in Orangensaft 244, 73 

— — v. Streptomycin mit quant. Auswert. 247, 128 

— — v. Styrol in Luft 249, 325 

— — v. Sulfonaten u. einigen Alkylsulfaten 244, 200 

— — v. Tetracyclinen aus Fermentationsfliissigkeiten 
245, 411 

— — v. «-Tocopherol u. Carotinoiden in Serum u. 
Plasma 248, 409 

— — v. Vinylsulfon-(sulfoester)-Reaktivfarbstoffen 247, 
384 

— — v. Zuckern durch die p-Anisidin/Perjodat-Reakt. 
248, 210 

— — — mit quant. Auswert. 245, 340 

— — — radiomark. 248, 210 

— quantitat., Auswert. mit Kathodenstrahlpolarograph 
247, 62 

— — Fehlerquellen, I. Auftragen der Probelés. 247, 329 

— — Nachw. v. inaktiven Substanzen durch radioaktive 
Zusitze 247, 329 

— Rr-Werte, Best. u. Verdffentlich. im Falle v. gréBeren 
Gruppen v. Verbind. 247, 330 

— — Faktoren der Beeinflussung 245, 163 

— — Reproduzierbarkeit auf impragn. Papieren 245, 163 

— — v. PO,3-, Zusammenhang mit Zwei-Phasen-Ver- 
teilungsverhialtnissen 244, 60 

— — Zwei-Parameterformel zur Ubertragung in versch. 
Lésungsmittelsystemen 247, 330 

— Startautomatik 248, 54 

— trigerfreie Cer(IV)-phosphatbégen zur Trenn. anorg. 
Tonen 245, 118 

— Transfertechnik fiir mehrdimensionale Verfahren 
248, 331 [Or] 

— Trenn., Alizarinkomplexan v. Verunreinigung. 248, 347 

— — Alkaloide v. Fumaria officinalis 248, 275 

— — Aminosauren 246, 221 

— — — Wirksamk. versch. Whatman-Papiere 244, 160 

— — Antioxidantien (bisphenol.-) 249, 270 

— — o-u. m- 1-Aryl]-3,3-dimethyl-triazenderivate 248, 385 

— — As0O,°- v. AsO,°- 248, 185 

— — 4C-Asparaginat-mark. Hefekomponenten 246, 152 

— — Azoderivate der Chromotropsadure 249, 136 

— — Biv. Pb u. Cd u. photom. Auswert. 244, 331 

— — Cuv. Fe 249, 141 

— — Epinephrin v. Norepinephrin 246, 348 

— — Epoxidharze 246, 202 

— — Gallensiuren 249, 284 

— — Hg v. anor. u. org. Verb. durch S-enthalt. Chelat- 
bildner mittels Radioisotopenverdiinnungsmeth. 249, 
145 

— — KW-Stoffe (N-halt. heterocycl.-) 244, 409 

— — Metallionen 249, 136 

— — mit Verteilungssolventien auf mit Silicagel als 
Adsorbens beladenem Papier 245, 116 

— — Nucleosidphosphate 248, 138 
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— — Olsaure-41J v. Triolein-!4}J u. Natriumjodid-41J 
245, 335 

— — Organopolysiloxane 247, 105 

— — Paeonosid v. Malvosid 244, 408 

— — Phospho- u. Sphingolipide 246, 283 

— — Platinmetalle 249, 207 

— — Purinbasen, Nucleoside u. Nucleotide 247, 416 

— — Ribonucleotide u. Ribonucleoside 248, 139 

— — Sb(ITT) u. Sb(V) 244, 128 

— — SE-Metalle 249, 392 

— — Sepiapterin v. Riboflavin 246, 342 

— — Sphingolipoide u. ihre N-Acylderivate 246, 283 

— — Ti, Al u. Fe(III) sowie Ti v. anderen Elementen 
248, 183 

— — Ti(IV), As(III), W(VI) u. Au(IIT) v. Metallionen 
sowie Auftrenn. des Gemisches Fe/Al/Ti 248, 54 

— — Ti, U, Thu. Zr 247, 84 

— — Uv. Mn, Niu. Cu 244, 142 

— — Zn u. Fe(III) 244, 127 

— Umkehrphasen—, Nachweis v. Erdalkalien 247, 75 

— — Trenn., Am, Ce u. La 247, 337 

— Untersuch. v. Farbstoffen (bas. Polyacrylnitril-) 244, 
157 

— — v. Glucose-Ameisensdurelés. 248, 405 

— — v. Metallionen-Thiocyanatkomplexsystemen 245, 
285 

— — v. Penta-u. Hexamethylpararosaniliniumchloridgem. 
u. Hexamethylpararosaniliniumchlorid 250, 288 

— Verhalten einiger Ionen auf mit flissigen Anioniten 
getranktem Papier mit FluBsaure als mobiler Phase 
245, 118 

— — v. Co(III)-Hexaminchlorid, -bromid, -nitrat, 
-perchlorat, -acetat u. -sulfat 244, 64 

— — v. Metallionen (60) im System org. Lésungsmittel/ 
40°/,ige FluBsaiure/6N oder 10N Salzsiure 248, 54 

— Verteil. v. halogensubst. Anilinen, Rhodananilinen, 
Aminothiophenolen u. Diaminodiphenyldisulfiden 247, 
353 

— v. Diribonucleosidmonophosphat 249, 285 

— Vorrichtung fiir zentrifugale— 248, 54 

— Wassergehalt des Papiers 245, 163 

— Zonenverbreiterung, Bedingungen fiir eine geringst- 
mogliche Trennzeit 248, 344 

— — Mechanismus des Massenaustauschterms 248, 344 

Chromatographie, Papier, Radio, Auswert. v. >H-mark. 
Verb. durch Streifenverbrennung im Mefprobenglas 
250, 324 

— — — Proportional-Doppelzahlrohr 249, 139 

— — radioaktiver Streifen, Lokalisier. u. Eluier. 247, 62 

— Nachw. v. p-Jodbenzolsulfonsiure, Benzol- u. p-Toluol- 
sulfonsiure mit #1J oder *S mark. 248, 100 

— — y. Ni-Spuren in Stahlen mit radiom. Fallungsmeth. 
249, 340 

— — v. Prolylhydroxyprolin in Harn, Auswertungsgerat 
250, 144 

Chromatographie, Siiulen, Abtrenn. v. Dimethoat v. 
Friichten u. Gemiisen 249, 263 

— Adsorptions—, Trennwirksamk. v. Séulen 246, 265 

— Adsorptionsaktivitat v. Florisil, Kapazitaétsmess. mit 
Laurinsaéure 247, 59 

— Analyse v. Alkali- u. Erdalkalimetallen mit Wasser- 
stoffflammenionisation (ultramikro) 249, 140 

— — y. Aminosiuren, bei metabol. Stérungen vermehrt 
im Urin u. Blut 247, 408 


282 


Chromatographie, Siulen, Analyse (Forts.) 

— — vy. anionischen Tensiden 249, 72 

— an Kieselsaure, Mechanismus u. Lésungsmittel- 
systeme 244, 48 

— — Parameter fiir ein binéres Losungsmittelsystem 
244, 49 

— Anreicher. u. Charakterisier. v. Elementspuren mit 
gekuppelten Liganden 244, 261 

— Apparatur zur automat. Analyse aufeinanderfolgender 
Proben versch. Aminoséuren 249, 152 

— atypisches Verhalten im System Sephadex-Isopropanol 
244, 91 [Or] 

— Aufspalt. einer racem. Substanz auf einem klein- 
porigen Harz 248, 45 

— automat., Best. v. Lysin- u. Tyrosin-Dinitro- 
phenylen- u. -Dinitrophenylderivaten 247, 410 

— — Trenn., S-Carboxymethylkeratine 245, 207 

— automat. RickfluBgerat zur Elution, Isolier. v. 
cis-4-tert.-Butylcyclohexanol 244, 49 

— automat. Titration v. Carbonsiuren in den Eluaten 
248, 348 

— Best. v. Aminosiuren 249, 278 

— — v. Bilirubin 249, 282 

— — vy. Cuu. Pb in Harn 249, 273 

— — vy. Desorptionsgeschwindigkeitskonstanten 248, 
44 

— — y. Harn-Testosteron 249, 283 

— — y. Pyrazon 246, 208 

— Dampfdruckdetektor 248, 338 

— Detektion durch Warmeleitfahigkeit 250, 326 

— DurchfluBverbesserung mit Sephadex G-200 Superfine 
249, 131 

— EinfluB des Verhaltnisses der Durchmesser v. Saule 
u. Teilchen auf die Verteil. v. nicht adsorbierten 
gelosten Stoffen 249, 252 

— Extr. v. Alkaloiden in Fumaria officinalis 248, 275 

— Flissigkeits-Niveauwachter 250, 339 

— Fraktionier. v. Polymeren auf Makromolekularsieben 
249, 64 


— Fraktionssammler, automat. Kontrolle u. Zahlvorricht. 


245, 128 

— Fillen v. Saulen, Vorrichtung 245, 128 

— Gel-, Anwend. v. Polyamid 247, 325 

— — Berechn. v. Verteilungskoeffizienten anorg. Stoffe 
248, 46 

— — Best. des Micellmolekulargewichtes v. Tensiden 
250, 384 [Or] 

— — Eigenschaften u. Verwendung v. linearer u. halb- 
logarithmischer Eichung 250, 42 

—- — Fraktionier. anorg. Polyphosphate gr6éBerer Ketten- 
lange 247, 85 

— — Fillmaterial, Siliciumdioxid 244, 262 

— — mit polymerhalt. Elutionsflissigkeiten 248, 46 

— — MolekilgroBen-Analyse 248, 45 

— — Molekulargewichtsbest. v. Random Coil-Poly- 
peptiden mit Acrylamidgel Bio-Gel-P-150 250, 406 

— — Molekularsiebeffekte an Sephadex, automat. 
Registrier. mit Warme-Detektor 247, 325 

— — Selektivitat v. Polyacrylamid- u. Dextran-Gelen 
fiir einfache Kationen und Anionen 248, 338 

— — Stérung durch die Bind. v. Protein an Dextrangel 
248, 403 

— — Temperaturabhangigkeit an Dextrangel (Sephadex 
G-200) 244, 262 


Chromatographie, Saulen 


— — Trenn., Desoxyribonucleinsiure v. Ribonuclein- 


sdure 245, 415 

— — Dianthronglykoside v. Anthrachinonglykosiden 
aus Senna u. Rhabarber an Sephadex LH-20 250, 391 
— — Fructosane 247, 352 

— — Harzsiuremethylester v. Fettsiuremethylestern 
247, 357 

— — Immunglobuline 247, 411 

— — Lipoproteide (Blut-) 247, 140 

— — — (Serum-) 249, 155 

— — Molybdatlés. (angesiuerte-) 247, 342 

— — Peptide (trypt.-) 245, 207 

— — Polyatherpolyole 246, 203 

— Trennungsmechanismus 248, 45 

— Ursache der aromatischen Affinitat zu Sephadex- 
Dextrangelen 248, 45 

— Verhalten v. anorg. Salzen 248, 46 

— — vy. Sialomucopolysacchariden an Sephadex G-200 
im EinfluB der Ionenstirke der Elutionslés. 247, 412 
— Vorrichtung zum Senkrechthalten v. Chromato- 
graphiersaulen 244, 261 

Glasfiillungen geregelter PorengrdoBe, Trenn. v. hoch- 
molekularen Substanzen 247, 325 

Gradientenherstell., Hilfsmittel 246, 266 
Hochleistungs-UV-Detektor zur Verwendung an 
Flissigkeits-Chromatographiesdulen 248, 47 

Identifiz. v. Carotinoiden 245, 341 

Tonenaustausch —, Analyse v. Harnkomponenten, UV- 
spektralphotom. 249, 271 

— — v. Kationen 247, 70 

— — v. Polyphosphaten 249, 195 

— Anionenaustauschtrennungen in schwefelsaurem 
Medium an stark basischem Harz 244, 261 

— automat. Geratekombination zur colorim. Best. 
freier Sdure 246, 264 

— automat. Gruppentrennsystem fiir die gleichzeit. 
Best. einer groBen Zahl v. Elementen in biolog. 
Material 246, 211 

— Best. v. Dipeptiden in Fleisch 244, 415 

— Beurteil. der Trenn. an Hand der Austausch- 
konstanten in athanol.-waBr. Losungen 249, 130 

— derivat. Meth. 246, 265 

— Eigenschaften u. Anwend. des Bor-spezif. Amberlite 
XE-243 247, 279 [Or] 

— EinfluB v. Dimethylsulfoxid auf das Anionen- 
austauschverhalten v. Metallionen in salzsaurem 
Methanolmedium 246, 265 

— Elutionsversuche mit kontinuierlicher Messung 
«-strahlender Nuklide mittels schlauchférmiger Plastik- 
szintillatoren 244, 161 [Or] 

— Frakt. v. Hypophyse-Glykoproteiden 249, 157 

— — vy. Peptiden 244, 156 

— Isolier. v. Allopurinol u. Zersetzungsprodukten 
245, 403 

— — vy. F-Spuren aus Kohlenwasserstoffen 244, 349 
— — v. Sulfamethazin aus Futtermitteln 244, 155 

— Nachw. v. 14Ce, 187Cs, 89.9°°Sr u. 14°Ba in Fallout- 
proben 244, 375 [Or] 

— — v. Di- u. Tricarbonsiuren mit colorim. Auswert. 
250, 131 

— — v. Nitrocobaltat(III)-komplexen in waBr. Essig- 
sdure 244, 284 


— — Pfropfeopolymere mit adsorbiertem Komplex- 


bildner zur Trenn. dreiwert. Lanthanide 244, 192 


Chromatographie, Siulen 


— — Registrierung v. Eluaten, polarog.-kontinuierl. 
244, 192 

— — Selektivitat v. oberflachlich sulfonisierten Harzen 
250, 306 [Or] 

— — Sorption v. Be aus Wasser-Dioxanmilieu an 
Kationit KU-2 in Na-Form 249, 143 

— — — v. Kationen aus einem Komplexanmedium. 
V. Verhalten einiger Chelone an Kationen- 
austauschern 250, 325 

— — — v. protonierten anionischen Komplexen des 
Palladiazo-Reagens an Kationenaustauschern in konz. 
neutralen Salzmedien 250, 52 

— — spektrog. Auftrenn. der einzelnen Fraktionen v. 
Silicatgesteinen 247, 371 

— — Trenn., Acetoin, Diacetyl u. 2,3-Butylenglykol 247, 
108 

— — — Actinide u. Lanthanide 244, 274 

— — — Al, Fe u. Ti v. Ca, Mg, Sr, Ba, Mn u. K 249, 391 

— — — Aldobiouronsauren 246, 280 

— — — Alkalimetalle v. Erdalkalimetallen u. anderen 
Elementen 247, 71 

— — — Amide u. Ester (aliphat.-) 249, 216 

— — — Amine 244, 200 

— — — Aminosiuren aus Sediment- u. Meerwasser- 
proben 249, 190 [Or] 

— — — — Elutionsplan 246, 221 

— — — — Verdraingungsmeth. 248, 285 

— — — Anionen 249, 130 

— — — a-u. f-Aspartyloligopeptide, automat. 247, 411 

— — — Ba aus Wasser (See-) 246, 52 

— — — — y. Sru. anderen Elementen 249, 389 

— — — Bau. Sr v. Mehl (Mais- u. Brot-) 246, 151 

— — — — v. Wasser (Meer-) 244, 79 

— — — Basen (racem.-) 248, 45 

— — — Be aus Mineralien u. Leg. 249, 342 

— — — Bk(IV) v. Ce(IV) 245, 176 

— — — Borsaure v. Uranylnitrat 244, 274 

— — — Butanol(2)-Mandelsaure- oder Milchsaureester 
248, 379 

— — — Cav. Ba 248, 354 

— — — — v. Mg 245, 170 

— — — — vy. Mg, Alu. anderen Elementen 249, 144 

— — — — v. Na 249, 388 

— — — Carbonsiauren mit titr. Best. 248, 378 

— — — Carbonsiuren u. Phenole 249, 217 

— — — Cd aus Gem. 249, 228 [Or] 

— — — Cd vy. Ag u. anderen Elementen 249, 333 

— — — Chlorderivate v. Essigsdure 245, 337 

— — — Chrom(III)-thiocyanatkomplexe 248, 188 

— — — Co aus radioaktiven Lés. 244, 284 

— — — Cs, Cau. Y 246, 264 

— — — 137Cg u. 89,°Sr aus Wasser 244, 306 [Or] 

— — — Cu-Spuren v. Alkalisalzen 248, 289 [Or] 

— — — Cumarine 244, 203 

— — — Dansylaminosauren u. Dansylpeptide, Ver- 
drangungsverf. 249, 279 

— — — DPi- u. Trisaccharide 247, 109 

— — — Edelmetalle 244, 136 

— — — Erdalkalimetalle mit Ammoniummalonat als 
Komplexbildner 248, 66 

— — — — mit quant. Auswert. 244, 365 [Or] 

— — — Ester (diastereoisomere-) 248, 84 

— — — Fluoride aus Wasser (Trink-) 244, 113 [Or] 

— — — Gd v. Eu u. Euv. Sm 247, 80 
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— — Globoside v. Phosphatiden 246, 282 

— — Glucopyranoside 247, 110 

— — Glucuronide u. Aglykone 248, 135 

— — 4C--Glutaminsaure v. 4C-«-Ketoglutarsaure 
244, 220 

— — Glutamin- u. Asparaginsdure 247, 410 

— — Hg(II) 244, 273 

— — Inv. Cd 247, 82 

— — Kv. Bodenproben 244, 153 

— — Kationen 249, 382 

— — Li, Nau. K 248, 62 

— — —248, 350 

— — Lu, Yb u. Tb aus Gesteinen 250, 268 

— — Malein- v. Furmasiure 244, 70 

— — Metallchlorokomplexe v. Ferriten 244, 107 [Or] 
— — Metallionen 248, 338 

— — — im Medium Dimethylsulfoxid/waBr. Salzsdiure 
249, 252 

— — — in Dithizon-halt. org. Lésungsmitteln 249, 130 
— — — mit «-Hydroxyisobuttersiurelésungen 249, 
131 

— — Mg u. einige andere Metalle v. Al 246, 59 

— — Mnv. Begleitelementen aus Futtermitteln 247, 
116 

— — Mn, Co, Cu, Zn u. Mg 246, 142 

— — Mn, Mg, Be, Al, Ti, Li, Na, K, Ca, Zr, Th, La 
u. Ni 249, 382 

— — Mov. V, W, Ti, Biu. Pb 247, 365 

— — Mou. V aus Wasser 247, 361 

— — N-org. Verb. (tert.-) v. photodynamischen 
Farben 246, 40 

— — Na aus Meerwasser 248, 220 

— — Nau. K aus Mou. W 244, 208 

— — Naphthylamindisulfonsauren, u. spektral- 
photom. Best. 248, 83 

— — Nbv. Tiu. Ta 249, 401 

— — Ni, As, Mn, Co, Cu, Cd, Zn u. Hg 244, 285 

— — Nucleoside u. Nucleotide 249, 284 

— — Nucleotide 244, 219 

— — — mit Ionenaustauscher ummantelten Kugeln 
244, 219 

— — — v. Maiskornextrakten 248, 139 

— — org. Siuren 244, 404 

— — Pb, Uu. Th aus Tantalniobaten 244, 148 
Pb(II) v. T1(1), Cd(II) oder Bi(III) 249, 151 
Phosphate (kondens.-) 246, 134 

— — Pt(IV) u./oder Pd(II) v. Nichtedelmetallen mit 
photom. Auswert. 248, 89 

— — Re(VII) v. Mo(VI) u. anderen Elementen 246, 
143 

— — Re-Isotope aus deuteronenbestrahlter Wolfram- 
Matrix 248, 229 

— — Salicylsaure, Chinophen u. Amidopyrin 250, 140 
— — Sbv. Inu. Zn 249, 384 

— — Sc v. Begleitelementen aus Silicatgesteinen 
244, 146 

— — SE 245, 173 

— — — 244, 128 

— — — mit Hydroxyathylathylendiamintriacetat 
248, 357 

— — — vy. Wasser-Lésungsmittelgem. in Gegenw. v. 
Milchsaure 247, 335 

— — SE-Gem. (ternare-) durch Verdrangungsreaktion 
mit chelatbildenden Elutionsmitteln 247, 335 
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Chromatographie, Siiulen, Ionenaustausch—, Trenn. (Forts.) 

— — — Sm-, Eu-, Gd- u. Dy-Spuren v. Th am Anionen- 
austauscher 250, 267 

— — — §0,?- v. F~ 246, 313 [Or] 

— — — §0,?- v. NO,~ 248, 187 

— — — Srv. Baryten 250, 267 

— — — °Sr aus Meerwasser u. anderen natiirl. Materialien 
maritimen Ursprungs 246, 52 

— — — §ulfonsiuren (aromat.-) 249, 224 

— — — Sulfoxide v. Erdélfraktionen 246, 338 

— — — Thv. SE in Aceton/Salzséure-Medium 247, 80 

— — — — y. SE u. anderen Elementen 248, 358 

— *0Th v. %8U 250, 63 

— — — *4Th an Zeokarb-225 mit m-Nitrobenzoesaiure 
als Eluierungsmittel 249, 186 [Or] 

— — — Tiv. U/Pu/-Leg. 246, 60 

— — — TI) v. Pb(II) 248, 76 

— — — U aus Wassern 245, 178 

— — — — v. Mo 245, 176 

—— — — v. SE 244, 129 

—-—-—-—— 248, 358 

— — — U(IV) v. U(VI) 247, 81 

— — — Znv. Cd 244, 394 [Or] 

— — — Zuckergemische 248, 210 

— — — Zuckerphosphate 246, 35 

— — Untersuch. der Glutamin-Zersetz. bei erhohten 
Temperaturen 244, 213 

— — — y. makroporigen Kationenaustauschern 249, 252 

— — — v. Paraproteinen 250, 407 

— — — v. Wismutnitratkomplexen, Zusammensetz. u. 
Stabilitat 244, 330 

— — Verhalten v. Elementen am Kationenaustauscher 
im Medium Fluorwasserstoffsiure/org. Losungsmittel 
244, 261 

—----- Salpetersdure/organisches Losungsmittel 
244, 192 

— — — vy. Kationen in Ammoniumsulfathalt. Medien 
250, 42 

— — — v. SE-Komplexen mit trans-1,2-Diaminocyclo- 
hexan-N,N’-tetraessigsaure an Dowex 1X4 247, 79 

— — Verteil. v. Elementen in Mischlés. an Anionen- 
austauschern 249, 394 

— — Verteilungsverhalten v. As, Ce, Cr, Co, Cu, In, Lu, 
Mn, Hg, Mo, Se u. Zn zwischen waBrig. Oxalsaure u. 
Dowex 1X8 248, 44 

— — Vorgange in Gemischen v. Wasser mit organischen 
Lésungsmitteln 250, 325 

— Tonenaustauscherharze in nichtwaBr. Losungsmitteln. 
III. Lésungsmittelaufnahme von Ionenaustauscher- 
harzen u. verwandten Adsorbentien 250, 42 

— lIonexeigenschaften des Silicagels zur Trenn. v. Metall- 
ionen 246, 328 

— Isolier. v. Methimazol 245, 403 

— — vy. Sauren (nichtfliicht.-) aus Wein 246, 149 

— — vy. Tocopherolen aus biologischem Material 245, 
345 

— kombin. mit Diinnschicht-Chromatog. 247, 262 [Or] 

— — mit Gas-Chromatog., Best. v. Benzol, Toluol, 
Athylbenzol u. Gesamtaromaten in KW-Lésungs- 
mitteln, routinemaBig 250, 277 

— — — Fraktionierung v. KW-Stoffen aus den Lipiden 
des menschl. Haares 247, 140 

— — mit Massenspektrometrie, Identifiz. org. Verb. 249, 
130 


Chromatographie, Saulen 


— — mit Spektroskopie, Analyse v. polycycl. Luftver- 
unreinig. 244, 136 

— kontinuierl. Durchflu8-Uberwachungssystem zum 
Nachw. v. UV-Absorption, 4C u. *H im Eluat 247, 325 

— kontinuierl. Gerat, Anwend. 248, 47 

— — Konstruktion 248, 46 

— — Verfahrensablauf 248, 46 

— Lésungsmittelprogrammierung der Auftrennung von 
Probengemischen mittels Flissig-Fest-Adsorptions- 
Chromatographie 250, 325 

— Magnesia (desaktiv.-) als Adsorbens 244, 192 

— Massendetektor 246, 272 

— Nachw. v. Testosteronpropionat in Ol-Injectabilia mit 
umgekehrter Phase 244, 218 

— Oxydationsstufenbewertung v. Fetten u. Olen 246, 153 

— Phasenumgekehr—, mit Alkylaminen u. quaternaren 
Ammoniumsalzen als stationaére Phasen 244, 265 

— — Trenn., U v. Phosphorsaure 250, 201 

— — — Wy. Stahl 246, 66 

— — vielseitig anwendbares Sephadexderivat 248, 45 

— Pfropfcopolymere als Substrate 244, 192 

— quantitative Auswert., Vereinfach. durch Aufschliissel. 
der dabei verwendeten Kichfaktoren 246, 370 [Or] 

— Sorptionskapazitat v. Polyamidpulvern 248, 338 

— standardisierte Aluminiumoxide, Desaktivierungs- 
verhalten 244, 388 [Or] 

— Trenn., Abscisinsiure-Isomere 249, 67 

— — Alkane v. Fettalkoholen (techn.-) 246, 198 

— — Alkyloleate (oxyd.-) 247, 350 

— — Alkyl- u. Arylmono- u. disulfonséuren 248, 205 

— — Am vy. anderen Transuranelementen 249, 150 

— — — v. Cm 244, 327 

— — Am, Y u. SE 245, 173 

— — Aminosauren aus Strukturproteinen als DNP- 
Derivate 250, 287 

— — — (basische-) v. anderen Aminosaduren 247, 137 

— — — in biolog. Flissigk. 248, 400 

— — anorg. Anionen auf mikrokristalliner Cellulose 250, 
330 

— — Aromastoffe (fliicht.-) in Klassen 248, 115 

— — — v. Malz u. ahnl. Verb. 246, 323 [Or] 

— — Azofarbstoffe 247, 66 

— — Biv. Ni 249, 197 

— — Bromisovalum v. Acetylearbromal 248, 271 

— — Catecholaminmetabolite 248, 134 

— — Ce v. Spaltproduktgem., mit Di(2-athylhexyl)- 
phosphorsaure 248, 238 

— — Cfv. Cm u. Bk v. Ce 244, 276 

— — *#Om u. *41Am u. spektroskop. Uberpriif. ihrer 
a-Aktivitat 246, 390 

— — Coffein v. Getrainken (nicht alkohol.) 246, 148 

— — Cyanocobalamin, Nicotinamid u. folsaures Na-Salz 
246, 342 

— — Dibenz(a,h)-anthracen-Hydrierungsprodukte 247, 
356 

— — Dieldrin v. Pentachlorphenol 245, 193 

— — Erythromycine 248, 120 

— — Fettsaiuren 248, 339 

— — — 247, 351 

— — Fettstoffe (Serum-) 247, 412 

— — Glucoseoligomere u. andere Saccharide 248, 81 

— — Halogenide 244, 62 

— — Hexene v. Hexanen 244, 68 

— — p-Hydroxyacetanilid-Stoffwechselprodukte 248, 409 
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— — 17-Hydroxycorticosteroide 246, 405 

— — L-Idon- u. D-Gluconsiiure 249, 320 

— — Indolcarbonsiuren 244, 203 

— — Jodaminosiuren 248, 135 

— — Kationen-Zweikomponentengem. 248, 337 

— — 17-Ketosteroide u. 17-Hydroxycorticosteroide 
248, 133 

— — KW-Stoffe (aromat. polycycl.-) 249, 220 

— — Lactone in Butterfett 244, 416 

— — Lebensmittelfarbstoffe 248, 267 

— — Lebensmittelkonservierungsstoffe 248, 266 

— — Liv. Alkalimetallen, phasenumgekehrt 244, 269 

— — Lysin aus Lebensmitteln 246, 148 

— — Malathion aus Weizen 248, 259 

— — Mo, W u. Re 246, 75 

— — Morphin v. Opiumextrakten u. spektralphotom. 
Auswert. 247, 404 

— — Natriumhypophosphit, -phosphit u. -phosphat 246, 
392 

— — Nb, Mo, Tau. W 247, 340 

— — Nitrophenole an Silicagel 250, 311 [Or] 

— — Npv. U bei Verwend. v. Trilaurylamin 250, 346 

— — Nucleinsaurebasen, Nucleoside u. Nucleotide 246, 
409 

— — Nucleinsaurebausteine 245, 415 

— — — 248, 415 

— — Nucleotide u. Coenzyme 249, 284 

— — Oligonucleotide, die aus der Phenylalanin-transfer- 
Ribonucleinsaure v. Escherichia Coli B erhalten 
wurden 250, 415 

— — Oligostyrole 248, 85 

— — Organo-Phosphor-Pesticide 248, 253 

— — org. Sauren v. Harn 247, 407 

— — Ornithin v. y-Aminobuttersaure 248, 109 

— — — v. Lysin 246, 224 

— — Papaya-Proteinasen an Hydroxyapatit 248, 419 

— — Perfluoramine v. N,N,N’-Trifluoramidinen 244, 72 

— — Phenanthrenderivate 248, 241 

— — Phenol-Formaldehyd-Reaktionsgem. 248, 83 

— — Phenylalanin, Tyrosin u. Tryptophan 247, 410 

— — Pigmente aus Extrakt v. schwarzem Tee 
248, 266 

— — Polyatherpolyole 246, 203 

— — Porphyrine mit quant. Best. 246, 161 [Or] 

— — Proteine unter sterilen u. apyrogenen Be- 
dingungen 249, 154 

— — Purine u. verwandte Verb. 248, 130 

— — Pyridinderivate 246, 47 

— — Rb vy. Cs 247, 332 

— — SE, extr., mit Di-(2-athylhexyl)-phosphorsaure. 
I. Silicagel als Tragermaterial fiir die stationare 
Phase 249, 392 

— — — mit bifunktionellen Phosphinoxiden 248, 71 

— — Sterine 248, 132 

— — Steroid- u. Carotinoid-Vorlaufer 248, 412 

— — Sulfide (org.-) 244, 200 

— — mT y. Mo 244, 134 

— — Tetracycline 247, 402 

— — Uv. Spaltprodukten 244, 130 

— — Zuckeralkohole, Zucker u. Aldehyde im Gem. 249, 
219 

— Trennfahigkeiten an Cellulosesiulen bezogen auf 
papier-chromatog. Ergebnisse 244, 262 

— — — Bericht. 248, 144 
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— Untersuch. der aufsteigenden Trocken-Saiulen— unter 
Druck 249, 131 

— — der Heterogenitiét versch. menschl. u. tier. Hiamo- 
globintypen 248, 137 

— — ,,verankerte‘ stationire Phasen 249, 133 

— Verweilzeitverteilung in gefillten Saiulen endlicher 
Liinge 250, 325 

— Verwend. v. Trilaurylamin. I. Trenn. v. Neptunium 
aus konzentrierten Uranlésungen 250, 346 

— — JI. Trenn. v. Np u. Pu v. U 250, 346 

— Wechselwirkung organ. Sauren u. Basen mit 
Sephadex-Gelen 250, 326 

Chromatographie, Siiulen, Radio, cinstufige Trenn. in der 
Aktivierungsanalyse 245, 279 

— Ionenaustausch—, Auflds. 4C-mark. Hirnmetabolite, 
enzymat. ,,Sweep‘‘-Techn. 248, 280 

— — Trenn., 44C-Aminosauren, Isotopen-Trennfaktoren 
248, 125 

— Trenn., As v. Cu u. anderen Metallen 246, 393 

— — durch Adsorption an Mangandioxid 246, 264 

— — Sb v. Mn, Fe u. anderen Metallen 246, 394 

Chromgelb, Best. v. Na,SO,, konduktom. 249, 59 

Chromiterze, Best. v. Fe(II), titr. (redox-)-amperom. 
249, 57 

Chromlegierungen, Best. v. N, extr., destillat., -photom. 
bzw. titr. 246, 63 

— — v. W in Co/Ni/Cr-Leg., fluorim. 247, 366 

— — v. Zr in Cr/Ni/Fe-Leg., rontgenfluorescenzanalyt. 
244, 36 [Or] 

Chromnitrid, Best. v. N, extr., destillat., -photom. bzw. 
titr. 246, 63 

— Phasenanalyse 250, 271 

Chromon, Hydroxylderivate, analyt. Anwend. 249, 259 

Chromotrop 2R (Azophenyl-chromotropsiure), als 
chromogenes Reagens 250, 53 

Chromotropsiiure, Azoderivate, Trenn., papier-chromatog. 
249, 136 

— Azophenyl—, als analyt. Reagens 250, 53 

— Best., titr. (potentiom.-) 245, 171 

— 2,7-Bisazoderivate, EKigenschaften, Darstell. u. 
Reaktion mit Nb 248, 186 

— Bisazo- u. Bisdiazoarsonabkémmlinge, Best. v. As 
u. N 247, 67 

— Mono- u. Bisderivate, Kompl. mit versch. Metallen 
250, 337 

Chromoxid, Best. in Faeces mittels trockener Veraschung 
250, 398 

Chrom(VI)-oxid, Best. v. Cr(III) u. Fe, spektralphotom. 
245, 187 

Chromoxide, Best. in ihren Gem. u. Verb. 248, 187 

Chromsulfonazo LI [2,7-Bis-(azo-2-phospho-4-chlor- 
phenyl)-chromotropsiure], Best., coulom.-titr. 
(titanom.-) 247, 355 

Chrom (III) -thiocyanat, Kompl., Trenn., siulen-chromatog. 
248, 188 

Chrysokoll, Best. in oxid. u. sulfid. Kupfermineralien mit 
Unithiol 249, 57 

Chrysotil, Best. in Erz, Doppelfrequenzverfahren 250, 270 

— — in Luftstaub, rontgenbeugungsanalyt. 250, 260 

Ciba C-9491 [0-(2,5-Dichlor-4-jodphenyl)-0,0-dimethyl- 
thiophosphat], Best. in Mais u. Milch, gas-chromatog. 
248, 117 

Cineb, Phasenanalyse 250, 77 

Citrat, Best. in biolog. Flissigk., spektralphotom. 244, 211 
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Citronendle, Analyse [R-spektrom. 248, 111 

Citronensiure, Best. in biolog. Material 246, 217 

— — in Fetten 248, 261 

— — in Kase (Schmelz-) 247, 396 

— — in Serum, spektralphotom. 245, 409 

— — in Wein, enzymat. 249, 261 

— — in Wein u. Traubenmost, colorim. 246, 149 

Citronensiureanhydrid, Best. in Phthalsiureanhydrid, 
gas-chromatog. 249, 321 

Citrullin, Best. 250, 145 

Citrusfriichte, Nachw. v. Diphenyl, gas-chromatog. 245, 
350, 351 

— — y. Dipheny] u. 2-Hydroxydiphenyl, diinnschicht- 
chromatog., halbquant. 245, 350 

— — y. Temik-Riickst., extr., siulen-chromatog.- 
spektralphotom. 245, 350 

Citruséle, Best. v. Pesticiden (Phosphat-) in kaltgepreBten —, 
gas-chromatog. 245, 351 

Clopidol, Best. in Futtermittel, gas-chromatog. 250, 286 

Clostridium botulinum, Typ A-Toxin, Isolierung, 
kationenaustausch-chromatog. 250, 409 

Cobalamine, Best. v. Co, spektralphotom, oder 
photom. 244, 284 

— — vy. Organokobalt-Derivaten, dimnschicht-chromatog. 
249, 269 

Coenzym A, Best., enzymat.-colorim. 244, 221 

Coenzym UQ;o9, Best. in Blut, spektralphotom. 248, 
141 

Coenzyme, Trenn., siulen-chromatog. 249, 284 

Coffein, Best. in Getrinken, siulen-chromatog.-spektral- 
photom. 246, 148 

— — in Kaffee u. Arzneikombinationen, spektral- 
photom. (differential-) 248, 114 

— — in pharmazeut. Priparaten, photom., automatis. 
249, 416 

— — neben Theobromin u. Theophyllin, diinnschicht- 
chromatog. 247, 130 

Colistin, Nachw., diinnschicht-chromatog. 246, 351 

a-Collatolsiture, Nachw., diimnschicht-chromatog. 244, 
71 

Colorimeter, EKintauch—, Anwendung 245, 128 

— faseroptisches, fir Submikroliterproben 250, 339 

— Photoelektro—, KF-3, mit Filter 4, zur Best. v. 
Nitrit 244, 59 

— Spekol—, DurchfluBkiivette 246, 271 

Colorimetrie, automat., Anpass. eines Spektralphotom. 
248, 334 

— — Best. v. Mo in Stahl 249, 54 

— — — v. Phosphatase (alkal.-) mit Phenolphthalein 
247, 143 

— — — — (alkal. sowie saurer-) mit Phenolphthalein- 
monophosphat 247, 143 

— — — v. Polyatherpolyolen nach gel-chromatog. 
Trenn. 246, 203 

— — — v. 80,?- 247, 361 

— — — v. U als Dibenzoylmethankompl. 249, 149 

— — Stérungsquellen 248, 42 

— automatis. Ionenaustausch—, Best. v. freier Saure 
246, 264 

— Best. der Serum-Glutamin-Oxalessigsiuretrans- 
aminaseaktivitat 248, 143 

— — der Serum-Lactatdehydrogenaseisozymaktivitat 
durch Harnstoffhemmung 248, 141 

— — des Plasmaamino-Stickstoffs mit DNFB 249, 277 


— — y. N-Acetyl-N-phenylglycindimethylamid in 
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pharmazeut. Zubereit., mit p-Dimethylamino- | 
cinnamaldehyd 249, 410 
— y. Athylbenzol in Luft 250, 58 
— y. 2-Athylisonicotinsdurethioamid neben 
3-Athylisonicotinsdurethioamid 246, 349 

— vy. Ag, Cu, Bi, Zn u. Cd in Pb (Reinst-) mit 

Dithizon 246, 60 

— y. Al in Eisen-, Mangan-, Nickel-, Magnesium- u. 
Lithiumoxid mit Eriochromcyanin R 245, 187 

— vy. Aldehyden in alkohol. Getranken 247, 390 

— vy. Alkaloiden (Mitragyna-Oxindol-) mit Vitali- 
Morin-Reakt. nach diinnschicht-chromatog. Trenn. 

247, 403 

— v. Aminen (aromat. sek.-) mit Chinondichlordiimid 
248, 83 

— vy. 3-Aminobenzoesaure-athylester in Drogen 248, 

119 

— vy. Ascorbinsdure, mit Eisen(II1)-chlorid u. 

Dipyridyl 248, 264 

— vy. L-Asparaginsdure-f-hydrazid mit 

Kupfer(II)-ionen 247, 410 

— v. B in Ni-Leg. 247, 370 

— — in Stahl 246, 64 

— — (10-7°/,) mit Curcumin 249, 59 

— y. Bi als Chlorwismutat mit Thiocaprolactam 247, 

365 

— — mit Thiocaprylolactam 248, 186 

— vy. Captan- oder Phaltan-Riickstanden in Wein u. 
Traubensaft, mit Resorcin 245, 347 

— vy. Cd in Zn mit 2,2’-Bisbenzthiazolin 249- 390 

— v. Chloramphenicol mit 1-Naphthol 248, 121 

— v. Cholesterin, Zack-Verf., EinfluB v. Tomatin 

245, 412 

— y. Citronenséure in Wein u. Traubenmost 246, 149 

— v. Co in Ni-Produkten 249, 340 

— — mit Triphenyltetrazoliumchlorid 246, 145 

— v. Coenzym A durch Phosphotransacetylase- 

System 244, 221 

— v. Cr (komplexgeb.-) in org. Verb. 245, 333 
— vy. Cu als Kupfertetramminpikrat (mikro) 245,167 | 
— — in alkal. Lés., katalyt. 249, 141 

— — in Blutserum mit 2,2’-Dicinchoninsaiure 249, 273 

— v. Cu u. Fe in Leg. (Al-) nach ringofentechn. 

Trenn. 244, 140 

— v. Cyclohexanon neben Aceton in Luft 249, 45 

— v. Cystin mit Noradrenochrom 248, 126 

— v. DDT-Riickstanden in Friichten u. Heu 248, 397 

— v. Dihydroxyharnstoff 247, 351 

— v. 4,4-Diisocyanatdiphenylmethan in Luft, Feld- 
methode mit Brenthol AS 244, 137 

— v. Dimethoat in Friichten u. Gemiisen 249, 263 

— vy. Elastase in Erythrocyten 245, 416 

. Elementen (Marezenko) 250, 35 [L] 

. Epoxygruppen in Polymeren 250, 281 

. Ergocalciferol mit Trifluoressigsiure 245, 344 

— v. Kssigsdure (gebund.-) u. Propionsaure in 
Cellulosepropionat 247, 121 

— v. Fe u. Tiin Kaolin 244, 151 

— v. Fettsiuren (mikro) 245, 204 
— — in Plasma (mikro) 246, 218 
— v. Glycerin u. Glyceriden 244, 201 
— v. Glykolen 247, 108 

— v. Harnsiure, enzymat. 244, 204 
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Colorimetrie — Computer-Verfahren 


— — — 248, 130 

— v. Hg mit Methylenblau 247, 77 

— v. Indolauxinen 244, 347 

— v. Isoprenalin u. Isoprenalin-3-methylaither 246, 349 
— v. Kohlenhydraten neben Borat, Phenol-Schwefel- 
saure-Meth. 248, 81 

— v. Leucinaminopeptidase-, y-Glutaminylpeptidase- 
u. Glutaminyltranspeptidaseaktivitiiten 246, 287 

— v. Mercaptanen (fliicht.-) u. H,S in Lebensmitteln 
mit Bis-(nitrophenyl)-disulfid 247, 46 [Or] 

— v. Mestranol in Arzneimitteln 245, 405 


- — v. Metallspuren nach extr. bzw. fallungsanalyt. 


Trenn. 244, 124 

— v. Methylformiat mit Hydroxamsaurereaktion 
244, 350 

— v. Mg in Ni 246, 67 

— v. N (kombin.-) aus Wolframmetallpulver mit 
NeBler-Reagens 244, 209 

— v. Nau. K in Gem., extr., als Dipikrylaminate 
248, 350 

— v. Naphthalinspuren in Luft mit Alloxantin 245, 
176 

— v. Natrium- u. Calciumeyclamat 245, 345 

— v. NH, in Blut 245, 201 

— y. Ni, extr., mit Furildioxim 247, 32 [Or] 

— — in Stahl, als Dithiooxalatkomplex 247, 369 

— — mit $-Dithionaphtholsdure 244, 285 

— vy. Nickelecarbonyl in Luft, mit Dimethylglyoxim 
248, 218 

— y. Nitriten u. Nitraten in Futtermitteln 248, 248 
— vy. Nitroalkanen mit m-Dinitrobenzol 244, 399 

— v. p-Nitroanilin, in Nitroguanil 245, 191 

— y. Nitrophenolen mit 3,3’-Imino-bis-propylamin 
246, 38 

— y. Noscapin mit Chromotropsiure 247, 131 

— vy. O-Spuren in Gasen, photochem., mit Methyl- 
viologen 246, 50 

— y. O, in Luft, 1,2-Di-(4-pyridyl)-athylenmeth. 246, 
48 

— vy. org. funktionellen Gruppen. I. Mikrobest. be- 
stimmter Sauerstoff-Funktionen mit Cersulfat 250, 127 
— v. Orotsaure in Milch 249, 267 

— y. P (mikro) als Kristallviolett-Phosphomolybdat 
249, 350 

— vy. Pd mit Pyridin-2-aldehyd-2’-pyridylhydrazon 
248, 78 

— — mit Tropiolin O u. Tropaolin OOO 248, 196 
— y. Pd u. U, mit 4,4-Acetalidin-bis-(3-methyl- 
isoxazolon-5) 247, 96 

— y. Pesticiden in Wein u. Most, enzymat. 249, 
261 

— — (Cl- u. Br-) in Wein u. Most 249, 262 

— y. Pesticid-Riickst. (Dithiocarbamidat-) aus 
Friichten u. Gemiise 245, 349 

— — (Phosphor-) aus Wein u. Traubensaft 245, 347 
— y. Petroleum- u. Terpentindémpfen in Luft 250, 58 
— v. Phosphohexoseisomerase mit Thiobarbitursaure- 
reaktion 249, 286 


— — y. 2-(1-Piperidino)-athylbenzylatathylbromid 248, 


389 


— — vy. PO,?- neben AsO,5- als Phosphomolybdat- 


komplex 246, 135 
— — (anorg.-) neben Adenosintriphosphat in biolog. 
Material 248, 124 
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— — v. PO,3- u. Phospholipiden in biolog. Material 
246, 216 
— — v. Protein in eiweiBarmen Flissigk. 245, 207 
— — v. Quinestrol u. Athinyloestradiol in Arzneimitteln 
245, 405 
— — v. reduzierenden (dampfférm.-) Stoffen in Lebens- 
mitteln 246, 147 
— — v. 8 (bis 5 wg) in org. Verb., mit Methylenblau 
247, 99 
— — v. Salicylsiure in o-Chlorbenzoesiure 246, 341 
— — vy. Simazin u. verwandten Chlor-1,3,5-triazinen 248, 
108 
— — v. Sn mit PAR 250, 203 
— — vy. SO, in Luft, kontinuierl. 248, 87 
—-—-- mit Jod-Stiirke-Reagens 248, 218 
— — — mit p-Nitranilin 249, 198 
— — v. Starke (beschadigter-) in Mehl 250, 220 
— — v. Thiaminsalzen, -phosphorsiureestern, -disulfiden 
u. ihren Thiochromen nach diinnschicht-chromatog. 
Trenn. 248, 113 
— — v. Thioglykol in Luft, mit Phosphorwolframsaure 
244, 136 
v. Ti in Stahlleg. 246, 65 
v. Triglyceriden des Serums 249, 156 
— — y. Tyrosin in Harn 245, 411 
v. Usninsdure 249, 70 
v. V mit p-Anisidin 249, 400 
— v. V(IV) mit Erichromeyanin R u. oxyd. Hima- 
toxylin 250, 206 
— — vy. V(V)-Spuren mit Nicotinsiurehydrazid 244, 
331 
— — vy. Zn in Boden u. Pflanzen mit Zincon 250, 73 
— — vy. Zuckern nach papier-chromatog. Trenn. 245, 
340 
— — — (reduz.-) mit alkal. Ferricyanid-Reagens (mikro) 
247, 352 
— — v. Zuckerphosphaten (furfurolbildenden-) u. Furfurol 
mit Azulen 246, 35 
— Methylthymolblau als Reagens 250, 53 
— Phenylfluoron als org. Reagens 247, 332 
— photoelektr., Best. v. Nitritionen mit Schaefferscher 
Sadure oder Hikonogen 244, 59 
— — — v. p-Nitrophenol-Spuren in Wasser 246, 327 
— Reakt. neuer Chromogene des Ferrointyps. 2. Mittei- 
lung. Pyrido- u. Pyridylderivate von Phenazin u. 
Chinoxalin 249, 138 
— — y. Benzthiazolylazonaphtholen mit Metallionen 
247, 66 
— Simultan-Komparationsmeth., Best. v. Fe u. Al 248, 
194 
— s. auch Photometrie 
Compound §, Best. in Plasma, diinnschicht-chromatog.- 
fluorim. 248, 413 
Computer, ProzeB—, Einsatzméglichk. bei gleichzeitig. 
Erfassung wichtiger ProzeBgroBen durch Analysen- 
automaten 245, 11 [Or] 
— zur Auswert. der Bestimmung der gegenseit. Léslichk. 
v. CaO u. MgO in Sinterdolomiten 245, 80 [Or] 
Computerprogramm, zur Berechnung analytischer Daten 
von Aminosauren 244, 212 
Computer-Verfahren, in der analyt. Massenspektrometrie, 
empirische Best. der Molekilklasse 247, 323 
— — Identifiz. einer unbekannten Verbind. nach einem 
Katalog 247, 323 


288 


Copolymere, Athylen/Propylen—, Best. der Monomer- 
sequenz-Verteil., [R-spektrosk., mit Computer 248, 100 

— Athylen/Vinylpyrrolidon—, differentialthermo- 
analyt. Mess. der Kristallinitét u. Schmelzpunkte 
247, 380 

— Best. v. Carboxylgruppengehalt, [R-spektralphotom. 
248, 245 

— Oxyathylen/Oxypropylen—, Analyse, gas-chromatog., 
nach chem. Spaltung 248, 101 

— Styrol/Acrylnitril—, Analyse, KMR-spektrom. 248, 102 

Coproporphyrin, Best. 250, 405 

— Trenn. v. Uroporphyrin, séulen-chromatog. (extr.-) 
246, 161 [Or] 

Corticosteroide, Best., fluorim. 245, 413 

— — mit Hilfe v. 4C-Tetrazoliumblau 246, 406 

— 11-Hydroxy—, Best. in Plasma, fluorim. 250, 153 

— 17-Hydroxy— u. 17-Ketosteroide im Gem., Trenn., 
siulen-chromatog. 248, 133 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., mit quantit. Aus- 
wert. 250, 153 

— Trenn., gas-chromatog., als O-Si-halt. Derivate nach 
Silylierung mit Dimethyldiacetoxysilan 248, 133 

— — y. Aldosteron, papier-elektrophoret. 249, 158 

Corticosteron, Best., diinnschicht-chromatog.-fluorim., in 
Harn 250, 412 

— — — in Plasma 248, 413 

— — in biolog. Extr. mit “C-Tetrazoliumblau 246, 406 

Cortisol, s. Hydrocortison 

Cortison, Best. in Plasma, diinnschicht-chromatog..- 
fluorim. 248, 413 

Cosmetica, Analyse, Ubersichtsbericht 245, 400 

— Best. v. Glycerin, gas-chromatog. 245, 198 

— — v. Propylenglykol, gas-chromatog. 245, 199 

Cotinin, Best. in tier. Gewebe 244, 119 [Or] 

Coulometrie, automat., Best. v. C in Leg. 246, 64 

— — — v. H,O (Gerat) 249, 383 

— — — v. Metallen, substéchiom. Verf. 249, 49 

— Best. v. Ag durch lineare Nullpunktspotentiometrie 
247, 75 

— — y. Azogruppen 247, 355 

— — y. Cl-, Fehler durch Lichteinwirk. auf Silber- 
chlorid 250, 51 

— — vy. Cu (ng-Bereich) 246, 353 [Or] 

— — — jodom. 244, 122 [Or] 

— — y. Cu, Zn u. Ca mit Hg(II)-DTPA-Komplex 247, 74 

Cyclohexen mit Brom 247, 356 

. elektroaktiven Substanzen 247, 331 

F- 247, 91 

Fe in Wistit 249, 345 

[Fe(CN),]§- mit [Mn(CN),]’- 247, 93 

. Feuchtigk. in Thoriumdioxid 248, 96 

. Furylalkohol in Tetrahydrofurylalkohol 245, 192 

. Glucose in Serum 248, 404 

. H in org. Verb. 247, 345 

— — vy. Halogeniden, Chromat u. Oxid mit Hg(I) in 
einer (Li,K)NO,-Salzschmelze 250, 210 

— — v. Hg(I) u. Hg(II), Erzeug. v. Jodidionen 247, 77 

— — y. H,O in Stoffen, die mit Fischer-Lés. reagieren 
249, 63 

— — — neben H,0,, Peroxyessigsiure u. Diacetyl- 
peroxid 248, 350 

— — y. Isoniacid, Natriumaminosalicylat u. m-Amino- 
phenol nach dimnschicht-chromatog. Trenn. 244, 288 

— — vy. Isonicotinsaure-hydrazid in Tabletten 249, 413 
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Copolymere — Cuproine 


— — y. K- u. Polyathylenglykol-TPB 248, 208 

— — y. Kaliumdichromat u. Ammoniumhexanitrocerat 
249, 138 

— — y. Kaliumjodat in eutekt. KNO,/NaNO,-Schmelzen 
248, 191 

— — v. Mn(III) 244, 134 

— — v. Mo 248, 229 

— — vy. Mo(VI) in Stahl u. Leg. 246, 66 

— —y.N (org. gebundenem-) 248, 241 

— — v. NH, in Blut 246, 215 

— — Vv. Ni(ID), Cu(II) u. Zn(II) mit Lanthanhexaborid- 
anéde 250, 51 

——v. Phonodymoriyiceniilte jodom. 247, 401 
— v. Po (ug) 247, 89 

— — y. Pu in Plutoniumdioxid 248, 74 

— — vy. Pu u. U (simultan) in U/Pu-Mischoxiden 246, 
297 [Or] 

— — y. Quecksilberfulminat mit Natriumthiosulfat, 
jodom. Restmeth. 250, 199 

— — v. Ru 249, 258 

— — y. Séuren in nichtwaBr. Losungsmitteln 248, 57 

— — y. Se(IV) u. Te(IV) 247, 341 

— — — mit Ti(III) 246, 138 

— — y. SiH-Gruppen in Si-Organoverbindungen u. 
Chlorsilanen, bromom. 249, 211 

— — y. Te(IV) u. Te(VI) mit Titan(III) 244, 134 

— — — — 246, 138 

Th in Kernmaterialien 245, 174 

Thioacetamid 248, 207 

TI(I) mit [Mo(CN),|?- 247, 82 

U 245, 174 

U u. Np in Uran-Neptunium-Legierungen 244, 
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——v.V 249, 401 

— Differential—, substéchiom. Isotopenverdiinn. 245, 119 

— Gerat aus serienmaBigen elektron. Teilen 249, 258 

— Redukt. v. Nb(V)-Ionen in salzsauren Lésungen an 
Quecksilberelektroden “a 87 
— substéchiom. Meth. 247, 

— Verwend. v. Acetonitril oe 57 

Coumoestrol, Nachw. in Pflanzenextrakten, papier- 
chromatog. 247, 119 

Cucurbitacine, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
273 

Cumarin, Best., Papierimprigniermeth. (ug-Mengen) 
244, 71 

— — photom., in gefrorener Lés. 249, 322 

— Derivate, analyt. Anwend. 249, 138 

— — Nachw., gas-chromatog. 244, 408 

— — — in Lepiniopsis ternatensis, Pterocaulon 
Sphacelatum u. Melicopemelanophloia 249, 220 

— — Spektralanalyse 248, 387 

— — Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 244, 
203 

— Rodenticide, Nachw., diinnschicht-chromatog. 250, 
125 [Or] 

Cumol, Best. neben «-Methylstyrol, UV-spektralanalyt. 
246, 244 [Or] 

— — neben Phenol, spektralphotom. 249, 223 

Cumolhydroperoxid, Best., titr. (jodom.-) 248, 387 

Cuprit, Best. neben Tenorit u. Cu 249, 54 

Cuproine, Komplexchemie. V. Spektralphotometrische 
Kupferbestimmung mit 3,3’-Dimethylen-4,4’-dipheny]- 
2,2’-dichinolyl 248, 63 


248, 


Cuprotest — DDT-[2,2-Bis(p-Chlorpheny]l)-1,1,1-trichlorithan] 


Cuprotest(2,3,8,9-Dibenzo-4,7-dimethyl-5,6-dihydro- 
1,10-phenanthrolin), zur Best. v. Cu, spektralphotom. 
247, 333 

Curium, Trenn. v. Am, extr.-chromatog. 244, 327 

— — v. Cf, extr.-chromatog. 244, 276 

— — v. La, elektrophoret. (papier-) 244, 275 

Curium-242, Trenn. v. Am-241, siiulen-chromatog., u. 
spektroskop. Uberpriifung der «-Aktivitit 246, 390 

Cyanamid, Best., spektralphotom. 247, 107 

Cyanate, Best., titr.-spektralphotom. 244, 328 

Cyanid, Best. in Abwasser, Zersetzlichkeit komplexer 
Metalleyanide 245, 300 [Or] 

— — neben SCN- in K,[Cr(CN),]/K,[Cr(SCN),]-Gem., 
destill.-titr. (argentom.-), -potentiom. 250, 191 [Or] 

— — rontgenfluorescenzanalyt. 249, 161 [Or] 

— — spektralphotom. (indirekt-) 247, 338 

— — — mit Tris(1,10-Phenanthrolin)-Eisen(I1)-trijodid 
248, 361 

— — titr. (katalym.-) 248, 346 

— — titr.(komplexom.-) in Wasser bzw. Abwasser 246, 53 

— — titr., -potentiom., in Gegenwart v. Hexacyano- 
chromat(III) 246, 237 [Or] 

— Nachw., ultramikro 249, 397 

Cyanidlaugen, Best. v. Au(1), extr.-atomabsorptions- 
spektralphotom. 249, 59 

Cyanocobalamin, Best. neben Dimethylbenzimidazolyl- 
cobamid-Coenzym, spektralphotom. 245, 343 

— — neben Hydroxocobalamin (Spuren) 245, 343 

— Trenn. v. Nicotinamid u. folsauren Natriumsalz, 
sdulen-chromatog. 246, 342 

Cyanocobalaminbinder, Nachw. in Magenmucosa 
(menschl.-), siulen-chromatog. 247, 144 

Cyanoferrat(II), Best., titr., -potentiom. 246, 144 

Cyanoglykoside, Nachw., papier- bzw. diinnschicht- 
chromatog. 244, 409 

Cyanokobaltat(I1), Best., titr., -potentiom. 246, 144 

Cyanursiure, Best., titr., -potentiom. 248, 208 

— — — in Dimethylsulfoxid 247, 107 

Cyanverbindungen, Nachw., ultramikro 249, 397 

Cycadeen, Best. v. Cycliten, gas-chromatog. 244, 214 

Cyclamat, Best. in SiBstofftabletten 248, 267 

— — IR-spektralphotom. 248, 398 

— — y. Cyclohexylamin, photom. 248, 398 

Cyclite, Best. in Cycadeen, gas-chromatog. 244, 214 

Cyclohexan, Oxydationsprodukte (Fliissigphasen-), Best. 
yv. Carbonsiuren (Mono-), papier-chromatog., titr. 
250, 71 

Cyclohexane, 4-subst. t-Butyl—, cis- u. trans-Ester, 
gas-fliissig-chromatog. Untersuch. der unterschied]. 
Lésungseigenschaften 248, 85 


D 


Dalapon(2,2-Dichlorpropionsiure), Best. in Wasser, gas- 
chromatog. 250, 62 

Dampfdruck, Best., thermodifferentialanalyt. 250, 336 

Datenverarbeitung, elektron., im chem.-analyt. Labor, 
Moglichk. u. Konsequenzen 245, 88 [Or] 

pp’ -DDE[1,1-Dichlor-2,2-bis(p-chlorpheny])-athylen], 
Best. in Fisch im Verhaltnis zum p,p’-DDT-Gehalt, 
diinnschicht-chromatog., 4C-mark. 245, 352 
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Cyelohexanon, Best. in wiBr. Schichten 246, 45 

— — neben Aceton in Luft, colorim. 249, 45 

Cyclohexanonoxim, Best., spektralphotom. 246, 45 

Cyclohexano-2,3-pyrrole, Best., titr., -potentiom. 248, 217 

Cyeclohexen, Best., coulom.-titr., mit Brom 247, 356 

Cyclohexylamin, Best. in Cyclamaten, photom. 248, 398 

— — y. Anilin u. Phenylcyclohexylamin, polarog. 245, 
192 

Cyclopentadien, Best. neben Dicyclopentadien, IR-spek- 
tralphotom. 244, 72 

Cyclopentanoperhydrophenanthren, s. Gonan 

Cyclopentano-2,3-pyrrole, Best., titr., -potentiom. 248, 
217 

Cyclopenthiazid, Nachw. in Diureticis, dinnschicht- 
chromatog. 247, 399 

Cyclophosphamid[N,N-Bis-(2-chlorithyl)-N’ ,O-propylen- 
esterdiamid der Phosphorsiure], Best., spektralphotom. 
247, 128 

Cyclopropan, 1,1,2-substit. Systeme der Caranreihe, 
IR-spektrosk. Nachweis 249, 323 

Cyclopropanfettsiureester, Ringlokalisierung, massen- 
spektrosk. 247, 106 

Cyclopropen, Methylester, Best., titr., mit Bromwasser- 
stoff 250, 141 

Cyclopropenoidsiuren, Best. in Pflanzenmaterial, gas- 
chromatog. 247, 117 

Cycriminhydrochlorid, Best. in pharmazeut. Tabletten, 
titr. 248, 270 

L-Cystathionin, Nachw. in Insektenhimolympheproben 
247, 138 

Cystein, Best., katalyt.-photom. 248, 381 

— — spektrophotom. 249, 281 

— -Glutathion-N-Athylmalimidaddukte/Cystin-Gem., 
Trenn., diinnschicht-chromatog. 250, 404 

— Nachw., Mess. der Wasserstoffiiberspannung an einer 
Platinelektrode in verd. H,SO, (Spuren) 250, 144 

Cysteinpeptide, gas-chromatog.-massenspektrom. Unter- 
such. 247, 139 

Cystin, Best., colorim., mit Noradrenochrom 248, 126 

— — polarog. 249, 281 

— COystein-/Glutathion-N-Athylmalimidaddukte-Gem., 
Trenn., diinnschicht-chromatog. 250, 404 

Cystinpeptide, Chromatographie u. Bild. gemischter 
Disulfide 249, 153 

Cytidine, Trenn., gel-elektrophoret. 248, 138 

Cytokinine, Best., gas-chromatog. 250, 145 

Cytosindesoxyribosid, Best. in Harn, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-), colorim. 250, 155 

Cytostatica, Phosphor- u. Phosphinsaurederivate, Best., 
spektralphotom. 247, 128 


DDT[2,2-Bis(p-Chlorphenyl])-1,1,1-trichlorithan], Best., 
gas-chromatog., diinnschicht-chromatog. sowie IR- 
spektralphotom. 246, 207 

— — in Fisch im Verhialtnis zum p,p’-DDE-Gehalt, 
diinnschicht-chromatog., #4C-mark. 245, 352 

— — in Friichten u. Heu, extr., -colorim. 248, 397 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., -spektralphotom. 
249, 48 
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DDT[2,2-Bis(p-Chlorpheny]) -1,1,1-trichlorithan], 
Nachw., diinnschicht-chromatog. (Forts.) 

— — — in Wasser 245, 180 

— — — — 260, 61 

— Stoffwechselprodukt, Nachw. in Harn v. Menschen 
248, 288 

DDVP [0,0-Dimethyl]-(2,2-dichlorvinyl)-phosphat], Best. 
in Luft 246, 259 [Or] 

— — polarog. 244, 352 

Decalole, n-Octene, Octaline, tert.-Butylcyclohexene, 
Octanole (u. entspr. Octanone) u. tert.-Butylcyclo- 
hexanole im Gem., Analyse, gas-chromatog. 247, 347 

Decoquinat (Athyl-6-n-decyloxy-7-iithoxy-4-hydroxy- 
chinolin-3-carboxylat), Best. in Futtermitteln 250, 76 

Decylamin, Best. v. N, gas-chromatog. 245, 325 

Dehydroascorbinsiure, Trenn. v. Ascorbinsiure, diinn- 
schicht-chromatog. 248, 114 

Dehydroepiandrosteron, Best. in Harn mit 2,4-Dinitro- 
phenylhydrazin 246, 406 

Dehydroepiandrosteronsulfat, Best. in Plasma, gas- 
chromatog. 250, 413 

Dehydrogenaseaktivitat, Best. in Boden mittels Triphenyl- 
tetrazoliumchlorid 250, 75 

DEK-Mefverfahren, Wirkungsweise neuer Hochfrequenz- 
schaltungen 245, 103 [Or] 

Demethylchlortetracyclin, Best. v. 6-Demethyltetra- 
cyclinhydrochlorid 249, 76 

Densitometrie, Best. v. Adenosin, Adenin u. Adenosin- 
monophosphat auf Dinnschicht-Chromatogrammen 
250, 124 [Or] 

— — v. Cyclohexanon in waBr. Schichten 246, 45 

— — v. Milchsaéuredehydrogenase-Isoenzymen nach 
elektrophoret. Trenn. 244, 223 

— — vy. Phospholipiden auf Diinnschicht-Chromato- 
grammen 246, 282 

Dentales Monomer, Best. v. Vernetzern 249, 64 

Depreton, Best. 250, 389 

Dermatophytenpigmente, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
248, 277 

Desinfektionsmittel, phenol., Best., gravim., mit 2,4- 
Dinitrofluorbenzol 247, 399 

Desmodur H (Hexamethylendiisocyanat), Best. in Luft, 
photom. 248, 149 [Or] 

Desoxycytidin, Best. in Harn 244, 218 

Desoxyribonucleinsiure, Best. in Gewebe 244, 219 

— — in Klarschlamm (anaerobem-), photom. 244, 336 

— Trenn. v. Ribonucleinsiure durch Gelfiltration 245, 
415 

Desoxyribonucleotide, Trenn., diinnschicht-chromatog. 
246, 410 

Destillationsapparat, automat., fiir gereinigtes Wasser 244, 
197 

Detergentien, s. Tenside 

Dexamethason, Best. in pharmazeut. Priparaten, 
isotopenverdiinnungsanalyt. 249, 414 

Dextran, Best. in Blut, spektralphotom. 248, 405 

Dextromethorphan, Best. in Hustensirup 249, 78 

Diacetyl, Best. in Milch, gas-chromatog. 249, 267 

— — neben Acetoin u. 2,3-Butylenglykol, siulen- 
chromatog. 247, 108 

— — neben Aceton u. C,—C,-Alkoholen, gas-chromatog. 
248, 79 

— — polarog., als Kondensationsprodukt mit 
o-Phenylendiamin 244, 403 


DDT[2,2-Bis(p-Chlorpheny])-1,1,1-trichlorathan] — Diazepine 


Diacetyldioxim, Kompl. mit Ni, fallungsanalyt. Unter- 
such. 244, 135 

Diacetylmorphin, Best., 250, 392, 393 

Diacylperoxide, Typ Lauroylperoxid, diinnschicht- 
chromatog. Untersuch. 248, 375 

Diacyl-Phosphatide, Trenn. v. Alkenylacyl-Phosphatiden, 
diinnschicht-chromatog. 247, 413 

Diithanolamide, Best. neben Diéthanolaminen in Poly- 
ithylen, gas-chromatog. 248, 100 

Diithanolamine, Best. neben Diithanolamiden in Poly- 
athylen, gas-chromatog. 248, 100 

a-Diithylamino-ithyl-(o-benzyl-pheny!)ather-hydro- 
chlorid, Best., polarog. (indirekt-) 244, 287 

Diithylcarbonat, Best. in Diithylpyrocarbonat, IR- 
spektralphotom. 244, 69 

— — in Wein 244, 74, 412 

— — — gas-chromatog. 247, 390 

Diithyldithiocarbamidatchelate, Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 247, 70 

Didthyldithiophosphat, Best., titr. 249, 408 

Diithylenglykol, Best. in Polyathylentherephthalat, 
gas-chromatog. 248, 101 

Didthylpyrocarbonat, Best. v. Diathylcarbonat, 
IR-spektralphotom. 244, 69 

0,0-Didthyl-0-3,5,6-trichlor-2-pyridylphosphothionat, 
s. Dursban 

Diathylvinyl-B-(N-athylenimino)-silan, Best. v. N, 
gas-chromatog. 245, 325 

Dialkyl-(PP’ )-athan-(1,2)-diphosphonsiuren, Kompl. mit 
dreiwert. Lanthaniden u. Actiniden 247, 236 [Or] 

2,3-Dialkylaziridine, Best. titr. 249, 320 

Dialkylblei, Best., spektralphotom., mit Glyoxal-bis- 
(2-hydroxyanil) 249, 316 

Dialkyldithiocarbamidate, polarog. Verhalten 244, 404 

1,1-Dialkylhydrazine, Best., photom. 248, 204 

Dialkylmethylammoniumyverbindungen, Best. in Harn- 
stoff, rontgenbeugungsanalyt. 245, 337 

Dialkylphthalate, Best., gas-chromatog. 246, 209 

Dialyse, v. kleinen Fliissigkeitsmengen 250, 339 

Diamante, Best. v. Elementspuren, neutronenaktivierungs- 
analyt. 244, 342 

Diamidophosphat, Trenn. v. Triamidophosphat, diinn- 
schicht-chromatog. 246, 134 

Diamine, aromat., Best. in Haarfiirbemitteln, gas- 
chromatog. 245, 198 

2,4-Diaminochlorbenzol, Nachw. in o-Chloranilin, diinn- 
schicht-chromatog. 246, 200 

trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N’ -tetraessigsiiure, 
Kompl. mit SE, Anionenaustauschverhalten 247, 79 

Diaminodihydrochloride, Best. neben HCl, titr. (kon- 
duktom.-), automat. 244, 281 

4,4’-Diaminodiphenylither, Reinheitspriif., diinnschicht- 
chromatog. 247, 55 [Or] 

Diaminonaphthalinsulfonylaminosiiuren, Trenn., elektro- 
phoret. (diinnschicht-) 247, 409 

a,€-Diaminopimelinsiiure, Best., spektrofluorim., mit 
o-Phthaldialdehyd 245, 206 

Diaminotoluole, isom., Analyse, gas-chromatog. 247, 353 

Diamorphin, s. Diacetylmorphin 

Dianthronglykoside, Trenn. v. Anthrachinonglykosiden aus 
Senna u. Rhabarber, siiulen-chromatog., an Sephadex 
LH-20 250, 391 

rd Nachw., diinnschicht-chromatog. 244, 45 
[Or] 


Diazinon — Dimefox[Bis-(dimethylamino)-fluorphosphinoxid] 


Diazinon, Extr. nach der Meth. v. P. A. Mills, 
J.H.Onley u. R.A.Gaither 247, 391 

— Rickstandsbest., gas-chromatog. 245, 193 

Diazoverbindungen, lichtempfindl., v. Typus der Naphtho- 
chinondiazide, Best., polarog. 249, 322 

Dibenz(a,h)-anthracenderivate, Trenn. v. Hydrierungs- 
produkten, siulen-chromatog. 247, 356 

Dibenzo(a,d)-1,4-cycloheptadiene, Nachw., diinnschicht- 
chromatog.-fluorim. 249, 41 [Or] 

Dibenzophenoxazon-(5), Derivate, als Neutralisations- 
indicatoren in wasserfreier Essigsiure 248, 176 [Or] 

Dibrom (1,2-Dibrom-2,2-dichloriithyl-dimethylphosphat), 
Best., titr., -potentiom. 247, 120 

Di-tert.-butyl-di-perphthalat, Best. v. Butylhydroperoxid, 
halbquantit. 248, 375 

2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol, Best. in Polyathylen, 
gas-chromatog. 244, 156 

Di-n-butylphosphorsiiure, Darstell. 244, 278 

Dibutylzinngruppen, Best. in Dibutyl- u. Dioctylverb., 
titr., -amperom. 249, 35 [Or] 

Dicamba(2-Methoxy-3,6-dichlorbenzoesiiure), Nachw., 
IR-spektrosk. 250, 78 

Dicarbonsiiureanhydride, Best. neben Dicarbonsiureimiden, 
gas-chromatog. 245, 338 

Dicarbonsiureimide, Best. neben Dicarbonsiure- 
anhydriden, gas-chromatog. 245, 338 

Dichlofluanid[N,N-Dimethyl-N’-phenyl-(N’ -fluordichlor- 
methylthio)sulfamid], Best. in Erdbeeren 246, 159 

1,2-Dichloriithan, Best., gas-chromatog., in Getreide 248, 
118 

— — — in Harzen aus Gewiirzdlen 248, 396 

— — — in Vinylchlorid 248, 101 

— — vy. H,O0-Gehalt, titr., mit Karl Fischer-Lés. 246, 
339 

Dichloran(2,6-Dichlor-4-nitroanilin), Best., diinnschicht- 
chromatog. 246, 207 

pp’ -Dichlorbenzophenon, Identifiz., gas-chromatog. 
245, 195 

4,7-Dichlorchinolin-bromid-perbromid, Bromierungs- 
reagens fiir Salicylsiure, p-Oxybenzoesiure, Na- 
Salicylat u. Phenol 249, 321 

2,3-Dichlor-chinoxalin, Derivate, Trenn., papier- u. 
diinnschicht-chromatog. 244, 351 

0,0’-Dichlordithizon, Praparation u. Untersuch. v. 
Komplexbildungseigenschaften mit Metallen 245, 125 

Dichlorfluormethan, Best. v. halogenorg. Verunreinig., 
gas-chromatog. 250, 278 

Dichlorisocyanursaures Kaliumsalz, Best. v. H,O-Gehalt, 
titr., mit Karl Fischer-Lés. 246, 339 

Dichlormethan, Best. in Harzen aus Gewiirzdlen, gas- 
chromatog. 248, 396 

2,4-Dichlorphenoxyessigsiure, Best. in Austern, gas- 
chromatog. 245, 352 

2,4-Dichlorphenyl-4’ -nitrophenylither, Best. in Boden- 
extr., chromatog.-spektralphotom. 248, 254 

Dichlorphos [0,0-Dimethyl-(2,2-dichlor-vinyl)-phosphat], 
Best. in Milch 248, 263 

— Nachw. in Butonate-Formulierungen, diinnschicht- 
chromatog.-enzymat. 244, 393 [Or] 

2,6-Dichlorthiobenzamid, Best. in benetzbaren Pulvern 
u. techn. Produkten, UV-spektralphotom. 246, 208 

2,2’-Dicinchoninsiure, Best., polarog. 246, 48 

Dicofol, s. Kelthan 
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Dictionnaire Chimique, Allemand-Francais (Cornubert) 
250, 36 [L] 

Dicumarol(3,3’ -Methylen-bis-(4-hydroxycumarin) |, Best., 
photom., mit p-Diaithylaminoanilin 247, 112 

Dicyandiamid, Best. in Dicyandiamid- u. Thioharnstoff- 
Produktionslés., [R-spektralphotom. 244, 182 [Or] 

Dicyanoaurat(I), Best., spektralphotom., mit Astraviolett 
3 R 249, 387 

2,4-Dicyan-pentan, Auftrenn. der Diastereomeren u. 
diinnschicht-chromatog. Detektion der Nitrilgruppen 
249, 245 [Or] 

Dicyclohexylamin, Best. v. Anilin u. Phenylhexylamin, 
polarog. 245, 192 

Dicyclopentadien, Best. neben Cyclopentadien, IR- 
spektralphotom. 244, 72 

Dieldrin (Hexachlorepoxyoctahydrodimethano-naphthalin, 
Best. in Bodenproben, extr., beeinfluss. Faktoren 
250, 285 

— Rickstandsbest., gas-chromatog. 245, 193 

— Trenn. v. Pentachlorphenol, séulen-chromatog. 245, 
193 

Dienoestroldiacetate, Best. in Industrieprodukten, gas- 
chromatog. 248, 121 

Differential-Thermoanalyse, s. Thermodifferentialanalyse 

Diffusionsverfahren, Best. v. CO, (semimikro) 248, 361 

— — y. Globulin, Vergl. mit der Auswert. der immuno- 
elektrophoret. Analyse 249, 154 

— Mikro—, Trenn., Acetaldehyd v. Garungsprodukten 
249, 215 

— — zur Best. v. fliicht. Sauren u. SO, in alkohol. Ge- 
trinken 244, 73 

— Thermo—, Fraktionierung von KW-Stoffen aus den 
Lipiden des menschl. Haares 247, 140 

— Trenn., F~- unter Verwend. v. Hexamethyldisiloxan 
248, 189 

— zur Best. v. N in org. Verbindungen, titr., nach 
vorhergehender Kjeldahlisierung 244, 397 

— — v. NH, in Lebensmitteln 250, 120 [Or] 

1,1-Difiuoraithan, Best. in Fluorvinyl, gas-chromatog. 
(mikro) 246, 340 

Digitoxin, Trenn. v. 20,22-Dihydroderivat, diinnschicht- 
chromatog. 249, 77 

Digoxin, Trenn. v. 20,22-Dihydroderivat, diinnschicht- 
chromatog. 249, 77 

Dihydroquercetin, Best. in Holz, gas-chromatog. 248, 104 

Dihydrosafrol, dinnschicht-chromatog. Untersuch. v. 
Rattengalle u. -harn nach i.v. Anwend. vy. — 248, 136 

2,5-Dihydroxybenzoesaures Natrium, Best., titr., -poten- 
tiom. 248, 84 

o-Dihydroxybenzole, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
250, 136 

2,2-(4,4’-Dihydroxydiphenyl)-propan, Best. neben Phenol, 
spektralphotom. 250, 135 

4,4’-Dihydroxydiphenylsulfid, Best., polarog. 244, 407 

— polarog. Untersuch. 246, 203 

Dihydroxyharnstoff, Best., colorim. 247, 351 

vie-Dihydroxyverbindungen, Nachw., Tiipfelprobe 244, 282 

4,4-Diisocyanatdiphenylmethan, Best. in Luft, colorim. 
Feldmethode 244, 137 

p-Diisopropylbenzoldihydroperoxid, Best. neben Hydro- 
chinon u. Chinon, titr. 247, 111 

Dimefox[Bis-(dimethylamino) -fluorphosphinoxid], 
Nachw., papier-chromatog. u. quant. Auswert. 247, 
388 
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Dimethoat, Best. in Friichten u. Gemiisen, colorim. 249, 
263 

3,4-Dimethoxyphenylithylamin, Best. als Trimethyl- 
silylderiv., gas-chromatog. 249, 277 

— — in tier. Gewebe, fluorim. 247, 408 

Dimethyliithanolamin, Best. aus Lipiden, gas-chromatog. 
246, 281 

Dimethylither, Best. v. Methylformiat, colorim. 244, 350 

Dimethylamin, Best., polarog. 250, 129 

Dimethylaminboran, Best., titr., -potentiom. 246, 80 

N,N-Dimethyl-p-aminobenzolazobenzoylchlorid, als 
Reagens zur Identifiz. v. Alkoholen 249, 120 [Or] 

2-Dimethylamino-3’ ,4’ -dihydroxyacetophenon-hydro- 
chlorid, Best. in biolog. Flissigk. 248, 410 

1-Dimethylamino-naphthalin-5-sulfonylaminsiéuren, 
Trenn., diinnschicht-chromatog. 248, 209 

Dimethylanilin-oxid, Best. in biolog. Material 249, 192 [Or] 

Dimethylbenzimidazolylcobamid-Coenzym, Best., neben 
Cyanocobalamin, spektralphotom. 245, 343 

— — spektralphotom., -photolyt. 246, 411 

N,N’ -Dimethyl-N,N’ -bis-[3-(3' ,4’ 5’ -trimethoxybenzoxy) - 
propyl] -dthylen-diamin-dihydrochlorid, s. Hexolendin 

1-Dimethyleyclopropan, Trenn. v. 3-Methyl-1-buten, gas- 
chromatog. 248, 375 

1,3-Dimethyl-4,5-diamino-uracil, analyt. Eigenschaften 
249, 324 

3,0’ -Dimethylen-4,4’ -diphenyl-2,2’-dichinolyl, zur Best. 
v. Cu, spektralphotom. 248, 63 

Dimethylformamid, Best., polarog. 250, 129 

Dimethylguanidin, Best. in Serum, diinnschicht- 
chromatog.-fluorim. 245, 311 [Or] 

— — — gas-chromatog. 245, 376 [Or] 

Dimethylphenylphosphin, Trenn. monobrom. Isomere, 
gas-chromatog. 260, 137 

4,5-Dimethylphthalsiureanhydrid, Best. in Pyromellit- 
saureanhydrid, spektralphotom. 247, 380 

Dimethylsebacinat, Best. v. Pt bei der Kontrolle der 
Elektrosynthese, spektralphotom. 246, 337 

Dimethylsulfoxid, Best., titr. (redox-), mit Chloramin T 
248, 204 

— — y. org. Halogeniden 250, 70 

— Farbreaktion zum Nachw. u. Best. 248, 376 

3,5-Dimethyl-1,2,4-trithiolan, Best. in Rindfleisch, 

gas-chromatog. 249, 266 

Dimetridazol, Best. in Futtermitteln 250, 75 

Dimexan, Best. in Ernteprodukten, photom. 245, 196 

Dinatriumoctaborat, Best. in Holz, spektralphotom. 247, 
384 

Dinitrile, Nachw., dinnschicht-chromatog. 245, 334 

p-p’ -Dinitrodiphenylither, Best., [R-spektrosk. 249, 223 

2,4-Dinitrohalogenbenzole, analyt. Verwend. II. 247, 402 

2,4-Dinitro-phenol, Best. in 2,6-Dinitro-phenol, extr.- 
photom. 250, 279 

2,6-Dinitro-phenol, Best. v. 2,4-Dinitro-phenol u. Pikrin- 
sdure, extr.-photom. 250, 279 

2,6-Dinitrophenylhydrazonbrenztraubensiureamide, Trenn. 
in Klassen u. Identifiz. der einzelnen Vertreter 246, 218 

Dinoseb(4,6-Dinitro-2-sec. butylphenol), Best. in Blut u. 
Organen bei Vergiftungen mit Gebutox 246, 416 

Diole, aliphat., Analyse, gas-chromatog. 248, 203 

— Best. in Lipiden, gas-chromatog. 247, 140 

— vic-, Best., spektralphotom. 249, 220 

1,2-Diole, langkett., aus der biolog. Oxydat. v. 
1-Alkenen, Trenn., gas-chromatog. 248, 282 


Dimethoat — Disulfoton | 


Dioxan, Best. in Acrylnitril, gas-chromatog. 249, 323 

1,3-Dioxan, alkylsubstituierte Derivate, Konformations- 
analyse 249, 219 

Dioxime, als gravim. Reagentien 250, 337 

Dipeptide, Best. in Fleichextrakten, ionenaustausch- 
chromatog. 244, 415 

Diphenhydramin, Best. in Hustensirup, spektralphotom. 
246, 345 

— — spektralphotom. 
249, 75 

Diphenyl, Best. in Benzoesiure, photocolorim. 250, 278 

— — in Citrusfriichten, diinnschicht-chromatog.-UV- 
spektralphotom. 246, 158 

— — IR-spektrom. sowie gas-chromatog. (mikro) 245, 
351 

— Hydroxyderivate, Best., spektralphotom. 248, 421 

— Nachw. in Citrusfriichten, diinnschicht-chromatog., 
halbquant. 245, 350 

— — — gas-chromatog. 245, 350 

2-Diphenylacetyl-1,3-indandion, zum Nachw. v. org. 
Funktionsgruppen 248, 82 

Diphenylamin, Best. neben Anilin, titr., -potentiom. 246, 
39 

— Derivate, Best., spektralphotom. 249, 124 [Or] 

Diphenylhydantoin, Best. in biolog. Material, UV- 
spektralphotom. 260, 159 

— — in Serum, gas-chromatog. 248, 130 

Diphenyljodonium, Nachw. neben Tl(1), Tetraphenyl- 
arsonium u. Tetraphenylphosphonium, elektrophoret. 
248, 191 

Diphenylmethan, Best., photom. 244, 401 

Diphenylpyralin (4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidin), 
Best., photom. 248, 122 

Diphesatin, Best. neben Phenolphthalein in pharmazeut. 
Praparaten 246, 346 

2,2’-Dipyridylen, Best. neben 4,4’-Dipyridylen, polarog. 
244, 203 

4,4’-Dipyridylen, Best. neben 2,2’-Dipyridylen, polarog. 
244, 203 

2,2’-Dipyridyl-ketoxim, zur Best. v. Co, spektralphotom. 
248, 194 

— — v. Pd, gravim. 249, 207 

Diquat|(1,1’ -Athylen-2,2’-bipyridylium)-dibromid], Nachw. 
in biolog. Material, diinnschicht-chromatog. 248, 288 

Diribonucleosidmonophosphate, Trenn., papier-chromatog. 
249, 285 

Disaccharide, Best., siulen-chromatog., photom. 247, 109 

— Nachw. neben Monosacchariden in Harn, gas- 
chromatog. 249, 155 

— Trenn., gas-chromatog., als Trimethylsilylather 246, 
152 

Disk-Elektrophorese, s. Elektropherographie, Gel 

Dispasmol, Best., gravim. 247, 399 

— — in pharmazeut. Zubereit., photom. 249, 74 

— — titr. (alkalim.-) 248, 270 

— — titr. (argentom.-) 245, 401 

— Nachw. 248, 270 

1,4-Distyrylbenzol, Isomere, Best., polarog. 246, 37 

Disulfid, Best. in Weizenglutenproteinen, titr. (amperom.-) 
244, 75 

Disulfiram, Nachw. in biolog. Material 246, 416 

Disulfoton(Dithiophosphorsiiure-0,0-diithyl-@-ithyl- 
thioiithylester), Nachw., gas- sowie diinnschicht- 
chromatog. 250, 78 


Diterpene — Eisen 


Diterpene, Trenn., gas-chromatog. 246, 44 

Di-2-thienylketoxim, zur Best. v. Au, gravim. 247, 75 

Dithiocarbamidate, S-Alkyl-N,N-dialkyl —, Trenn., gas- 
chromatog. 247, 103 

— Best. polarog. 248, 106 

— Eigenschaften, Ubersicht 250, 338 

— Monoalkyl-, polarog. Verhalten 247, 103 

Dithiocarbaminoessigsiiure, Pb(I1)-Komplexe, 
potentiom. Untersuch. 245, 398 

Dithionite, Best., titr., mit TICl,-Lés. 248, 360 

Divaricatinsiiure, Nachw., diinnschicht-chromatog., mit 
Echtblausalz B 244, 71 

Divinylacetylen, Best. in Acrylnitril, gas-chromatog. 249, 
323 

Divinylbenzol, Best. v. Verunreinig., gas-chromatog. 246, 
199 

DLTDP (Dilaurylthiodipropionat), Best., Sublimations- 
technik 247, 388 

Dodecawolframate, Best., gravim. 244, 281 

Dodecylbenzolsulfonat, Best., titr. 246, 210 

Dodecylgallat, Nachw., Ringofentechn. (halbquant.) 245, 196 

Dolomit, Analyse 248, 94 

— Best. v. Mn, polarog. 248, 191 

— Sinter—, Ermittl. der gegenseit. Léslichk. v. CaO u. 
MgO, Einsatz eines Computers 245, 80 [Or] 

Dopamin, Best. neben Arterenol u. Serotonin in tier. 
Gewebe 248, 134 

Doping, Nachw., diinnschicht- u. gas-chromatog. 249, 76 

Doriden (a-Phenyl-a-ithyl-glutarsiureimid; 
Glutaethimid), Best. in biolog. Flissigkeiten, gas- 
chromatog. 247, 400 

Dosiergerat, hydrostat. 245, 127 

Drogen, analyt. Meth., Ubersichtsbericht 245, 400 

— halluzinogene, Identifiz., massenspektrom. 244, 288 

Diingemittel, Analyse u. Probenahme, automat. 245, 189 

— Best. der Komponenten einiger Mischdiinger des 
Typs NPK in einer Probe (mikro) 248, 246 


E 


Edan, Best., photocolorim. 249, 73 

Edelmetalle, Best., elektroanalyt., Methodeniibersicht 
249, 386 

— — in Silicatgesteinen, Meteoriten u. sulfidischen Erzen, 
aktivierungsanalyt. 250, 269 

— Trenn., diinnschicht-chromatog., mit semiquant. Best. 
248, 195 

— — extr. u. ionenaustausch-chromatog. 244, 136 

Hier, Best. v. Athoxyquin, fluorim. 248, 111 

Eigehalt, Best. in Nudeln 249, 267 

Kiklar, Best. v. Natriumlaurylsulfat, Gemeinschafts- 
unters. 248, 112 

— — — titr. 244, 415 

— Nachw. in Wurstwaren durch Best. der Aminozucker 
250, 222 

Einkristalle, Best. v. Ca- u. Mg-Mikrobeimeng., spektrog. 
247, 70 

— — y. Cr in Rubinen, spektrog. 248, 234 

— — vy. Spurenverunreinig. in Al/Y-Granaten, spektrog. 
249, 344 
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. B, titr. u. photom. 244, 154 

. Biuret 247, 381 

. Fe, titr. 247, 115 

. K, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 246 

. Mo, atomabsorptions-spektrom. 245, 189 

.N 250, 75 

— — — AOAC-Meth. 2044 modifiz. 244, 154 

— — — nach Kjeldahl, Verbesserung 249, 352 

— — — Raney-Katalysator-Meth. 250, 285 

— — — spektralphotom.-automat. 247, 381 

— —v. P 248, 246 

— — v. Phosphat (ldsl.-) 245, 189 

— — v. sek. u. Mikronahrstoffen, atomabsorptions- 
spektralphotom. 250, 75 

Diinnschicht-Chromatographie, s. Chromatographie, 
Diinnschicht 

Duftstoffe, Analyse, gas-chromatog., Probennahme 244, 
353 [Or] 

— Nachw.v. Ketonen, gas-diinnschicht-chromatog. 247, 105 

— synthet. (Bedoukian) 245, 158 [L] 

Dumas-Methode, automat., im Vergl. zur Kjeldahl- 
Meth., mit Coleman-Nitrogen-Analyzer II Modell 29A 
247, 282 

Dursban (0,0-Diithyl-0-3,5,6-trichloro-2-pyridyl- 
phosphothionat), Best. in Wasser u. Schlamm, gas- 
chromatog. 248, 221 

Dysprosium, Best., fluorim., mit Bis[1(2)-pyridyl-3- 
methyl-5-pyrazolony]]-4,4’-methan 248, 72 

— — in Yttriumoxid, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
249, 58 

— — — luminescenzanalyt. 248, 96 

— — neben Co in Vielkomponentenleg. 249, 205 

— — neben Sm-, Eu- u. Gd-Spuren in Thoriumverb. aus 
Monazit, anionenaustausch-chromatog.-spektrog. 
kombin. 250, 267 

Dysprosiumoxid, Best. v. Y-, Er-, Ho-, Gd-, Eu- u. Sm- 
Spuren, réntgenfluorescenzanalyt. 244, 152 


| 
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— — — in MgO-—, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 249, 
57 

— Zinkselentellurid—, Best. v. Zn, Se u. Te, rontgen- 
fluorescenzspektrom. 248, 238 

Eiprodukte, Analyse 248, 256 

Eipulver, radioakt., Identifiz., gas-chromatog. 246, 148 

Eisen, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 
230 

— atomfluorescenz-spektralphotom. Untersuch. 250, 213 

— Best., atomabsorptions-spektralphotom., in Am- 
moniumparawolframat 248, 188 

— — — in Bier 248, 109 

— — — in Cu/Al-Leg. 248, 222 

— — — in Erzen u. Oxiden 247, 371 

— — — in Stickstoff(IV)-oxid 248, 220 

— — — in Ti, Cu u. Mg, 250, 264 

— — — in tier. Gewebe 246, 213 

— — — in Wasser (Salz-) 244, 139 

— — — in Wasser u. Salzsolen 249, 329 

— — — in Wein 248, 109 
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Eisen, Best., atomabsorptions-spektralphotom. (Forts.) 
— — — neben Sb, Sn u. Al in Cu/Pb-Leg. 249, 54 

— — — Stérungen 250, 212 

— — colorim., in Kaolin 244, 151 

— — — in Leg. (AI-), Ringofentechn. 244, 140 


— — — neben Al, Simultan-Komparationsmethode 248, 


194 

— — flammenphotom. (10-%—10-14 Mol) 248, 68 

— — in biolog. Material (mikro) 246, 216 

— — — 247, 136 

— — in Blut u. Gewebe, diinnschicht-chromatog. 249, 
275 

— — in Ferriten (Ni/Zn-), papier-chromatog. 246, 66 


— — in Ge-Schichten, massenspektrog. (Spuren) 247,374 
— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 249, 


346 

— — in Mineralien 244, 341 

— — in Pflanzengewebe mit 4,7-Diphenyl-1,10-phenan- 
throlin 250, 398 

— — in Salzen (mikro) 248, 239 

— — in Serum 248, 281 

— — in Giliciumearbid 246, 335 

— — in Wistit, coulom. 249, 345 


— — neben Co- u. Ni in Getrainken mit 1-(2-Pyridylazo)- 


2-naphthol 248, 109 
— — neben Cu in Butter 248, 395 
— — neben Fe, Flissigszintillationsmeth. 247, 93 
— — neben FeO 247, 92 
— — neben Fe(II)- u. Fe(III)-oxid 249, 204 
— — neben Mo, Landolt Reaktion 247, 244 [Or] 
— — neben P in org. Verbind. 246, 340 


— — photochronom., mit N-Anthranildiessigsaure u. H,O, 


247, 92 

— — photokinet. mit Methylorange 244, 64 

— — photom., als extr. Ferrointhiocyanatkompl. 250, 
212 

— — — in Cr(VI)-oxid 245, 187 

= — in Heer apeedabten 249, 345 

— — — in Ilmenit-Erzen 248, 235 

— — — in hy, nach Extr. als Chloridkompl. (Spuren) 
250, 346 

— — — in Kesselspeisewasser 244, 336 


— — — in magnet. Filmen mit o-Phenanthrolin 248, 231 


— — — in Metallen (Nichteisen-) u. Leg. (Nichteisen-), 
mit 2,4,6-Tris-(2-pyridyl)-s-triazin 244, 340 

— — — in Mg-Leg. 246, 327 

— — — in NaCl 247, 65 

— — — in Natronkalkglas 246, 76 

— — — in Ni, Al, Zn u. Cu 244, 340 

— — — in Olen 250, 221 

— — — in Pflanzenmaterialien, automat. 244, 348 

— — — in Re, mit 1,10-Phenanthrolin 245, 183 


= — in Silicaten, mit N-Benzoyl-phenyl-hydroxylamin 


250, 67 
— — — in Titantetrachlorid 248, 97 
— — — in Vanadiumpentoxid 248, 97 


— — — in Vulkanisationsbeschleunigern, mit Dipyridyl 


249, 62 
— — — in Wasser 246, 54 


— — — — (moorhalt.-), mit Bathophenanthrolin 244, 336 


— — — in Zinksulfid, mit Bathophenanthrolin 246, 79 

— — — mit Athylendiamin-di-(o-hydroxyphenyl- 
essigsiure), Verhinder. v. Storungen 246, 143 

— — — mit Bathophenanthrolin 248, 193 


Eisen 


— — — mit Benzolsulfonylamid der Benzolhydroxam- 
sdure 249, 205 
— — — mit Co(III)-nitrilotriacetatkomplex 248, 193 
— — — mit 2,4-Dihydroxypropiophenoxim 246, 143 
— — — mit Kaliumcyanid/Kaliumhexacyanoferrat(II)- 
reagens 244, 283 
— — — mit Kristallviolett 246, 143 
— — — mit Unitol 246, 400 
— — — neben Metallen der Ammoniumsulfidgruppe, 
nach diinnschicht-chromatog. Trenn. 247, 93 
— — — Vergl. versch. Reagentien 246, 143 
— — polarog. 249, 204 
— — — in Al-Bronze 246, 58 
— — — in Stahl 244, 338 
— — — neben Al in Bleioxid 247, 372 
— — — neben Al u. Ti, als Oxinate in nichtwaBr. 
Lésungsmitteln 245, 172 
— — — neben Ti in keram. Rohstoffen 247, 376 
—-—--— 245, 186 
— — roéntgenfluorescenzanalyt., in Gadolinium-Eisen- 
Oxid-Filmen u. Gadolinium-Eisen-Leg., nach ionen- 
austausch-chromatog. Trenn. 248, 225 
— — — in Polyathylen 244, 156 
— — — in Sintercarbid 250, 271 
— — — in Zn-beschichteten Al-Platten 249, 333 
— — — neben V-, Cr-, Mn-, Co-, Ni-, Cu- u. Zn-Spuren 
in Wasser (Meer-) 249, 47 
—— spektrog. ., in Bleitellurid 250, 348 
— — — in Bronze v. Typ AZN-10-4-4 246, 57 
— — titr., -amperom., mit 8-Mercapto-chinolin 248, 368 
— — titr.-cerim., in Ferriten (kubischen-) 244, 105 [Or] 
titr. (chelatom.-), -dead-stop 246, 269 
— — — selekt. 244, 372 [Or] 
— — — -thermom., mit NaF 247, 71 
— — titr., in Diingemitteln, mit K,Cr,0, 247, 115 
— — — in Katalysatoren 249, 350 
— — vy. As, flammenphotom. 248, 201 
— — — polarog. 250, 352 
— — — titr. (jodom.-), mit Zinn(II)-chlorid (Spuren) 
250, 266 
— — v. B, spektralphotom. 249, 337 
— — vy. Bi 246, 331 
— — — photom., nach Konzentrierung durch Zementie- 
rung 249, 339 
— — v. C, aktivierungsanalyt. (y-quanten-) 248, 92 
— — v. Ca u. Mg (0,001 —0,02 °/,), titr. (chelatom.-), 
photom. 246, 331 
— — v. Ce(III), titr. (redox-), -amperom. 249, 50 
— — v. Co, photom. 249, 307 [Or] 
v. Cr (mikro), polarog. 250, 352 
v. Ga, In u. Cu, extr., fallungsanalyt. 244, 206 
— — v. Gasen, Probenahme u. -aufbewahrung 249, 53 
v 
v 


| 
| 


. In, polarog. 245, 183 

. Mg, photom. 246, 64 

— — v. Mn, polarog. (Spuren) 244, 339 

— — — spektralphotom. 250, 352 

— — v. Mo, photom. (Spuren) 247, 367 

— — — spektrom. 244, 339 

— — v. N, Analysator, durch oxydierendes Schmelzen u. 
Warmeleitfihigkeitsmessung 250, 351 

— — v. P, photom. 249, 339 

— — v. Pu. 8, aktivierungsanalyt. 249, 331 

— — v. Pb u. Zn (simultan), polarog. 248, 93 

— — v.S8, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 250, 343 


Eisen — Hisen-59 


— — v. Sauerstoff in zonengeschmolzenem —, vakuum- 
schmelzextr. 248, 231 

— — v. Sb-Spuren, polarog. 250, 266 

— — v. Si, spektralphotom., Methylenblaumeth. 250, 64 

— — — titr. 249, 338 

— — v. Sn, spektralphotom. 248, 230 

— — v. Spurenverunreinigungen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 248, 91 

— — v. Te, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 93 

— — — nephelom. 250, 266 

— — v. Ti, spektralphotom. 249, 53 

— — v. Y-Spuren, photom. 246, 59 

— Extrakt. mit Methylithylketon 248, 302 [Or] 

— — v. Mikromengen v. Verunreinig. mit Methyl- 
isobutylketon 246, 330 

— GuB—, Analyse, réntgenfluorescenzspektrom., Proben- 
guB u. Probenvorbereit. 244, 338 

— — Best. v. Mg 250, 350 

— -- — v. 8, Verwendung eines Puffers 

— — — v. Si, spektralphotom. 250, 265 

— — — v.8n 250, 351 

— Hamoglobin—, Best. 248, 282 

— Isolier. v. Ti(IV), Zr(IV), Nb(V), Ta(V), Sn(IV) u 
Th(IV), fallungsanalyt., mit Phytin 245, 399 

— Kompl. mit Mandelsiure, photom. Untersuch. 248, 192 

— Nachw. mit Salicylimin 244, 283 

— — neben Cr, Mn, Co, Ni u. Cu, diinnschicht-chromatog. 
249, 402 

— — Tipfelprobe 248, 193 

— Reakt. auf Eisenteilchen (mikro) 250, 211 

— Roh—, Analyse, emissions-spektrom. 249, 100 [Or] 

— Trenn. neben Al u. Ti v. Ca, Mg u. anderen Elementen, 
sdulen-chromatog. 249, 391 

— — v. Cu, papier-chromatog. 249, 141 

— — vy. Ga, fallungsanalyt. 245, 397 

— — v. Ru, extr. 248, 371 

— — y. Sb, séulen-chromatog., unter Anwend. v. Radio- 
isotopen 246, 393 

— Untersuch. der Diffusion v. Metallen, spektrog. 246, 
332 

Eisen(II), Best. in Gesteinen u. Mineralien 244, 341 

— — — Natriummetafluoroboratschmelz-Meth. 250, 67 

— — in Saccharidkomplex, polarog. 244, 400 

— — neben Fe(III), spektrom. 247, 344 

— — photom., mit Diacetylmonoxim-thiosemicarbazon 
248, 369 

— — — mit PAR 249, 406 

— — — mit 2-Thenoyltrifluoraceton u. der synerget. 
Effekt v. Pyridin 249, 204 

— — — neben Fe(III), nach diinnschicht-chromatog. 
Trenn. 247, 343 

— — titr., -amperom., in Chromiterzen 249, 57 

— — — neben Co 246, 401, 402 

— — titr., -potentiom., mit Cer(IV)-salzen 248, 99 

— Nachw., neben Fe(III), versch. Reagentien 244, 283 

— Ringtest 249, 204 

— Trenn. v. Fe(III), elektro-chromatog. (papier-) 248, 369 

Eisen(IIl), Best., extr.-titr., mit Kupferron gegen Tiron 
244, 153 

— — in Saccharidkomplex, polarog. 244, 400 

— — neben Fe(II), spektrom. 247, 344 

— — photom. 248, 192 

— — — in Phosphorsiure, Pyrophosphorsaure u. 
Pyrophosphsten der Alkalimetalle 250, 272 


250, 352 


— — — mit Bithionol 250, 212 

— — — mit 1-(o-Carboxypheny]l)-3-hydroxy-3-phenyl- 
triazin neben Ti(IV), V(V) u. Begleitionen 249, 406 

— — — mit ChromazurolS 246, 144, 400 

— — — mit Chromazurol § u. Cetyltrimethylammonium- 
chlorid 249, 204 

— — — mit Chromazurol § u. Zephiramin 247, 93 

— mit Diacetylmonoxim-thiosemicarbazon 248, 369 

— — — mit 2,4-Dihydroxy-acetophenon 248, 369 

— — — mit 2,4-Dihydroxy-butyrophenon 248, 369 

— — — mit o-Hydroxybutyrophenonoxim 248, 192 

— mit 4-Nitro-2-oxy- bzw. 1-Brom-2-oxy-3- 
naphthoesiure 246, 400 

— — — mit Oxin u. Zephiramin 249, 406 

— — — mit Phenylfluoron in Reagentien (analyt. 
reinen-) 248, 368 

— — — mit Piperidiniumpentamethylendithiocarbamidat 
in Organosiliciumharzen 248, 102 

— — — mit 2,3-Pyridindiol 248, 193 

— — — mit Rhodamin B 249, 406 

— — — mit o-Toluidin-p-phenylendiamin, o-Toluidin- 
dimethyl-p-phenylendiamin bzw. 4-Amino-phenazon- 
dimethyl-p-phenylen-diamin u. H,O, (submikro) 246, 144 

— — — nach Extr. mit 3-Hydroxyflavon 246, 143 

— — — nach papier-chromatog. Abtrenn. 244, 64 

— — — neben Fe(II), nach diinnschicht-chromatog. 
Trenn. 247, 343 

— — titr. (ascorbinom.-) gegen 4-Hydroxy-3-ketonsauren 
u. ihre Oxime 246, 385 [Or] 

— — titr., (chelatom.-) gegen Solochrome Brill Violet 
R. 8. 246, 384 [Or] 

— — — in Schlacken 246, 334 

— — — neben Co(II) u. Al(IIT) 246, 145 

— — — neben Fe(IV) in Bariumorthoferrat 244, 64 

— — — Ringofenmeth. (ultramikro) 246, 401 

— — UV-spektralphotom. (kinet.-photochem.) 248, 193 

— Farbreakt. mit Acetessigester u. ihre Anwend. i. d. 
Analyse 250, 212 

— Gem. mit Al u. Ti, Trenn., papier-chromatog. 248, 183 

— Kompl. mit Chromotrop 2R 250, 53 

— — mit Citronen- oder Weinsaure in Anwesenh. v. 
Tributylamin, Extraktionsverhalten 247, 94 

— — mit p-Methoxybenzothiohydroxamsaure, extr. 
Untersuch. u. analyt. Anwend. 248, 368 

— — mit Nitrilomethylenphosphonsaure bzw. Nitrilotri- 
essigsiure, Vergl. des Bindungsvermégens 244, 269 

— Nachw. neben Fe(II), versch. Reagentien 244, 283 

— — papier-chromatog. 244, 135 

— Trenn. v. Cd, Ionenaustausch in HBr 249, 333 

— — y. Co(II) u. Ni(II), Anionenaustauschsorption aus 
waBr. u. waBrig-Athanol. Schwefelsdurelés. 246, 402 

— — v. Fe(II), elektro-chromatog. (papier-) 248, 369 

— — v. Mo(VI), extr., als HSO,-halt. Eisen(III)- 
komplex mit quatern. Ammoniumionen 246, 139 

— —v. Ni(II), Co(II) oder Cu(II), elektro-chromatog., mit 
8-Hydroxychinolin 248, 54 

— — v. Zn, papier-chromatog. 244, 127 

Eisen(IV), Best. neben Fe(III) in Bariumorthoferrat, 
titr. (chelatom.-) 244, 64 

Eisen-55, Best., gravim., mit Benzolsulfinsiiure, sowie 
y-spektrom. Auswert. 244, 64 

— — neben Fe, Flissigszintillationsmeth. 247, 93 

Eisen-59, Best., gravim. mit Benzolsulfinsdure 244, 64 
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Eisen (III) -acetylacetonat, Best. in Polymeren (nicht 
ausgehirteten-), spektralphotom., mit Nitrosoresorcin 
248, 100 

Eisen(IIl)-chlorid, Best. der freien Saiure 250, 274 

— Lésungstransport mit Tri-n-octylamin 250, 335 

Kisenerze, Best. v. Al, spektralphotom. 246, 68 

— — — titr., -voltam. (komplexb.-) 249, 93 [Or] 

— — y. CaO, Mn, Cu, Zn u. Al,O,, atomabsorptions- 
spektrom. 249, 346 

— — vy. SiO,, fallungsanalyt. -titr. (acidim.) als Kalium- 
hexafluorosilicat 250, 185 [Or] 

— — v. V, photom. (extr.-), mit N-Benzoyl-N-phenyl- 
hydroxylamin 246, 125 [Or] 

Hisenfluorid, Komplexb. in sauren Lés., amperom. 
Untersuch. 246, 400 

Eisen (III) -fluoridkomplexe, Extr. mit Aminen 246, 401 

Eisen(II1)-hydroxid, ,,Auftriebsgravimetrie 247, 291 [Or] 

Eisenkatalysatoren, Best. v. K in — fiir die NH,-Synthese, 
flammenphotom. 246, 75 

Fisenlegierungen, Best. v. Al, photom., mit Brenzcatechin- 
violett 248, 70 

— — — thermoelektr. 246, 64 

— — v. Fe u. Gd in Gd/Fe-Leg., réntgenfluorescenz- 
analyt., nach ionenaustausch-chromatog. Trenn. 248, 
225 

— — v. Martensit, Kern-Gamma-Resonanz-Spektrom. 
249, 55 

— —v.S, titr. (photom.-) 244, 340 

— — v. Zr in Fe/Cr/Ni-Leg., rontgenfluorescenzanalyt. 
244, 36 [Or] 

Eisenoxid, Best. in Tonerdeprodukten, spektralanalyt. 
249, 343 

— — neben Fe 247, 92 

— — vy. Al, colorim., mit Eriochromcyanin R 245, 187 

— — v. Pb atomabsorptionspektrom. 249, 346 

Eisen(II)-oxid, Best. neben Fe u. Fe(III)-oxid 249, 204 

Hisen (iI, 11)-oxid, Best. in Quarzit, magnetochem. 245, 
186 

Hisen(Ill)-oxid, Best. neben Fe u. Fe(II)-oxid 249, 204 

— — vy. Mn-Spuren, spektrog. 248, 236 

Hisenpyrite, Best. v. Au, photom. bzw. spektrochem. 
248, 235 

Kisen(I)-sulfid, Best. neben Eisen(III)-oxid in Boden 
249, 66 

Elastase, Best. in Erythrocyten, colorim. 245, 416 

Elastomere, Athylen/Propylen—, Analyse, gas-chromatog. 
(pyrolyse-) 249, 64 

— Best. v. S in Schaum—, extr., -polarog. 246, 203 

Elektrische Me8verfahren, Indikat. v. Phasenreaktionen 
in Flissigkeiten 247, 272 [Or] 

Elektrische PotentialmefSverfahren, Faktoren der Anzeige- 
geschwindigk. u. Empfindlichk. v. Platinelektroden bei 
der Untersuch. v. Wein 246, 149 

Elektrochemiluminescenzanalyse, v. aromat. KW-Stoffen 
249, 221 

— — 248, 383 

Elektrochemische Analyse, Abscheid. v. In aus pyro- 
phosphathalt. Elektrolyten 248, 75 

— Anwend. der Polarographie u. verwandter Techniken 
auf die Bestimmung vy. Natriumdiathyldithio- 
carbamidat 248, 345 

— Auflos. v. Cu mit Cer(IV)-ionen 247, 73 

— Best. v. Edelmetallen, Methodeniibersicht 249, 386 

— — v. F (molekul.-) in Luft 250, 57 


Eisen(III)-acetylacetonat — Elektrochemische Analyse 


— — vy. Glucosidase u. Hg(II)-Ion 244, 222 

— — vy. org. Verunreinig. in Wasser durch Kapazitits- 
messungen an Platin-Elektroden 248, 89 

— Chromborid als Generator zur Titration mit Chrom(V1) 
250, 49 

— Daten u. Analysensysteme, Speicher. auf der Basis v. 
Digitalcomputern 246, 269 

— Doppelschichtauflad. bei der Chronopotentiometrie mit 
konst. Strom an einer Quecksilberfilmelektrode 248, 344 

— Effekte v. Trigerelektrolyten in der Tensammetrie 
250, 47 

— Kinflu8 des Wechselstroms auf die elektrolyt. Korro- 
sion des Aluminiums. II. 249, 146 

— Gepackte Graphitzelle fiir chronopotentiom. Ex- 
perimente 249, 257 

— Halbwellenpotential/pH-Diagramm fiir das p-Benzo- 
chinon-System in N,N-Dimethylformamid 248, 214 

— Instrumentierung zur ,,Trocken‘‘-Polarographie 249, 
258 

— Integration v. Spannungs-(Strom)-Zeitfunktionen mit 
einem Gleichstrommotorzahler 250, 340 

— Interpretation polarog. u. bipotentiometrischer Kurven 
durch ein System symbolischer und numerischer 
Formeln 245, 286 

— Ionenaktivitaéten u. Elektrodenpotential in Athanol- 
Wasser-Mischungen bei Triisoamylbutylammonium- 
tetraphenylborat als Vergleichselektrolyt 250, 332 

— Kontrolle der Bild. eines passiven Films auf einem 
Zinniberzug auf Blech 246, 335 

— membranbedeckte amperom. Gasdetektoren 245, 286 

— Messung kleiner Photostréme an der tropfenden 
Quecksilberelektrode 250, 334 

— Meth. in der Ultramikroanalyse. II. 246, 169 [Or]; 
IIT. 246, 173 [Or]; IV. 246, 225 [Or] 

— Nachw. u. Best. von Séuredimpfen mit partiell ein- 
tauchenden Platin-Elektroden 248, 88 

— Pulssignal einer Elektrodenreaktion 248, 345 

— Quecksilberelektrode zu Diinnschichtmess. im gleichen 
Potentialbereich wie an einer Quecksilbertropfelektrode 
246, 273 

— Redukt. des Peroxidions u. Oxydat. des Hydroxidions 
in Dimethylsulfoxid 247, 340 

— — vy. Azoaromaten, I. 248, 385 

— — y. B-Diketonen in Dimethylsulfoxid 250, 48 

— — y. Ozon in saurem Medium 246, 396 

— Silber/Silbernitrat-System als Bezugselektrode fiir 
Messungen in Acetonitril 250, 333 

— Spurenanreicher. an Ionenaustauschmembran 249, 252 

— substéchiom. coulom. Meth. 247, 64 

— Trenn., Radionuklide auf metall. Quecksilber. 
I. System metallischer Quecksilber-Quecksilberionen 
246, 327 

— — — II. System metall. Quecksilber-Metallionen 
246, 327 

— Untersuch. der Kupfer(II)-Reduktion mit der Ring- 
scheiben-Elektrode aus Platin in 0,2 M schwefelsaurer 
Lésung 249, 384 

— — des nivellierenden Einflusses v. Lit auf die polarog. 
Reduktion v. Pyridiniumspecies in Pyridin unter Beriick- 
sichtig. v. Ionenassoziierung u. Austauschgleich- 
gewichten 249, 258 

— — schneller photolytischer Prozesse. Eine theoret. u. 
experimentelle Berechnung der potentiostatischen 
Analyse in blitzphotolysierten Losungen 248, 55 


Elektrochemische Analyse — Elektropherographie, Celluloseacetat 


— — v. LaB, als Elektrodenmaterial 247, 64 

— — v. Os in Natronlaugelés. + 6-, + 8- u. + 4-Wertigk. 
247, 97 

— Verhalten v. Mn 246, 399 

Elektro-Chromatographie, Fiallungsreagens: 8-Hydroxy- 
chinolin zur Trenn. v. Cu(II), Ni(II), Co(II) u. Fe(III) 
248, 54 

— Nachw. v. Kationen, qualit. u. quant. 248, 344 

— Trenn. v. Lanthaniden u. Actiniden mit HADTA, 
Bild. v. Lanthanidenkompl. des Typs MeY,Hn@-)- 
248, 72 

— s. auch Elektropherographie 

Elektroden, Ca- selektive Festmembran—, zu analyt. u. 
biochem. Mess. 250, 54 

— Dinnschicht— 248, 348 

— Durchflu8—, katalyt. Reaktionen 246, 268 

— — quasireversible u. irreversible Ladungsiibertragung 
245, 119 

— Enzym—, Harnstoff-spezif. 248, 348 

— ionenselektive Glasmembran—, Arbeitsmechanismus 
250, 340 

— ionenspezif. —, Hinsatz in der Automation 245, 70 [Or] 

— ionenspezifische MeBverfahren, Aktivitats- 
messungen in konz. Natriumchlorid/Kaliumchlorid- 
Elektrolyten 249, 258 

— — Best. v. Br-, Cl-, J- u. CN- mit Membranelektroden 
248, 368 

— — — vy. Ca in Milch u. Milcherzeugnissen 250, 223 

— — — — in Plasma 250, 395 

— — — v. Chlorwasserstoff in Gasen mit chloridselekt. 
Elektrode 250, 59 

— — — y. Cl in Arzneimitteln mit chloridselektiver 
Membranelektrode 250, 31 [Or] 

— — — — in biolog. Flissigk. 246, 26 [Or] 

— — — — in chloridhalt. Materialien mit Chloridmem- 
branelektrode 249, 202 

— — — — zur Diagnose der cyst. Fibrose 248, 424 

— — — v. F in Futtermitteln mit Fluoridelektrode 250, 
286 

— — — yv. F- (Spuren) 248, 189 

— — — — in Knochen 247, 135 

— — — — in Luft- u. Rauchgasproben 248, 218 

—— — — in W 246, 63 

— — — v. K in Lés. mit groBem Natriumiiberschu8 mit 
Elektrode aus BH 115-Glas 249, 383 

— — — v. Na in Harn 246, 211 

— — — — in H,O 249, 328 

— — — y. NO,- in Bodenextrakten 249, 352 

— kaliumempfindl. Glas— 248, 348 

— kationenselektive — 250, 340 

— LaF,—, in waBr. Chloridlés. 247, 69 

— Membran-—, anion- u. kationspezif., Anwend. v. 
Fliissig- u. Festionenaustauschern 247, 58 

— — aus Siliconkautschuk 247, 68 

— — bromid- u. chloridselekt., analyt. Anwend. 248, 368 

— — fluoridempfindl., Teil I. Membranen mit Thorium-, 
Lanthan- oder Calciumfluorid 248, 57 

— — ReO,- u. SCN-- empfindl., mit fliissigem Ionen- 
austauscher 248, 348 

— — zur Vorkonzentrier. bei der Spurenanalyse durch 
elektrochem. u. Neutronenaktivierungs-Analyse 249, 252 

— Quecksilber—, zur Diinnschichtmess. im gleichen 
Potentialbereich wie an einer Quecksilbertropfelektrode 
246, 273 
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— Rad—, Vorgange u. EinfluB bei der spektrochemischen 
Lésungsanalyse 245, 250 [Or] 

— reversible Chlorid— zur Verwendung in aprotischen 
organischen Lésungsmitteln 250, 340 

Elektrolyse, Anreicher. v. 7H aus Regen- u. FluBwasser 
250, 261 

— Best. v. Ni u. Co nebeneinander 244, 285 

— — v. Seu. Te nebeneinander 244, 62 

— Erzeug. v. Inertgasstro6men bekannten Sauerstoff- 
gehaltes 248, 61 

— Spurenanalyse mit einem piezoelektrischen Detektor 
250, 198 

— Trenn., Ag, Cu, Co u. Au an glasigen Kohlenstoff- 
elektroden 249, 386 

— — Cu, Co, Niu. Fe v. Nb u. Ti 249, 52 

— — Cuv. Ag, Co bzw. Ni, EinfluB komplexbildender 
Zugaben 249, 385 

— — Mg v. Ni 246, 67 

— zur teilweisen Konversion bei der Isotopenanalyse v. 
deuterierten waBrigen NaOH-Los. u. v. schwerem 
Wasser 247, 377 

— s. auch Elektrochemische Analyse 

Elektrolytlésungen, Best. v. Polyacryl- u. Polymethacryl- 
siure, fallungsanalyt., mit Cu(II)-salzen 250, 72 

Elektrolyt-Nichtelektrolytgemische, Trenn. 248, 338 

Elektromechanische Mefgerite, Spurenanzeiger mit 
digitalem Ausdruck zur Auswert. v. Kurven 249, 260 

Elektrometrische Analyse, s. Titrimetrische Analyse 

Elektronenmikroskop, kombin. mit Elektronenstrahl- 
Mikrosonde 250, 339 

Elektronenmikroskopie, kombin. mit Mikrosonde 244, 260 

— quantitative Auswert. der inneren Morphologie v. 
Membranultrafiltern 250, 51 

Elektronenmikrosonde, kombin. mit Elektronenmikroskop 
244, 260 

Elektronen-Spin-Resonanz-Spektroskopie, hoch- 
auflésende—. Band 1d. Samml.: Chemische Taschen- 
bicher (Gerson) 244, 47 [L] 

— Untersuch. der Oxydation v. Variaminblau II in waB- 
riger, sauerstofffreier Lés. 247, 68 

Elektronenstrahl-Mikroanalysator, zur Best. der gegen- 
seit. Léslichk. v. CaO u. MgO in Sinterdolomiten unter 
Einsatz eines Computers 245, 80 [Or] 

Elektronenstrahl-Mikroanalyse, s. Rontgenmikroanalyse 

Elektronenstrahlmikrosonde, s. Rontgenmikroanalyse 

Elektropherographie, Lokalisierung u. Analyse v. 
2-Desoxyzuckern auf Pherogrammen durch 
Fluorescenz 249, 221 

— Membranfilter—, Verhalten v. Nucleinséuren an 
Nitrocellulosefiltern 246, 409 

— Theorie, Materietransport linearer Verteilungs- 
systeme 250, 41 

Elektropherographie, Celluloseacetat, automat. Auswert., 
Geradt 245, 119 

— Nachw. v. Chondroitonsulfat-Isomeren 250, 411 

— — v. gerbenden Substanzen des Weines 250, 218 

— — v. Lactat-Dehydrogenase-Isoenzymen, Reagentien- 
gele zur Lokalisier. 250, 416 

— — v. Lipoproteiden in Plasma 247, 140 

— — v. 3-Methoxy-4-hydroxymandelsdure in Harn 245, 
410 

— — v. phenol. Substanzen in Getranken mit quantitat. 
Auswert. 247, 389 

— — v. Polysacchariden mit densitom. Auswert. 248, 383 
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Elektropherographie, Cellulloseacetat, Nachw. (Forts.) 

— — vy. Serumlipoproteiden mit quant. Auswert. 248, 128 

— — vy. Vanillinmandelsaure u. verwandten Verbind. 
246, 283 

— Standardisierung v. Trennverf. 250, 332 

— Technik zur Multifraktionierung v. Serumproteinen 
(18—21 Fraktionen) 249, 154 

— Trenn., Lanthanidgemisch 244, 57 

— — Placentalproteine (menschl.-) 248, 403 

— — Radionuklide 244, 274 

Elektropherographie, Diinnschicht, Hochspannungs—, 
Nachw. v. Aminosdure-Dansylderivaten 244, 212 

— — Trenn. v. Peptiden, Nucleotiden u. Proteinen 244, 
213 

— in Acrylamid- u. Starkegel auf mikroskop. Objekt- 
tragern 246, 276 

— Nachw. v. Histamin in Wein 244, 256 [Or] 

— — v. Kohlenhydraten 245, 338 

— — v. KW-Stoffen (N-heterocycl.-) aus Luftproben mit 
fluorim. Auswert. 244, 137 

— — v. Nucleotiden 249, 284 

— — v. Oligonucleotiden, die aus der Phenylalanin- 
transfer-Ribonucleinsaéure v. Escherichia Coli B er- 
halten wurden 250, 415 

— — v. Ribonucleotiden mit quant. Auswert. 250, 415 

— — vy. Streptomycin, Dihydrostreptomycin u. Dihydro- 
desoxystreptomycin 249, 413 

— Transfertechnik fiir mehrdimensionale Verfahren 248, 
331 [Or] 

— Trenn., Alkalimetalle 245, 391 

— — Diaminonaphthalinsulfonylaminosauren 247, 409 

— — Polyphosphate 247, 85 

— — — 248, 255 

— — Sr v. *Y u. 2#2Pb v. 712Bi 246, 74 

Elektropherographie, Gel, Best. v. Erythrocyten- 
phosphatasegruppen (sauren-) 248, 142 

— Disk— (Maurer) 244, 320 [L] 

— — Nachw. v. pflanzl. Ribonucleasen 248, 420 

— — — vy. Proteinen (?H-mark.-) mit flissigszintillations- 
spektrom. Auswert. 250, 406 

— — Trenn., Isoenzyme der sauren Prostata-Phosphatase 
247, 144 

— — — Phosphatasen (alkal.-) 248, 419 

— — — Placentalproteine 248, 403 

— — — Proteine oder Untereinheiten 248, 419 

— Gerat zur Durchfihr. in vertikaler Schicht 247, 330 

— in kontinuierlichem Molekularsiebgradienten 250, 395 

— Mikromethode 244, 159, 266 

— Nachw. v. Gehirnproteinen 248, 127 

— — vy. Haptoglobin in Serum 246, 277 

— — vy. §H-Proteinen 249, 154 

— — v. Lipoproteiden 248, 128 

— Praparierung fiir die Flissigkeits-Szintillations- 
Spektrometrie 248, 284 

— Radioaktivitatsmess. u. Schneiden der Proben 247, 330 

— Saccharose-Gradient-Elektrophorese 245, 285 

— Trenn, Cytidine, Adenine, Uracile u. Guanine 248, 138 

— — Hamoglobin A u. 8 248, 137 

— — Insulin v. Glucagon 247, 140 

— — Milchsiuredehydrogenase-Isoenzyme 244, 223 

— — pflanzl. u. tier. Proteine 249, 154 

— — Phosphatasen (alkal.-) des Serums 248, 420 

— — Proteine in Homogenaten der Adenohypophyse 
weibl. Ratten, Apparatur 247, 139 


— — — y.,,Elapidae‘-Schlangengiften 248, 143 

— — — v. Hirse 244, 413 

— — Renin-Reaktionsprodukte mit Casein u. seinen 
Komponenten 248, 264 

— Untersuch. v. Mucin (gereinigt) 248, 128 

— UV-spektralphotom. Abtastmeth. zur Best. v. Protein 
250, 407 

— Verbrennungsanalyse zur Best. der Radioaktivitat u. 
Photometrie v. Protein 260, 407 

Elektropherographie, Papier, Best. v. Metallverunreinig. 
in Ga mit ADTA u. Weinsiure 250, 346 

— Hochspannungs—, kombin. mit Papier-Chromatog., 
Trenn. saurer Aminoséuren 250, 403 

— — Nachw. v. Organo-P-Verb. 248, 205 

— — Temperaturmessung durch Verfolgung der Strom- 
spannungskurve 260, 332 

— — Trenn., Adenosin-3’,5-monophosphat v. anderen 
Adeninnucleotiden 248, 139 

— — — Aldosteron v. Corticosteroiden 249, 158 

— — — *%2P.Verbindungen nach (n,y)-Aktivierung von 
Triphenylphosphat in Benzo] 245, 329 

— — — Phenylathylaminderivate 245, 403 

— — — SE-Gem., mit photom. Auswert. 247, 335 

— — — Selenopolythionate, *°S- u. *Se-mark. 246, 137 

— Isolier. v. KW-Stoffen (polycycl. aromat.-) aus 
komplexen Gem. 247, 110 

— Koppl. mit Papier-Chromatographie, Nachw. v. 
Guanidinderivaten 245, 206 

— Nachw. v. Alkaloiden 247, 403 

— — — u. Anwend. bei gerichtsmedizin. Fallen 248, 143 

— — vy. aromat. Carbon- u. Sulfonséuren u. quant. 
Auswert. 248, 82 

— — v. pLt-Ephedrin neben Pseudoephedrin u. Ephedron 
249, 416 

— — v. Farbstoffen (blauen-) in Lebensmitteln 249, 270 

— — v. Fe(II) u. Fe(III) nebeneinander 248, 369 

— — v. Histamin in Wein 244, 256 [Or] 

— — v. Kohlenhydraten als kohlensaure Halbestersalze 
245, 338 

— — v. KW-Stoffen (N-heterocycl.-) in Luft mit 
fluorim. Auswert. 244, 137 

— — v. Phenolen (mehrkern.-) in Luft mit fluorim. 
Auswert. 248, 219 

— — v. Polyaminocarbonsauren, quant. Indicator 245, 125 

— — v. TI(I)-, Diphenyljodonium-, Tetraphenylarsonium- 
u. Tetraphenylphosphoniumionen 248, 191 

— — v. Vinylsulfon-(sulfoester)-Reaktivfarbstoffen 247, 
384 

— theoret. Untersuch. der Zonenbeweglichk. in Ab- 
hangigk. des pH bei niedermolekularen Verbind. mit 
einem dissoziierbaren Proton; Anwend. auf Phosphor- 
verbind. 248, 54 

— Transfertechnik fiir mehrdimensionale Verfahren 
248, 331 [Or] 

— Trenn., Am u. Cm v. La 244, 275 

— — Aminosauren (bas.-) 249, 152 

— — — vy. Plasma, Urin oder Gewebeextrakten 247, 137 

— — Elemente (Spuren) u. radiom. Auswert. 244, 52 

— — Hexosamin- u. Hexuronsiurederivate 248, 129 

— — In in salzsaurer Lés. 244, 59 

— — Insulinreduktionsendprodukte 246, 278 

— — Kininderivate 248, 127 

— — Lav. U 249, 393 

— — Metallionen 247, 330 
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— — — 244, 51 

— — Nucleotide 246, 410 

— — — 247, 143 

— — P-Oxysaureanionen 249, 399 

— — Pyridinbasen 249, 324 

— — Radionuklide u. Nachw. durch «-Teilchen-Spuren 
250, 201 

— — Re(VII), Re(IV) u. Re(IIT) 248, 192 

— — Spaltprodukte 249, 350 

— — Th, La u. Sm v. Cer(IV)-nitrat mittels Ionen- 
fokussierung 247, 373 

— Untersuch. v. Ionenpaarbildung 248, 369 

— Verhalten v. Kupfer(IT)-histidinat in Gegenw. v. 
anderen Kupfer(I1)-aminosiurechelaten 248, 126 

Elektropherographie, Papier, Radio, Lokalisier. u. Eluier. 
247, 62 

— Nachw. v. «-Radionukliden 250, 201 

Elektropherographie, Siulen, Isolier. v. KW-Stoffen 
(polycycl. aromat.-) aus komplexen Gem. 247, 110 

Elektrophorese, Artefakte, die durch die Verwend. v. 
Saccharoselésungen bei der Technik der Elektro- 
focussierung auftreten 249, 154 

— Flissig-Gradientenelution in austauschbarem Gehause 
zur genauen Probenaufgabe 248, 55 

— Freizonen—, Ubersichtsber. 247, 62 

— Trenn., Serumproteine an Calciumsulfat 249, 154 

—s. auch Elektropherographie 

Elemental-Analyzer, Perkin-Elmer—, Eingabeautomatik 
250, 55 

Elementaranalyse, Aufschlu8 mit NaNO, u. KNO, 
247, 98 

— automat. Apparatur zur Mikrobest. durch Verbrenn. 
in Sauerstoff 247, 98 

— Behandlung flissiger Proben 249, 209 

— Best. v. C (halbmikro) 247, 345 

— — v. Cu. F in hochfluorierten Verb. 247, 101 


— — vy. Cu. H, Absorpt. v. NO, bei 20° C, Vergleich versch. 


Absorbentien 244, 198 

— — — Autoreduktion der Stickoxide 249, 312 

— — — gravim., automatis. 248, 198 

— -— — in fluorierten org. Verb. (mikro) 244, 395 

— — — in geschlossenem Zersetzungsrohr, manom. 249, 
312 

— — — in hochfluorierten Substanzen mit Analysator 
der Fa. Coleman, Modell 33 247, 101 

— — — in kompl. selen- u. halogenhalt. Verb. 249, 313 

— — — inorg. Verb. mit Heteroatomen u. Hoch- 
polymeren 244, 395 

— — — in P-halt. Verb. 249, 314 

— — — in Steroiden u. Triterpenen, verbesserte Mikro- 
verbrenn. 248, 372 

— — — in stickstoffhalt. Substanzen, bei AuBen- 
absorption der Stickoxide 248, 198 

— — — konduktom. 248, 198 

— — — Verbrenn. im O-Strom mit Warmeleitfahigkeits- 
detektor 247, 345 

— — — Verkiirzung der Analysenzeit 244, 396 

— — — sowie C, H u. Halogen (mikro), Absorptions- 
eigenschaften v. Silicagel 249, 313 

— — vy. CO, H, F u. Cl bzw. Br (simultan) 245, 325 

— -— y.C, H, 8 u. P aus einer Hinwaage 244, 65 

— — vy. C, H u. anderen Elementen (simultan) in 
metallorg. Verbindungen in einer Einwaage (mikro) 
245, 324 
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——v.C, Hu. F, pyrohydrolyt. 245, 324 

— —v.C, Hu. Halogen (simultan), Absorptionseigen- 
schaften v. Kérbl-Katalysatoren u. Mangandioxid 
248, 198 

— — v. ©, H u. Metallen (oxidbildenden-), simultan 


249, 312 

— — vy. C, Hu. N in fluorierten Substanzen, automat. 
247, 101 

— — — in Fluor- u. Phosphororganoverbind., automat. 
244, 395 


— — — Reduktion der Stickoxide an Metallen 248, 198 

— — — (simultan), Computer-kontrolliert 248, 197 

— — — — konduktom., Ausschalt. der Stérungen des 
Gasflusses in einer teilweise evakuierten CO,-Absorp- 
tionsréhre 244, 397 

— — v. C, Hu. S nebeneinander (mikro) 249, 210 

— — v. C, Hu. Se (simultan), absorpt.-gravim. 248, 372 

——vy.Cu.J (mikro), 244, 396 

— — v. Cl in der HeiBflasche 247, 101 

— — — in schwerverbrennbaren Flissigk., Verbrenn. in 
O,-Atmosphare u. potentiom. Titration 244, 67 

— — v. Cl oder Br (mikro) in hochhalogen. Verb. mit 
Natriumborhydrid 249, 315 

— — — Verwend. der Sauerstoff-Flaschen-Meth. 248, 200 

— — v. Elementspuren, Verbrenn. unter Verwend. der 
Sauerstoffbombe 249, 209 

— — v. F (mikro) 247, 100 

— — — 249, 30 [Or] 

— — — mit modifiz. Verbrennungsflasche 249, 315 

— — v. Fu. Cl, Br oder J (mikro, simultan) 248, 373 

— —v. H 245, 324 

— — v. Halogenen neben §, modifiz. Sauerstoff-Flaschen- 
Meth. 247 100 

— — v. Hg, Zersetzung in der Sauerstoffbombe 249, 210 

——v.J 249, 213 

— — — mit der Verbrennungsflasche, photom. 249, 315 

— — — Verbrenn. u. spektralphotom. Auswert. 244, 67 

— — v. N durch Anwend. v. Anionenaustauschpapieren 
248, 391 

— — — in nitrierten Olen, Verbrennungsverf. 246, 343 

— — — Kjeldahl-AufschluB-Apparatur 249, 313 

— — — Mikroverbrennungstechnik 248, 199 

— — — mit dem Coleman-Apparat 247, 346 

— — — mit der WarntclenfahiewoianteBzelle 250, 111 
[Or] 

— — — mit Kaliumbromat 248, 199 

— — — nach Dumas in parallelen Réhren 248, 372 

— — — neben C u. H, NO,-Absorpt. bei 20° C, 
Sorbentienvergl. 244, 198 

— — — titr., Diffusionsmeth. nach vorhergehender 
Kjeldahlisierung 244, 397 

— — — Verbrennung im Einschmelzrohr 244, 66 

— — — Verbrenn. in begrenzter hochprozentiger 
Sauerstoffatmosphare 250, 29 [Or] 

— — — volum., Oxydation mit Chromsaure 244, 397 

— — vy. O, jodom., nach Unterzaucher, Ausschalt. 
stoérender Crackgase 244, 398 

— — — in S-org. Verb., Wechselwirk. v. Ni mit S-ent- 
halt. Pyrolyseprodukten 245, 326 

— — — IR-absorptiom., nach Zersetz. im N,- oder 
He-Strom 245, 26 [Or] 

— — — mit automat. Analysator 248, 199 

— — vy. P 249, 212 

— — — in schwerzerlegbaren Verb., titr. 249, 313 
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Elementaranalyse, Best. (Forts.) 

— — y. Perchlorat als Chlorid, Verbrenn. in der 
O-Flasche 247, 102 

— — v.§ durch Hydrierung u. Best. des Schwefel- 
wasserstoffes mit o-hydroxyquecksilberbenzoesaurem 
Na-Salz 249, 314 

— — — in Phosphororganoverb. (mikro) 245, 327 

— — — mit modifiz. Verbrennungsflasche 249, 315 

— — — Schéniger-Methode, Verminder. der Einwaage 
244, 398 

— — — (ultramikro) 245, 326 

— — — — automat. MeBanordn. 249, 213 

— Eingabeautomatik zum Perkin-Elmer-Elementar- 
analysator 250, 55 

— kontinuierl., v. gas-chromatog. getrennten Substanzen 
247, 97 

— mit kleinsten Proben (Télg) 250, 35 [L] 

— quantit. Oxydat. v. Kohleriickstiinden 248, 198 

— Sauerstoffdonatoren zur CHN-Analyse im Dezimilli- 
gramm- und Ultramikrobereich 245, 30 [Or] 

— Verbrennungsapparatur 244, 65 

— Zerstérung v. org. Material mit 50°/,igem H,O, 245, 
324 

—s. auch Verbrennungsverfahren 

Elemente, Best., colorim. (Marczenko) 250, 35 [L] 

— Trennverfahren, Ubersichtsbericht 250, 51 

Elmisonde, Kombinationsgerat von Elmiskop u. Elek- 
tronenstrahl-Mikrosonde 250, 339 

Emissionsspektrographie, s. Spektrographie, Emission 

Emulgatoren, Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 259 

— — — in Fruchtsaftgetranken 247, 389 

— — in Lebensmitteln 248, 399 

— — y. Sorbitano-mono- u. -trifettsiureestern in Lebens- 
mitteln 248, 269 

Endrin, Best. neben Aldrin u. Dieldrin, IR-spektroskop. 
248, 254 

— Riickstandsbest., gas-chromatog. 245, 193 

— therm. Zersetz. als MaB fiir die Oberflachenaktivitat 
gas-chromatographischer Tragermaterialien 249, 70 

Enthalpimetrie, Best. v. Gasen 250, 50 

Enthalpimetrische Titrationsverfahren, s. Titrimetrie, 
thermom. 

Enzymatische Reaktionsverfahren, Best. v. Acetylgruppen 
in Proteinen u. Peptiden 246, 276 

— — v. Acetylphosphat 250, 142 

— — v. ATP mit Luciferin-Luciferasesystem 245, 416 

— — v. Benzylpenicillin, titr., -photom. 248, 120 

— — y. Citronensdiure in Wein 249, 261 

— — v. Coenzym A durch das Phosphotransacetylase- 
System v. Escherichia coli B 244, 221 

— — vy. Galaktose in Blut 248, 129 

— — v. Galaktoseoxydase in Fleischprodukten, photom. 
246, 155 

— — vy. Galakturonsdure 246, 411 

— — v. Glucose in Harn, Auswert. der Hexokinase/ 
Glucose-6-phosphat-Dehydrogenasemeth. 248, 405 

— — — — fluorim. 246, 279 

— — — in Serum u. Cerebrospinalfliissigkeit, photom. 
247, 412 

— — v. Glucose u. Fructose in Wein 246, 149 

— — v. Glutathion u. Triphosphopyridinnucleotid mit 
2,2’-Dithiodipyridin 245, 207 

— — v. Glycerin u. Glycerid-Glycerin in Plasma 248, 124 

— — v. Glykogen 246, 280 


Elementaranalyse — Enzyme 


— — v. Glyoxalat (mikro) 249, 286 

— — y. Harnsaure 244, 204 

— — — colorim. 248, 130 

— — — in biol. Homogenisaten 249, 276 

— — y. Harnstoff, fluorim. 246, 218 

— — vy. H,O, in Milch 250, 223 

— — y. p-f-Hydroxybutyrat u. Acetoacetat, fluorim. 
248, 283 

— — vy. Insecticiden in Wein u. Most, colorim. 249, 261 

— — — — titr., -potentiom. 249, 262 

— — v. «-Ketoglutarsiure 246, 219 

— — vy. Kreatin in Serum u. Cerebrospinalfliissigk. 248, 
401 

— — v. p-Malat mit p-2-Hydroxysiaure-Dehydrogenase 
248, 381 

— — v. NHg, fluorim. 246, 215 

— — — in Blut u. Cerebrospinalflissigk. 247, 407 

— — vy. Organophosphorpesticiden u. Carbaryl 248, 106 

— — v. Organophosphorverb., photom. 245, 333 

— — vy. Oxalsdure in Pflanzenmaterial, radiom. 247, 116 

— — vy. Oxypurinen in Harn u. Plasma, spektralphotom. 
248, 130 

— — vy. Pyridoxalphosphat in Plasma, radiom., mit 
L-Tyrosin-4C 246, 285 

— — y. Starke in Weizen 249, 263 

— Nachw. v. Organophosphor-Pecticiden 248, 116, 253 

— — v. Phenolen (Substrat-) 244, 406 

— — v. toxischen Verunreinigungen in Butonate- 
Formulierungen nach diinnschicht-chromatog. Trenn. 
244, 393 [Or] 

— ,,Sweep‘‘-Technik zur chromatographischen Anflésung 
14C-mark. Hirnmetabolite 248, 280 
zur Analyse v. Hatioulahertoiiedhadtetae 244, 214 

irene N-Acetyltyrosinathylester spaltende, Best. 248, 
417 

— Analyse, kontinuierl. Systeme zur Best. v. Hydrolasen 
245, 32 [Or] 

— Arginaseaktivitat, Best., radiom. 249, 285 

— Aspartataminotransferase der Rattenleber, Mess. der 
Isozymaktivitaten, EinfluB v. Phosphat u. anderen 
Anionen 248, 140 

— Cholinacetylase, radiochem. Best. 248, 140 

— glykolyt., Einbettungsgitter 248, 140 

— Histaminase, Best., Vergl. versch. Meth. 249, 287 

— Lactatdehydrogenase, Best. v. Isozymaktivitaét 248, 
141 

— Leucin-Aminopeptidasebest., radiom., mit Leucin-140 
248, 142 

— — spektralphotom., kontinuierl. 248, 141 

— LHD-Iso—, Best. in Serum, Vergl. zweier Meth. 249, 
286 

— Lipase, Best., fluorim. 249, 286 

— Monoaminoxidase, Best., fluorim. 249, 285 

— p-Nitrophenylpropionat-Esterase, Best. in Ratten- 
gewebe, spektralphotom. 248, 142 

— oxydative, Best., fluorim. 248, 417 

— — Homovanillinséure als fluorim. Substrat 248, 140 

— Phosphatase (alkal.-), Best., automat.-fluorim. 249, 
286 

— Phosphatase der Menschenleber u. des Diinndarms, 
alkal., Reinig., Gelfiltration 248, 142 

— Phosphohes suametase! Best., colorim. 249, 286 

— Serum—, Best. u. statistische Analysen v. normalen 
Anderungen v. fanf — 250, 416 


Enzyme — Erythrocyten 


— Urease-Aktivitat, Best., spektralphotom. 249, 287 

— Uridinphosphorylase, Best., Isotopenaustauschverf. 
249, 287 

Ephedrin, Best. in Harn v. Pferden 250, 159 

— — in Serum oder Harn, UV-spektralphotom. 245, 410 

— — mikro u. semimikro 247, 131 

— — neben Amphetamin, Methylamphetamin, 
Phenmetrazin u. Methylphenidat, gas-chromatog. 
249, 412 

— Derivate, Best. in Serum, gas-chromatog. 249, 282 

— Nachw. neben Pseudoephedrin u. Ephedron, elektro- 
phoret. (papier-) 249, 416 

Ephedrinionen, Pseudo—, Best. v. H°, G° u. S° der 
Dissoziation mittels thermom. Titration 245, 407 

Epinephrin, s. Adrenalin 

16,17-Epioestriol, Nachw. in Harn v. Legehiithnern, 
chromatog. 246, 407 

16-Epioestriol-3-glucosiduronat, Nachw. in Harn v. 
Schwangeren, chromatog. 246, 407 

16-Epioestriol-16(17)-glucosiduronat, Nachw. in Harn 
v. Schwangeren, chromatog. 246, 407 

Epitestosteron, Best. in Harn 250, 153 

— Trenn. v. Testosteron, diinnschicht-chromatog. 248, 133 

Epoxidharze, Trenn., papier-chromatog. 246, 202 

Epoxyglyceride, Analyse, gas-chromatog. 247, 352 

Epoxygruppen, Best. in Polymeren, colorim. 250, 281 

Erdalkalimetalle, Best., chromatog., mittels Wasserstoff- 
flammenionisation (ultramikro) 249, 140 

— — extr., als Rhodankompl. 249, 388 

— — in Siliciumecarbid 246, 335 

— — konduktom. (flammen-) 245, 169 

— — neben Alkalien 247, 72 

— — neben Schwermetallen in quatern. Gem. 248, 66 

— — polarog., in N,N-Dimethylacetamid 245, 392 

— — spektralphotom., differentialkinet. 249, 388 

— — titr. 249, 350 

— — titr. (chelatom.-), katalyt. 249, 304 [Or] 

— — titr. (fallungs-)-kHz, bzw. MHz 245, 391 

— — y. Sru. Ba in Silicaten, isotopenverdiinnungs- 
analyt. 249, 55 

— elektrodenlose Entladungsrohre 250, 55 

— polarog. Maxima in waBrig. Los. 244, 271 

— Trenn., Ca u. Sr, extr. 248, 354 

— — ionenaustausch-chromatog. 248, 66 

— — papier-chromatog. 247, 75 

— — sdulen-chromatog. u. quant. Auswert. 244, 365 

— — y. Alkalimetallen u. anderen Elementen, saéulen- 
chromatog. 247, 71 

Erdalkalimetallseifen, thermoanalyt. u. thermogravim. 
Untersuch. 246, 210 

Erdalkalisalze, Best. v. Verunreinig., spektrog. 247, 71 

Erdgase, Analyse, gas-chromatog. 246, 50 

— Best. v. 8, polarog. 246, 50 

ErdnuB8produkte, Best. v. Aflatoxinen 248, 115 

Erdél, Asphaltfraktionen der Molekulardestillation, 
KMR.- u. IR-spektrom. Untersuch. 248, 241 

— Best. der Gruppenzusammensetz. v. unter 350° C 
siedenden Fraktionen nach der Methode der linearen 
Flissig-Adsorptions-Chromatographie 250, 275 

— — vy. aromat. Fraktionen, massenspektrom. 250, 69 

— —v. Cl (Spuren) 244, 348 

— — y. festen Asphalten, Ringofenschnellmeth. 250, 70 

— — y. KW-Stoffen (aliphat. gesatt.) 246, 197 

— — — (C,—G-), gas-chromatog. 246, 196 
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— — — (Gruppen) in Benzinfraktionen, gas-chromatog. 
246, 197 

— — v. N (Gesamt-) 247, 378 

— — — in Mineraldlen (Spuren) 250, 276 

— — vy. N- u. O-Verb., Trennschema 248, 240 

— — vy. Niu. V (sub-ppm), durch Ionenaustausch- 
konzentrier. u. Rontgenfluorescenz 250, 69 

— — vy. Si, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 246, 196 

— — y. Sulfoxiden in Fraktionen v. 250—500° C 246, 338 

— — vy. Wachsen in hochsiedenden Fraktionen, massen- 
spektrom. 246, 197 

— — v. Xylol-Isomeren, gas-chromatog. 248, 98 

— 400—700° F Destillat aus kaliforn. Rohdl, Best. v. 
N- u. O-Verb. 250, 276 

— Destill. bis 185° C, gesatt., Trenn. nach der Kohlen- 
stoffzahl u. Best. des Naphthen- u. Paraffingehaltes 
250, 275 

— — mittlere, Best. v. Cu-Spuren mit Cuprizon 250, 276 

— Fraktion (170—240° C), Isolier. v. n-Paraffinen in der 
Dampfphase 244, 349 

— Gruppen-Typenanalyse, massenspektrom. 246, 197 

— Kassifiz. v. bas. u. sehr schwach bas. N-Verb. 246, 196 

— Konferenz tiber die Chemie und chemische Verarbei- 
tung des Erdéls und Erdgases (Freund u. Szirmai) 
244, 321 [L] 

— Nachw. v. Carbonsiuren nach Uberfihren in die ent- 
sprechenden KW-Stoffe, halbquant. 250, 69 

Erdélprodukte, Analytik im Schmierdélbereich, 9,10-Di- 
alkylphenanthrene als Modellsubstanzen 248, 241 

— Best. v. C u. H mit Hilfe des Perkin-Elmer, Model 240 
250, 276 

— — v. 8, durch Absorption der Bremsstrahlung des 
Tritiums 250, 70 

— — — in Schwerdlen, rontgenfluorescenzanalyt., im 
Vakuum 250, 277 

— — — titr. (mikro) 245, 191 

Ergocalciferol, Best., colorim., mit Trifluoressigsiure 245, 
344 

— — neben Retinol, diinnschicht-chromatog. 248, 114 

— — v. Hydrochinon u. anderen reduzierenden Sub- 
stanzen 245, 344 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 114 

— Trenn. v. Cholecalciferol, gas-chromatog. 248, 396 

Ergosterin, Reakt. mit Liebermann-Burchard-Farb- 
reagens, KMR-spektrom. Untersuch. 248, 265 

Eriochromeyanin RC, zur Best. v. Rh(IIL), photom. 
248, 305 

Eriochromrot B, Saurealizarinschwarz SN-Gemisch, als 
komplexom. Monofarbstoffindicator 250, 54 

Ernteprodukte, Best. v. Dimexan, photom. 245, 196 

— — vy. Linuron u. seinen Stoffwechselprodukten 245, 351 

— Nachw. v. Athylen-bis-thiurammonosulfid, diinn- 
schicht-chromatog. 244, 254 [Or] 

Erythrocyten, Best. der sauren Phosphatase v. — in 
Leichenblut 250, 157 

— — vy. Elastase, colorim. 245, 416 

— — y. Fettsauren, gas-chromatog. 247, 407 

— — v. Mg 248, 423 

— — v. oxid. Glutathion 250, 406 

— Nachw. v. Porphyrinen 250, 414 

— — — dimnschicht-chromatog. mit quant. Auswert. 
248, 137 

— Trenn. v. Porphobilinogen-Desaminase u. Uro- 
porphyrinogen III-Cosynthetase 248, 143 
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Erythrocytenphosphatasegruppen, saure—, Best. elektro- 
phoret. 248, 142 


Erythromycine, Trenn., diinnschicht- u. siulen-chromatog. 


248, 120 

Erze, Analyse, diinnschicht-chromatog., Probenbereit. 
250, 269 

— — kernphys. Meth. 248, 95 

— Best. v. Al, atomabsorptions-spektralphotom. 244, 
232 [Or] 

— — — spektralphotom., in Hisen— 246, 68 

— — — — in Nephelin-Apatit— 246, 69 

— — v. Au, aktivierungsanalyt. 249, 342 

— — — atomabsorptions-spektralphotom. 246, 68 

— — — spektrog. 245, 184 

— — v. Bi (ug-Mengen), titr. (dead-stop-) 244, 60 

— — v. Chrysotil, Doppelfrequenzverf. 250, 270 

— — v. Co, photom. 249, 307 [Or] 

— — — — in Fe— 246, 333 

— — v. Cu, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 249, 56 

— — — — in Hisen— 248, 94 

— — v. Fe, Ni u. Co, atomabsorptions-spektralphotom. 
247, 371 

— — v. K, atomabsorptions-spektralphotom. 246, 68 

— — v. Mn, photom. 246, 19 [Or] 

v. Mo, extr.-spektralphotom. 248, 235 

— — v. Nb, polarog. 246, 332 

— — v. Pd, spektrog. 248, 236 

— — v. Re, extr., -spektralphotom. 244, 143 

— — — in Cu-, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 245, 184 

— — v. Se, polarog. 248, 228 

— — y. SE-Metallen u. Y, spektrog. 249, 56 

— — v. Sn inSn—, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 
234 

— — — photom., mit Salicylidenamino-2-thiophenol 
246, 69 

— — v. Ti, réntgenspektrom. 244, 148 

— — v. Tiu. Fe in Iimenit, spektralphotom. 248, 235 

— — v. Tl, polarog. 246, 135 

— — v. V, atomabsorptions-spektralphotom. 249, 57 

— — — photom. 248, 231 

— — — — in Hisen— 246, 125 [Or] 

— — — — in Ferrotitan— 248, 364 

— — — — in Magnetit, Ilmenit u. Chromit 248, 235 
— v. W, rontgenfluorescenzanalyt. 248, 235 

— — v. Y-Spuren, photom. (extr.-) 246, 59 

— Fe—, Analyse 248, 96 

— Mn-, Best. v. Mn(II1) 244, 134 

— Pb—, Analyse 248, 95 

— Pb/Zn—, Best. v. Zn, aktivierungsanalyt. (photonen-) 
244, 343 

— pyritisierte, Best. v. Zn, réntgenradiom. 249, 56 

— sulfidische, Best. v. Edelmetallen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 250, 269 

— — — v. Os u. Ru (submikro), aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 250, 270 

— Trenn. v. Bi-Aktivitaten, extr., mit Dalzin 250, 268 

— Zinnober—, Best. v. Hg-Spuren, isotopenverdiinnungs- 
analyt. 244, 128 

Essigsiure, Best. in Celluloseabfallprodukten, papier- 
chromatog. 248, 249 

— — in Cellulosepropionat, colorim. (photo-) 247, 121 

— — spektralphotom. 249, 217 

— Chlorderivate, Best., siulen-chromatog. 245, 337 

— Nachweis 248, 206 


Erythrocytenphosphatasegruppen — Extraktionsverfahren 


— — capillardestillat. (ultramikro) 248, 206 

— — in Lebensmitteln 247, 383 

Ester, aliphat., Best., siulen-chromatog. (ionenaus- 
tausch-) -titr. 249, 216 

— Best. 248, 379 

— — y. Alkoholen, spektralphotom. 244, 402 

— der phosphorigen Saure, Best. v. P(III), polarog. 249, 212 

— diastereomere, Trenn., gas-chromatog. 248, 379 

— — — — EinfluB der Lésungsmittelstruktur 249, 319 

— vielkomponentige Misch., Analyse, dualtemperatur- 
differentialkin. 249, 137 

Esterzahl, Best. in Oxydationsprodukten der Paraffin- 
kohlenwassserstoffe, spektralphotom. 246, 339 

Ethambutol, Best., gas-chromatog. 249, 76 

Ethchlorvynol (Athyl-@-chlorvinyl-athinylcarbinol), Best. 
in Urin u. Serum, gas-chromatog. 247, 415 

Eucalyptol, Best. neben Campher u. Menthol in éligen 
Lés., gas-chromatog. 250, 390 

Europium, Best. in Erzen u. Mineralien, spektrog. 249, 56 

— — in SE-Gem., titr. 245, 173 

— — in W-Bronzen, aktivierungsanalyt. (photonen-), 
Auswert. durch Computer 246, 336 

— — in Yttriumoxid, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
249, 58 

— — neben Sm-, Gd- u. Dy-Spuren in Thoriumverb. aus 
Monazit, anionenaustausch-chromatog.-spektrog. 
kombin. 250, 267 

— — polarog., in SE-Oxiden 246, 77 

— — — in SE-Proben 249, 60 

— protonenbestrahltes, Trenn. v. Gd 249, 334 

— Trenn. v. Sm bzw. Gd, séulen-chromatog. 247, 80 

Europium-152, Trenn. neben 14°La, Sr u. %Y vy. U, 
papier-chromatog. 249, 396 

Europiumoxid, Best. in Seltenerdoxidgem., UV-spektral- 
photom. 246, 389 

Everninsiure, Nachw., diinnschicht-chromatog. 244, 71 

Explosive Nitrate, Nachw., diinnschicht-chromatog. 245, 
196 

Explosivitaét, v. Bleiazid, Charakterisierung, simultane 
DTA- u. DTG-Techniken 250, 79 

Explosivstoffe, Best. v. Kryolith in Corditen, Sauerstoff- 
Flaschen-Verfahren 247, 123 

— —v.N, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 247, 123 

— — v. Polystyrol, gas-chromatog. (pyrolyt.-) 250, 79 

— Nitrocellulose—, Best. v. Athylenglykol-dimethacrylat 
u. Campher, gas-chromatog. 249, 71 

Extraktionsanalyse, Gegenstrom, Best. v. 4C-mark. 
anomeren Methylarabinosiden u. Methyl-a-p-Mannosid 
247, 352 

— — v. W in Mo 247, 366 

— Doppelstromverteilung 244, 52 

— Fortschritte 245, 283 

— Trenn., Alkaloide aus Cytisus scoparius 249, 78 

— — Alkaloidkomponenten v. Fumaris officinalis 248, 
275 

Extraktionsverfahren, homogenes 249, 259 

— Isolier., Salicylaldehydthiosemicarbazon durch unpolare 
Solventien 248, 215 

— kombin. mit Papier-Chromatographie, Trenn. v. 
Lebensmittel-Konservierungsstoffen 245, 346 

— mit langkett. tert. Aminen. VIII. 246, 269 

— Trenn., Actiniden v. Kernspaltprodukten, mit Nitro- 
methan 248, 72 


Extraktionsverfahren 


— — Aflatoxine aus Olsamen 250, 216 

— — Ag, Hg, Se, Zn, Co u. Fe mit Tridodecylamin u. 
Tributylphosphat in wiBr. Methanol, Athanol oder 
Aceton 248, 58 

— — Aldrin- u. Dieldrin-Riickstiinde aus Bodenproben, 
beeinfluss. Faktoren 250, 285 

— — Alkalimetallionen mit Hilfe v. Chlorokomplexen 
248, 62 

— — *1Am u. *48Am 246, 389 

— — Antimonbromid mit Benzol 248, 185 

— — Au mit Mesityloxid 248, 65 

— — Au(III) mit gesiattigten aliphat. Ketonen, Hydrat- 
Solvat-Mechanismus 244, 176 [Or] 

— — Au u. Hg (bestrahltes-) v. Begleitelementen mit 
Mesityloxid 248, 352 

— — Be v. Silicaten mit N-Benzoylphenylhydroxylamin 
244, 146 

— — Cau. Mg v. Eisen-, Kupfer-, Mangan- u. Aluminium- 
ionen in Bodenausziigen 244, 153 

— — Ca u. Sr v. Erdalkalimetallgem. mit Azo-Azoxy BN 
248, 354 

— — Cav. Zr(IV), Al(IIL), Sn(II) u. Sb(ITT) mit 
Naphthensaure u. Cyclohexylamin in Methylisobutyl- 
keton 248, 67 

— — Ce(IV) v. Bk(IV) u. anderen Elementen 249, 393 

— — Chinizarin u. 1-Hydroxy-anthrachinon v. Farb- 
stoff D & C-Violett Nr. 2 244, 351 

— — chlorhalt. u. thiophosphorhalt. Pesticidriickstinde 
aus Nahrungsmitteln 248, 117 

— — Co-, Cu-, Fe-, Ni-, Pb- u. Zn-Spuren aus Wasser 
(Salz-) in APDC/MIBK-Gem. 244, 139 

— — Co(I1)-chelate in versch. Lésungsmitteln 244, 285 

— — °8Co u. Co aus Reaktorkiihlwasser mit Diathy]- 
dithiocarbamidatlés. 244, 80 

— — Co v. Ga mit saurem Monochromgriin § in Butanol 
249, 50 

— — Cr(V1) mit 4-Methyl-3-penten-2-on 249, 239 [Or] 

— — — v. Fe(II), V(V), Hg(Il), Cu(IL), Ni(II) u. Co(II) 
mit Tri-n-octylamin in Benzol 249, 402 

— — Cu als Oxinat mit Naphthalin 249, 384 

— — — mit N,N’-Bissalicyliden-2,3-diaminobenzofuran 
250, 195 

— — Cu, Co u. Ni v. anderen Metallen 247, 333 

— — Cu(I), Pb(II) u. Sn(IV) mit Tetra-n-hexyl- 
ammoniumchlorid in Athylenchlorid 247, 333 

— — Cuu. Fe aus Pflanzenélen 250, 221 

— — Edelmetalle 244, 136 

— — Einfiihr. eines Zwischenelementes 246, 391 

— — Elemente mit Salicylaldoxim in Benzo] 247, 65 

— — — mit Triisooctylamin in Methylisobutylketon 245, 
122 

— — — v. Fe mit Methylisobutylketon 246, 330 

— — Erdalkalimetalle als Rhodankompl. 249, 388 

— — Fe mit Methylisobutylketon u. chelatom. Auswert. 
244, 372 [Or] 

— — — y. Alu. Mn mit Methyliathylketon 248, 302 [Or] 

— — — vy. Ferriten mit Diathylather bzw. Kupferron in 
Amylalkohol 244, 105 [Or] 

— — — v. Ru mit Isopropanol 248, 371 

— — Fe(III) mit 3-Hydroxyflavon in versch. org. 
Lésungsmitteln 246, 143 

— — FeF,?- mit Aminen 246, 401 

— — Ga 245, 396 

— — ~ mit Kupferron 249, 396 
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— — — mit Tetraphenylarsoniumchlorid 248, 360 

— — — v. Begleitelementen 244, 337 

— — — vy. Silicaten u. Materialien als Rhodamin 
B-Komplex mit o-Dichlorbenzol 247, 371 

— — Ga, In u.Cu aus Pb u. Fe mit Acetylaceton 244, 206 

— — Ga(ITI), In(iIT) u. TI(ITL) mit Tri-n-butylphosphat 
245, 397 

— — Guanidin-Tetraphenylborate ausSerum 245, 311 [Or] 

— — Hg als Diathyldithiocarbamidat in Chloroform 
247, 334 

— — Hg(II)-bromid mit Ather, radiomark. 249, 390 

— — Hg(II)-bromid u. -chlorid mit Diathylather, 
radiomark. 249, 203 

— — HNO, mit Tri-n-octylamin 248, 362 

— — In mit Carboxylsiuren 245, 397 

— — In, Ga, Tl, Sb u. Bi mit alkylphosphorigen Sauren 
245, 398 

— — In(III), Stor. durch Cr(III) 249, 150 

— — 4mIn aus bestrahltem Cd mit 1-Phenyl-3-methyl- 
4-caprylpyrazolon-5 247, 337 

— — Irv. Pt 248, 197 

— — K aus Wasser mit Hexyl-H in Nitrobenzol 245, 178 

— — Metalle als Sulfatokomplexe mit Tributylphosphat 
in Tetrachlorkohlenstoff 247, 65 

— — Metallkomplexe mit Tetraaithylthiurumdisulfid in 
Chloroform 245, 164 

— — Mg aus biolog. Material 245, 199 

— — — mit Eriochromschwarz T in n-Amylalkohol 
245, 169 

— — Mn(III)-Pyrophosphatkompl. mit Alkylaminen 249, 
405 

— — Mov. Begleitelementen in Vanadium 247, 365 

— — — v. Kernbrennstoffen in Amylacetat 244, 150 

— — — vy. Re mit substituierten Athanphosphonsaure- 
estern 247, 90 

— — Mo(VI) v. Fe(III), Ti(IV), V(V) u. 
W(V1I) als HSO,-halt. Hisen(II1)-komplexe mit quatern. 
Ammoniumionen 246, 139 

— — Nb mit Thenoyltrifluoraceton 244, 62 

— — Nb u. Zr v. U mit N-Benzoyl-N-phenyl- 
hydroxylamin 249, 50 

— — Ni als Furildioximkompl. in Chloroform 247, 32 [Or] 

— — — aus Co 250, 352 

— — — mit langkettigen Aminen 248, 194 

— — Niu. Fe v. Wasser u. Salzsolen 249, 329 

— — N-Nitrosoverb. in Acetonitril/Heptan als Reinigungs- 
meth. 247, 54 [Or] 

— — org. Basen durch Craig-Verteilung. VIII 249, 117 [Or] 

— — P aus Ferrovanadium als Phosphorvanadiummolyb- 
danséure in Methylisobutylketon 244, 207 

— — Pa aus Gem. v. Mineralsiuren u. Alkoholen 248, 73 

— — Pa, Fe, Hg, Ag, Zn, Co u. Se mit Trilaurylamin 
oder Tributylphosphat 248, 58 

— — *%33Pa-Ammoniumbenzolseleninat in Isoamylalkohol 
247, 80 

— — Parathion u. Diazinon 247, 391 

— — Pbv. Bleistyphnat u. anderen unldsl. org. Bleisalzen 
in Isobutylmethylketon 246, 386 [Or] 

— — Pd mit Diantipyrylmethan 247, 95 

— — Pd-Radionuklide als Acetylacetonat in Benzol 244, 
334 

— — Platinmetalle 246, 146 

— — PO,'- aus Bodenproben 247, 115 

— — — aus Diingemitteln mit Ammoniumcitrat 245, 189 
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Extraktionsverfahren, Trenn. (Forts.) 

— — Phosphate v. Pesticidriickstanden, aus Wein u. 
Traubensaft 245, 347 

— — Pov. Bi mit Tricaprylmethylammoniumchlorid in 
Xylol 247, 89 

— — Pu mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl-pyrazolon-5 
249, 149 

— — Ra, Ac u. Pa(V) mit 8-Hydroxychinolin 244, 56 

— — Rhv. Mo, W, Cr, V, Se, Te u. Os mit Acetylaceton 
249, 405 

— — Rhu. Pd aus Uran- u. Plutoniumabwasserlés., mit 
Tricaprylmonomethylammoniumchlorid 247, 362 

— — Ru(III) mit Thenoyltrifluoraceton in thiophenfreiem 
Benzol 247, 95 

— — Sb(V) mit Tribenzylamin 248, 228 

— — Se mit hochmolekularem Amin 249, 392 

— — — mit Thenoyltrifluoraceton 249, 392 

— — Seu. Th v. Gesteinsproben mit Di-n-butylphosphor- 
sdure 248, 356 

— — Se u. Te mit Wismuthiol II 250, 338 

— — Se(IV) u. Te(IV) aus mineralsauren, bromwasser- 
stoffhalt. Medien 250, 209 

— — SE mit Dialkylphosphorsaure 250, 335 

— — Siv. P als Molybdo-Heteropolyséuren 247, 85 

— — Sn u. Zn mit Isobutyldiantipyrylmethan 246, 391 

— — Sr mit Azo-Azoxy-BN-Reagens u. Tributylphosphat- 
lés. in Tetrachlorkohlenstoff 249, 144 

— — Ta v. Nb mit Methylisobutylketon 245, 135 [Or] 

— — Tc als Tetrapropylammoniumsalz in Chloroform 
244, 282 

— — Te mit Wismuthiol(II) u. 4,4’-Methylendiantipyrin 
in 1,1,2,2-Tetrachlorathan 247, 341 

— — — v. Begleitelementen 248, 296 [Or] 

— — Th mit Chloroform/Buttersiure 249, 394 

— — — mit Di-(2-athylhexyl)-phosphorsiure 248, 72 

— — — mit langkett. Aminen 248, 73 

— — Th(IIL) aus Zink/Vanadium-Produkten 249, 348 

— — Th- u. Fe-Spurenverunreinigungen nach Neutronen- 
aktivierung 248, 91 

— — Th-Innerkompl. in 1-Pheny]-3-methyl-4-benzoy]- 
pyrazolon-5 248, 358 

— — Thiobarbiturate mit Ather, zur Desulfurier. 246, 
252 [Or] 

— — Tials Tributylamincitrat- sowie Tributylamin- 
tartratkomplex in Amylalkohol u. Chloroform 244, 277 
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Faeces, Best. v. Aminosduren u. Aminen, diinnschicht- 
chromatog. 246, 222 

— — v. Ca u. Mg, atomabsorptions-spektralphotom. 
245, 200 

— — v. Chromoxid, mittels trockener Veraschung 250, 398 

— — vy. Gallensauren, fluorim. 246, 408 

— — — gas-chromatog. 248, 135 

— — v. Lipiden (Gesamt-) 246, 282 

— — v. Porphyrinen, siulen-chromatog. (extr.-) 246, 
161 [Or] 

— — v. 8 (Gesamt-), titr., gegen neuen Nitrochromazo- 
indicator 250, 397 


Extraktionsverfahren — Fallungsverfahren 


— — Tiu. Zr als Sulfatokomplexe mit org. Lésungs- 
mittelgem. 246, 391 

— — Titan(IV)-gallat in Tri-iso-octylamin 248, 230 

— — TI(III) mit 2,2’-Bipyridyleisen(I1)-chelat 248, 360 

— — Trichloressigséure u. Wasser mit Trilaurylamin in 
o-Xylol 246, 269 

— — U mit in Benzin geléster Di-n-butylphosphorsaure 
244, 275 

— — U(VI) als Komplex mit Arsenazo III 247, 336 

— — — mit Di-n-octylamin 247, 336 

— — — mit N-Benzylanilin u. N-Butylanilin 249, 395 

— — U(VI) u. Co(II) aus salzsauren Lésungen durch 
Cyclohexyl- und Benzylalkylamine 260, 201 

— — Uranylionen mit Rhodamin C 249, 149 

— — V-Spuren v. Begleitelementen 250, 358 

— — V(V) mit 3-Hydroxyflavon in HCCI, 244, 331 | 

— — Y vy. Sr mit Monooctyl-anilinobenzylphosphonat 
248, 356 

— — Zn mit aliphat. Monocarbonsauren 250, 197 

— — — mit substituierten 8-Hydroxychinolinen 247, 77 

— — — v. Al-Leg. mit benzol. TOPO-Lés. 250, 264 

— — Zn u. Ni mit Diphenylthiocarbazon, EKinfluB 
zusatzlicher Komplexbildner 250, 197 

— — Zru. Hf mit Tributylphosphat 244, 329 

— Untersuch. v. Bis-(carboxymethy])-dithiocarbamidat- 
komplexen 245, 125 

— — v. Mn(III)-, Co(IL)- u. Fe(IIl)-Kompl. mit p-Meth- 
oxybenzothiohydroxamsaure u. analyt. Anwend. 
248, 368 

— — vy. Zn(II)-komplexen mit 1,10-Phenanthrolin u. 
8-Hydroxy-chinolin 248, 354 

— — zur Trenn. v. N-Alkylbenzylamin-Gem. durch 
multiplikative Verteilung 249, 117 [Or] 

— Verhalten v. Fe(III)- u. Co(II)-Tributylamincitronen- 
sdure- u. Tributylaminweinsdéurekompl. 247, 94 

— — v. Metallkomplexen des Pyridin-2-aldehyd-2’- 
pyridylhydrazons 248, 371 

— Verteil. des Borséure-Brenzcatechin-Kompl. zwischen 
waBr. Los. u. org. Lésungsmitteln 246, 228 [Or] 

— — v. In zwischen Salzsaure u. binéren Lésungs- 
mittelgem. 244, 276 | 

— — v. Ionenpaaren zwischen waBrigen u. org. Lésungen | 
250, 161 [Or] 

— — v. Jodidkomplexen zwischen mineralsauren Lé- 
sungen u. langkett. sekund. Aminen 247, 343 


— — v. Steroiden (neutralen-) u. Gallensdiuren in — y. 
Menschen mit konstanter Fettkost 245, 413 

— Nachw. v. 17«-Methyltestosteron-Stoffwechsel- 
produkten 248, 134 

Fiillungsverfahren, Anreicherung v. Metallspuren mit 
PAN 250, 53 

— Best. v. Ag-Spuren in Cu (hochreinem-) mit p-DABR 
244, 324 

— — v. Spurenelementen, elektrophoret., radiom. 244, 
52 


— Isol. v. Cu(II)-Spuren mit Quecksilbersulfid 248, 167 | 
[Or] | 


Fallungsverfahren — Fettchemie 


— — v. Ti(IV), Zr(IV), Nb(V), Ta(V), Sn(IV) u. Th(IV) 
aus Eisen u. Stahl mit Phytin 245, 399 

— mit Dioximen 250, 337 

— mit Kaliumthiocarbonat 250, 337 

— Spurenanreicher. 247, 149 [Or] 

— synchronis. —, I, Allgemeine Grundlagen u. Fall. v. 
Bariumchromat 244, 196 

— Trenn., Ag v. Pb aus homog. Lés. 248, 65 

— — Bav. Sr, Ca u. Mg mit Pyromelittsiure 244, 325 

— — Biv. Co u. dessen Salzen mit sek. Natriumphosphat 
246, 67 

— — Bi, In, Fe, Tl, Ga, Cu, Cd u. Pb von Zinksulfid 
246, 79 

— — Cu 249, 386 

— — — v. Zinksulfatlés. mit Zinkphosphat 248, 240 

— — — v. Zn an Hisenhydroxid 246, 78 

— — Cuu. Co mit 1-(8-Chinolylazo)-2-naphthol 248, 351 

— — FE als Bleichloridfluorid 250, 210 

— — Ga mit As,S, 244, 327 

— — — mit In,§, 249, 150 

— — — v. Fe mit Natriumhydrogencarbonat in Gegen- 
wart v. ADTA 245, 397 

— — "4In mit MnO, 244, 131 

— — Metalle mit Zimtsiure oder ihrem Ammoniumsalz 
248, 59 

— — Oxalsiure v. Wein-, Apfel-, Citronen- u. Bernstein- 
saiure als Calciumoxalat 244, 70 

— — Pav. Nb, Ta u. Zr mit H,O, in saurem Milieu 248, 
73 

— — Pb aus homogener Lés. als Bleimolybdat 250, 203 

— — — mit Natriumchlorid 249, 151 

— — Pb u. Ba als Chromat 250, 197 

— — Pb u. Sn aus Cu-Leg. an Mangandioxid 250, 344 

— — Pd v. Co mit Oximidobenzotetronsiure 246, 147 

— — Sev. SE u. Y mit Zimtsiure 244, 57 

— — SE-Komplexe mit ADTE, durch Austausch- u. 
Verdrangungsreaktionen 250, 200 

— — Si mit Ammoniumphosphormolybdat 249, 51 

— — Sn(I]) v. Sn(IV) 244, 277 

— — Uranylionen in geschmolzenem Kaliumrhodanid 
250, 345 

— — Zrv. Fe, Al, Cr u. a. Elementen mit Zimtsiure 
248, 78 

— Verhalten v. Ni als Diacetyldioxim 244, 135 

— versch. Formen der homogenen Fall. zur Trenn. ein- 
zelner Elemente, Ubersichtsbericht 245, 124 

Fallouts, Best. v. Ru-, Mo-, Te-, Sb- u. Sn-Radio- 
nukliden, fallungsanalyt., -extr. 246, 54 

— Trenn. v. 144Ce, 37Cs, ®9.%°Sr u. 14°Ba, siulen-chroma- 
tog. 244, 375 [Or] 

Famphur[0,p-(Dimethylsulfamoyl) -phenyl-0-0-dimethyl- 
phosphorthioat], Best. in Kuhmilch, -blut u. eBbaren 
Geweben, gas-chromatog. 247, 396 

Farben, Maler—, Best. v. Metallspuren, polarog. sowie 
atomabsorptions-spektralphotom. 244, 350 

— Rotlack—, Nachw. v. Hydroxychinonen, diinnschicht- 
chromatog. 244, 351 

Farbstoffe, anorg., Best. v. wasserlésl. Stoffen, konduktom. 
249, 59 

— Best. der Aggregationszahl, polarog., Einflu8 v. Zu- 
sitzen 248, 251 

— — in Lebensmitteln, diinnschicht-chromatog. u. 
elektrophoret. 249, 270 

— — v. Cuu. Hg, titr. 247, 123 
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— D & C Red No. 8 u. 9, Best. v. 4-(4-Chlor-2-sulfo-5- 
tolylazo)-1-naphthol, photom. 247, 122 

— D & C Red No. 17, Best. v. PAN, diinnschicht- 
chromatog.-photom. 247, 122 

— D & C-Violett Nr. 2, Best. v. Chinizarin u. 1-Hy- 
droxy-anthrachinon, extr., -photom. 244, 351 

— Dichlorchinoxalin-Reaktiv—, Nachw., papier- u. 
diinnschicht-chromatog. 244, 351 

— Fuchsin—, als dinnschicht-chromatog. Nachweis- 
reagentien fiir Naphthalinderivate 250, 54 

— Kugelschreiber-, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
247, 280 [Or] 

— Reaktiv—, Nachw. v. Vinylsulfon-(sulfoester) —247, 
384 

— spektrophotom. Nachw. auf Papier 250, 288 

— Teer—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 250, 77 

Ferbam [Kisen(Ii1)-dimethyldithiocarbamat], Best., 
voltamm., Untersuch. bedeutsamer Parameter 246, 
185 [Or] 

Fermentationsfliissigkeiten, Nachw. v. Tetracyclinen, 
papier-chromatog. 245, 411 

Fermente, proteolyt., Nachw. in Magenmucosa, sdulen- 
chromatog. 247, 144 

Fermentierungsbreie, Best. v. Riboflavin, mikrobiolog.- 
acidim. 248, 113 

Fermentsifte, Best. v. Lysin, spektralphotom. 247, 138 

Ferrite, Best. v. Li in Li-Ferriten, titr., in nicht waBr. 
Medium 246, 309 [Or] 

— — v. Li, Ni, Mn, Cu, Zn u. Fe, atomabsorptions- 
spektralphotom. 248, 239 

— — v. Mn in Mn/Mg-—, spektralphotom. 246, 66 

— — v. Ni, Fe u. Zn, papier-chromatog. 246, 66 

— — v. O-Gehalt 246, 362 [Or] 

— — vy. Spurenverunreinigungen 249, 26 [Or] 

— Mn/Zn/Mg—, Analyse, titr. (kompl.-) 248, 240 

— Vollanalyse 244, 105 [Or] 

Ferrocen, Derivate, gas-chromatog. Verhalten 248, 201 

Ferrolegierungen, Analyse, réntgenfluorescenzspektrog. 
244, 144 

Ferromangan, Best. v. Mn, titr., -amperom. 246, 330 

Ferromolybdankatalysatoren, Best. der Zusammensetzung 
durch Fallung mit Oxin 249, 351 

Ferronickel, Best. v. Ta, spektralphotom. 245, 183 

Ferroniob, Best. v. Nb, titr. 244, 208 

— — v. P, photom. 249, 52 

— — v. Ti, spektralphotom. 246, 329 

Ferrosilicium, Analyse, réntgenspektrom. 249, 51 

— Best. v. O, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 244, 339 

— — — Vakuumschmelzverfahren 248, 231 

— — v. Si, Al, Mg, Ca, Ti, Mn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb u. Sn, 
atomabsorptions-spektralphotom., FluBsaurezer- 
setzungstechnik 250, 350 

Ferrotitan, Best. v. Cu, polarog., in tartrathalt. Elektro- 
lyten 250, 347 

— — v. P, photom. 249, 52 

— — v. Ti, photom. 249, 51 

Ferrovanadium, Best. v. P, extr., -photom. 244, 207 

Ferroxydase, Best. in Serum, spektralphotom. 244, 221 

Festkérper, Best. v. H,O (gebundenem-) 248, 21 [Or] 

Fettalkohole, Best. v. Alkanen 246, 198 

— — v. KW-Stoffen 247, 104 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 343 

— — gas- bzw. diinnschicht-chromatog. 247, 107 

Fettchemie, differential-thermoanalyt. Untersuch. 249, 72 
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Fette, Analyse 248, 256 

— — gas-chromatog. 250, 220 

— — — 247, 350 

— — —IV. 246, 35 

— — physikal.-chem. Methoden 247, 392 

— Analysis and Characterization of Fats, Oils and Fat 
Products (Boekenoogen) 250, 36 [L] 

— Best. in Abwasser 250, 342 

— — in Fleisch, spektralphotom. 249, 266 

— — in Milchpudding 246, 151 

— — in Serum 246, 281 

— — v. Feststoffgehalt, KMR-spektrom. 250, 80 

— — v. Fettsiure-Isomeren in teilweise hydrierten — 
245, 197 

— — v. flicht. Verb. in Erdnu8butter-Hiscreme, gas- 
chromatog. 250, 222 

— — — in Milchfett, destill., gas-chromatog.-massen- 
spektrom. kombin. 250, 224 

— — v. KW-Stoffen (polycycl. aromat.-) 248, 111 

— — v. Tocopherolen 246, 154 

— — v. Tocopherolen u. Tocopherylchinonen, polarog. 
246, 154 

— — v. Triglyceriden (ges.-) 248, 261 

— Nachw. v. Fettsiuren (oxyd.-) in Brat—, diinnschicht- 
chromat. 244, 414 

— — vy. Lactonen in Butter—, saulen- u. diinnschicht- 
chromatog. 244, 416 

— — v. Ricinus6l 246, 343 

— — y. unverseifbaren Fraktionen, diinnschicht- 
chromatog. 250, 80 

— — v. Verfalschungen 249, 264, 265 

— Oxydationsstufenbewert., siulen-chromatog. 246, 153 

— Untersuch., gas-chromatog. 248, 260 

— s. auch Speisefett : 

Fettsiureester, aliphat. u. aromat., Best. 248, 379 

— Best., gas-chromatog., Storung 244, 76 

— Cyclopropan—, Ringlokalisierung, massenspektroskop. 
247, 106 

— monoungesatt., Best. der Lage der Doppelbind., gas- 
chromatog.-massenspektrom. 249, 217 

— Nachw., papier-chromatog. 244, 401 

— 1,2-Propandiolmono—, Best., KMR-spektrom. 
(Doppelresonanz) 249, 217 

Fettsiuremethylester, aliphat. u. aromat., Nachw., diinn- 
schicht- u. gas-chromatog. 245, 336 

— Cyclopentanyl- u. Cyclopentenyl—, diinnschicht- 
chromatog. Verh. 250, 130 

— Hichuntersuch. an gas-chromatog. Systemen fiir die 
quant. Analyse 248, 206, 207 

— Harzsiuremethylester-Gem., Analyse, siulen-chro- 
matog. (gel-) 247, 357 

— Nachw. in Olen u. Fetten, gas-chromatog. 247, 350 

Fettsiuren, Acetylen—, KMR-Spektren 247, 349 

— Analyse 246, 35 

— — gas-chromatog. 249, 132 

— — — 247, 349 

— — — u. destillat. 246, 35 

— aromat., Best. in hydrierten cycl. — 248, 215 

— Best., colorim. (mikro) 245, 204 

— — — in Plasma 246, 218 

— — der Elongation 249, 217 

— — der Zus.setzung in Kakaobutter, gas-chromatog. 
249, 265 


— — — in Olen, gas- u. diinnschicht-chromatog. 249, 264 


Fette — Fisch 


— — gas-chromatog. 247, 392 

— — — in Bier 249, 260 

— — — in Erythrocyten 247, 407 

— — — in Fischél 246, 156 

— — — in Milch 249, 267 

— — — in PalmnuB-, Mowrah- u. ButterbaumnuB6l 
244, 414 

— — — in Pansenflissigk. 246, 217 

— — — in Whisky, Cognac u. Rum 248, 110 

— — — -massenspektrom., in 0] v. Haifischleber 247, 393 

— — in Cerebrospinalflissigkeit 250, 150 

— — in Lipidextrakten v. Sedimenten, diinnschicht- u. 
gas-chromatog. 248, 98 

— — in Lipidgem. 250, 148 

— — in Pansen-Liquor 248, 282 

— — in Plasma, titr., -photom. 250, 130 

— — in Tabak u. Tabakrauch 248, 105 

— — spektralphotom. 245, 204 

— — — in Schlamm (Faul-), automat. 246, 54 

— — titr. (konduktom.-), in Baumwollsamenol 244, 414 

— Cyclopropen— Derivate, massenspektrom. Untersuch. 
249, 67 

— Derivate, monosubstituierte Positionsisomere, dinn- 
schicht-chromatog. Verh. 248, 378 

— fluor., Analyse, gas-chromatog. 246, 35 

— Hydroxy— aus Cerebrosiden des Zentralnerven- 
systems, Best., gas-chromatog.-massenspektrom. 
250, 411 

— Identifiz. u. Konzentrierung, gas-chromatog., Com- 
puterprogramm 247, 136 

— Isomere (geometr. u. Substitutions-), Nachw. in Fetten 
(teilweise hydrierten-) 245, 197 

— mehrfach ungesatt., Analyse, gas-chromatog.-massen- 
spektrom. 249, 218 

— Methylierung durch Pyrolyse ihrer Tetramethyl- 
ammoniumsalze im Gas-Chromatographen 248, 342 

— methylverzweigte diastereomere, Retentionszeiten- 
voraussage bei der Gas-Flissig-Chromatographie 248, 
342 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 245, 335 

— — — 248, 343 

— — — in Bratfetten 244, 414 

— — — in Lipidextrakt 246, 282 

— — — in Menhaden-0] 247, 107 

— — — mit quant. Best. 245, 289 [Or] 

— — neben Cholesterin (#4C-mark.-), papier-chromatog., 
mit quant. Best. 248, 133 

— Trenn., siulen-chromatog. 248, 339 

— — — 247, 351 

Feuerfeste Materialien, Best. v. Ti, photom. 247, 368 

Fibrinogen, Best. in Plasma 246, 278 

— — — nephelom. 245, 414 

Fisch, Analyse 248, 256 

— Best. v. Aminen in fliichtigen Bestandteilen der 
Lachsrogen, gas-chromatog. 246, 156 

— — v. Benzo(a)pyren 248, 256 

— — v. p,p’-DDT- u. p,p’-DDE-Verhiltnis, diinn- 
schicht-chromatog. -C-mark. 245, 352 

— — y. flicht. Gesamt-N 249, 266 

— — v. Isopropanol in festem —protein-Konzentrat, 
gas-chromatog. 250, 223 

— — v. Na u. K, Gemeinschaftsuntersuch. 250, 222 

— — v. NH, 248, 262 

— — v. 8-Verb. (fliicht.-) colorim. 246, 156 


Fischerzeugnisse — Fluorid 


Fischerzeugnisse, Best. v. B in Kaviar, diinnschicht- 
chromatog.-colorim. 248, 394 

Fischkonserven, Zusatz v. Ol 249, 266 

Flammenphotometer, Dreikanal—, zur Analyse von Erd- 
béden 247, 114 

— integrierendes, Best. v. Na u. K 
(gleichzeitig) in biolog. Flissigk. 246, 211 

Flammenphotometrie, s. Photometrie, Flamme 

Flavine, Isolierung 247, 414 

Flavone, als analyt. Reagentien, Ubersicht 248, 60 

Flavonglykosidzucker, Best., chromatog.-densitom. 246, 
408 

Flavonoide, Analyse 247, 118 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., in Medicago-Arten 
248, 247 

— — — mit quant. Auswert. 248, 84 

— Trenn., an Sephadex LH-20 244, 408 

— — v. Phenolearbonsiiuren, diinnschicht-chromatog. 
249, 322 

Flayonole, Fluorescenztest 249, 322 

Fleisch, Analyse 248, 256 

— Best. des fliicht. Gesamt-N 249, 266 

— — vy. Fett u. Feuchtigkeit, spektralphotom. 249, 266 

— — vy. Hexéstrol, gas-chromatog. 246, 155 

— — vy. Protein, spektralphotom. 244, 415 

— — y. SH-Gruppen, titr. (argentom.-), -amperom. 250, 
256 [Or] 

— gefriergetrocknetes, Unters. des Kopfraumgases, 
gas-chromatog. 249, 266 

— Nachw. v. Oestrogen 244, 415 

Fleischextrakte, Best. v. Inhaltsstoffen 244, 415 

Fleischprodukte, Analyse 248, 256 

— Best. v. Ascorbinsaéureverbind. u. Nitritsalzen in 
Pokelgemischen 248, 116 

— — v. Benzo(a)pyren in Schinken 248, 256 

— — y. FremdeiweiB 250, 222 

— — y. Glucono-6é-lacton, polarim. 248, 262 

— — v. Hihnereiklar in Wurstwaren durch Best. der 
Aminozucker 250, 222 

— — v. NaCl, titr., -potentiom. 250, 222 

— — vy. NO,- 250, 222 

— — y. Protein, Einflu8 der Kupferkatalysatormenge auf 
den Verlauf des Verbrennungsprozesses bzgl. relativ. u. 
absoluter Genauigk. des Kjeldahlverfahrens 247, 393 

— — y. Trockenmilch, enzymat.-photom. 246, 155 

Flockungsmittel, hochmolekulare —, Best. in techn. 
Léselaugen 244, 240 [Or] 

Flotationsverfahren, [onen—, Vorkonzentrierung v. 
Spurenelementen 250, 51 

Fliichtige Stoffe, Best. in ErdnuBbutter-Hiscreme, 
gas-chromatog. 250, 222 

— — in Milchfett 250, 224 

— — in Tabakrauch u. Filterasche v. Zigaretten, 
gas-chromatog. 250, 288 

— Sorption an Lebensmitteln, UV- u. IR-spektralphotom. 
Untersuchung m. H. diinner Filme 250, 115 [Or] 

Fluor, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 66 

— — — zerstorungsfrei 248, 189 

— — aktivierungsanalyt. (protonen-) - y-spektrom. 249, 
404 

— — fallungsanalyt., als Bleichloridfluorid 250, 210 

— — in Ammoniumhexafluorozirkonat-Lés., titr. 
(potentiom.-) 244, 346 

— — in biolog. Material, Ringofenmeth. 248, 281 
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— — in Flotationsaufgaben, Bergen, natiirlichen FluB- 
spaten, fluBspathalt. Gesteinen u. fluorhalt. 
Sedimenten 250, 269 

— — in Fluoriden u. Elektrolytschmelzen durch indirekte 
Neutronenabsorption 249, 351 

— — in Fluoriden u. Oxyfluoriden der Ubergangs- 
elemente 249, 201 

— — in Futtermitteln, mit ionenspez. Elektrode 250, 286 

— — in Gesteinen u. Mineralien, colorim. 244, 147 

— — in hochfluorierten Verb. 247, 101 

— — in Kohlenwasserstoffen 244, 349 

— — in Luft, elektrochem. 250, 57 

— — in org. Verb. mit modifiz. Verbrennungsflasche 
(mikro) 249, 315 

— — — neben C (mikro) 249, 210 

— — — neben OC, H u. Cl bzw. Br (simultan) 245, 325 

— — — neben Cu. H, pyrohydrolyt. 245, 324 

— — — neben Cl, Br oder J (simultan) 248, 373 

— — — spektralphotom. (mikro) 247, 100 

— — — — nach Extr. 248, 79 

— — — titr., -potentiom. 249, 30 [Or] 

— — — — 250, 127 

— — in P-Verb., dest.-photom. 250, 272 

— — in Silicaten 246, 334 

— — in Silicat- u. Phosphatgesteinen, Glimmer u. 
steinigen Meteoriten 249, 56 

— — neben Ca u. PO,°-, titr. (komplexom.-) 247, 52 [Or] 

— — photom. (Ubersichtsbericht) 248, 367 

— — roéntgenspektralanalyt. (1—40 ug) 249, 201 

— — spektralphotom., als PAC-Th-Komplex 244, 331 

— Trenn. aus Aluminiumsilicaten, pyrohydrolyt. 
(Apparatur) 250, 67 

Fluor-18, radiochem. Trenn. v. bestrahltem Seewasser 
250, 61 

Fluoracetamid, Best. in Wasser, biolog. Material u. 
Bodenproben 245, 179, 180 

Fluoralkane, Trenn., gas-chromatog. 247, 103 

Fluoren-9-carbonsiure, Derivate, Nachw., diinnschicht- 
chromatog., UV- u. Fluorescenzspektren 247, 383 

Fluoresceinisothiocyanat, Best. in tier. Geweben, spektro- 
fluorim 245, 414 

Fluorescenzanalyse, v. anorg. Substanzen, Ubersicht 250, 38 

2-Fluorfettsiuren, Analyse, gas-chromatog. 246, 35 

Fluorid, Best., destillat.-photom. (Spuren) 244, 134 

— — — mit Zirkonium-Eriochromcyanin-R 249, 404 

— — durch Fluorescenzlésch. 249, 202 

— — durch indirekte Neutronenabsorption 249, 351 

— — fluorim. (Spuren) 248, 367 

— — halbquant. (ug) 248, 189 

— — in biolog. Material u. Boden 248, 424 

— — in Knochen 247, 135 

— — in SchieBpulver, Sauerstoff-Flaschenverf. 247, 123 

— — in Wasser (Trink-) u. anderen waBr. Lés., Methoden- 
vergl. 248, 221 

— — mit ionenspezif. Elektrode (Spuren) 248, 189 

— — — in Luft- u. Rauchgas-proben 248, 218 

— — — in W 246, 63 

— — polarog. (mikro) 248, 367 

— — spektralphotom., in Silicaten neben Chlorid 244, 
147 

— — — in Ta, nach pyrolyt. Abtrenn. u. Extr. als 
Alizarin/ADTA-Kompl. 250, 64 

— — — in Wasser (Trink-), mit Lanthan-Alizarin- 
komplexan 244, 113 [Or] 
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Fluorid, Best., spektralphotom. (Forts.) 

— — — mit Cer(III)-Alizarin-Komplexan 246, 139 

— — — neben Nb 244, 63 

— — titr., in phosphathaltigen Lés., mit Thorium(IIT)- 
nitrat 248, 367 

— — — mit rotierender Beryllium-Indicator-Elektrode 
247, 91 

— — — mit Thoriumnitrat gegen Methylthymolblau 247, 
343 

— — — neben Molybdat, Perrhenat u. Wolframat 248, 366 

— — — neben SO,?- in Atzlésungen 246, 316 [Or] 

— — titr.-potentiom. 247, 342, 343 

— — — automat., spezif. Elektrode 245, 67 [Or] 

— — — durch Fall. mit Lanthanionen 249, 404 

— — — mit Tetraphenylantimonsulfat 244, 62 

— — — mit Thorium- oder Lanthannitrat 248, 367 

— — titr., -thermom. 246, 140 

— — titr., -turbidim., mit Neodym(III) 249, 202 

— — UV-spektralphotom., als Lanthan(IIJ)-alizarin- 
fluorinblaufluorid 249, 404 

— Reakt. mit Thoriumchloranilat 247, 91 

— Trenn., Diffusionsmeth. mit Hexamethyldisiloxan 
248, 189 

Fluorimeter, Gas-Chromatograph—, mit stromender 
Flissigk. als Verbindungsglied 247, 68 

— Photo—,,Aminco Bowman“ der Fa.American Instrument 
Comp., Inc., Silver Spring, Maryland, zur Best. v. S?- 
(1—10 ng/l) 247, 99 

Fluorimetrie, automat., Best. v. Adrenalin u. Nor- 
adrenalin 250, 154 

— — — vy. Antimycin A 246, 352 

— — — v. Mestranol in Arzneimitteln 245, 405 

— — — v. Phosphatase 249, 286 

— — — v. Thyrosin in Blut 246, 224 

— Best. v. N-Acetyl-f-p-Glucosaminidase-Aktivitat 
244, 220 

— —v. Acrolein mit m-Aminophenol 248, 205 

— — y. Acrolin, Pyruvaldehyd u. deren Ausgangsstoffen 
in Luft, mit Anthron 244, 137 

— — vy. Adrenalin u. Arterenol nebeneinander 248, 134 

— — vy. Apfelsiure mit f-Naphthol 248, 80 

— — v. Apfelsiure u. substituierten Derivaten 249, 220 

— — y. Athoxyquin in Kiikengewebe u. Eiern 248, 111 

— — vy. Ag mit Oxin-5-sulfonsiure 249, 386 

— — vy. Al, Simultankomparationsmeth. 249, 391 

— — y. Aminsaurederivaten, nach dimnschicht- 
chromatog. Trenn. 249, 279 

— — y. D-Aminosaureoxydase 246, 286 

— —v. Aralkylaminen nach diinnschicht-chromatog. 
Trenn. 246, 274 

— — y. |-Ascorbinsdure u. d-Isoascorbinsaéure nach 
papier-chromatog. Trenn. 245, 344 

— — v. Au in Gesteinen mit Rhodamin B 248, 232 

— — v. B in Pflanzen mit Hydroxy-2-methoxy-4-chloro- 
4’-benzophenon 247, 188 [Or] 

— — — mit Rhodamin 6 Z 246, 388 

— — v. Be in biolog. Material bei begrenzter Einwaage 
mit Morin (Spuren) 250, 81 [Or] 

— — — in Harn 246, 212 

— — — mit Tetracyclin u. Diathyldithiobarbitursiure 
249, 388 

— —v. Bilirubin 248, 136 

— — v. Brenzcatechinaminen, Hydroxyindolverf. 249, 157 

— — vy. Ca in Blut, kontinuierl. 248, 123 


Fluorid — Fluorimetrie 


— — — mit Calcein 248, 423 

— — v. Ce in SE-Praparaten 246, 77 

— — — in Y,0, 248, 96 

— —v. Clin Wasser 249, 329 

— — v. Corticosteroiden 245, 413 

— — v. Cortisol in Plasma u. in durch Nadelbiopsie 
gewonnenen Geweben 247, 142 

— — vy. Cr(III) mit Triazinylstilbexon 246, 398 

— —v. Cu mit Thiamin 248, 64 

— — v. a, e-Diaminopimelinsiure mit o-Phthaldialdehyd 
245, 206 

— — v. 3,4-Dimethoxy-phenylaithylamin in tier. Gewebe 
247, 408 

— — vy. Elementen, Ubersichtsbericht 1962—1966 
250, 38 

— —v.F- (Spuren) 248, 367 

— — v. Fluorescein-Natrium in ophthalmologischen Lés. 
250, 386 

— — v. Ga, extr., mit Chlorthiooxybenzolen 245, 396 

— — — in Silicaten u. Flugasche-Proben mit 8-Hydroxy- 
chinolin (Spuren) 246, 70 

— — — in Wasser (Meer-), extr. 245, 178 

— — vy. Gallensiuren in Faeces 246, 408 

— — v. Glucose in Harn, enzymat. 246, 279 

— — v. Glutathion mit o-Phthalaldehyd 248, 286 

— — vy. Glycerin-Spuren mit Anthron 248, 208 

— — v. Glycin u. anderen Aminosduren mit 2,4-Butandion 
248, 126 

— — v. «-Glykolen u. anderen Aldehydvorstufen 248, 80 

— — v. Guanidin, Methylguanidin u. asymmet. Dimethyl- 
guanidin mit Ninhydrin nach diinnschicht-chromatog. 
Abtrenn. aus Serum 245, 311 [Or] 

— — vy. Harman nach diinnschicht-chromatog. Trenn. 
248, 276 

— — v. Harnstoff, enzymat. 246, 218 

— —v. Hirnserotonin 244, 215 

— — v. H,S in Luft 250, 260 

— — v. Hyaluronidase, Cu(II), Fe(II) u. Cyanidion als 
Hemmstoffe 244, 222 

— — y. 11-Hydroxy-corticosteroiden in Plasma 250, 153 

— — vy. 36-Hydroxysteroiddehydrogenase durch NAD- 
Reduktion mit Pregnenolon 244, 222 

— — v. 5-Hydroxytryptamin 245, 411 

— — v. Ketosen mit ZrOCl, 248, 314 [Or] 

— — v. KW-Stoffen (N-heterocycl.-) aus Luftproben 
nach diinnschicht- oder papier-elektrophoret. Trenn. 
244, 137 

— — — (polycycl.-) aus Luftverunreinig., in siulen- 
chromatog. Eluaten 244, 136 

— — v. Lipase als N-Methylindoxylmyristat 249, 286 

— — v. Malvin in Wein 244, 412 

— — v. 6-Mercaptopurin in Serum 245, 409 

— — v. Mg in biolog. Material 248, 278 

— — v. Monoaminoxidase als 4,6-Chinolindiol 249, 285 

— — v. NH, enzymat. 246, 215 

— — v. p-Nitroanilingruppen enthaltenden Verb. 246, 39 

— — v. Oxalat 248, 381 

— — v. oxydat. Enzymen, neue Substrate 248, 417 

— — v. Pb (mikro) 248, 77 

— —v. Pharmaka 244, 209 

— — v. Phenolen (mehrkern.-), nach elektrophoret. 
sowie diinnschicht-chromatog. Trenn. 248, 219 

— — v. phenol. Verb. auf Diinnschicht-Chromato- 
grammen 244, 407 


Fluorimetrie — p-Fructose 


— — v. phenylsubst. Silanen 249, 318 

— — v. phosphororg. u. Carbonylverb., kinet. 249, 212 

— — v. Prostaglandin E, 250, 154 

— — v. Pyruvatkinase 247, 144 

— — v. Retinol in Blut u. Gewebe nach diinnschicht- 
chromatog. Trenn. 248, 112 

— — v. Riboflavin auf Grund der quantitativen Photo- 
reduktion 245, 342 

— — — durch Photoreduktion 244, 76 

— — —nach diinnschicht-chromatog. Abtrenn. 245, 404 

— — v. §* in org. Verb. 247, 99 

— — v. Sb 248, 185 

— — v. Se mit Resorcylaldehydacetylhydrazon 247, 322 

— — v. Se in biolog. Material mit 3,3’-Diaminobenzidin 
248, 281 

— — — in landwirtschaftl. Material mit 2,3-Diamino- 
naphthalin (Spuren) 249, 68 

— — v. SE in Y,0, 247, 79 

— — v. Spermidin 247, 138 

— — vy. Tb in Yttriumoxid 250, 272 

— —v. Tb(II) u. Dy(III) mit Bis[(2)-pyridyl-3-methyl- 
5-pyrazolonyl]-4,4’-methan 248, 72 

— — vy. Testosteron in Harn nach diinnschicht- 
chromatog. Isolier. 246, 407 

— — — in Plasma 248, 133 

— —v. Tetracyclin 245, 404 

— — — 249, 413 

— — v. Tetraphenylporphinsulfonat, Tetracyclin- 
hydrochlorid u. Fluoresceinisothiocyanat in Leber, 
Niere, Milz, Muskeln, Gehirn u. Krebsgewebe v. 
Ratten 245, 414 

— — vy. Th mit Flavonol 245, 174 

— —v. Thiamin in pharmaz. Praparaten 245, 404 

— — vy. Thiolen mit mercurisiertem Fluorescein 247, 348 

— — v. Thioxanthenen u. Dibenzo-(a,d)-1,4-cyclo- 
heptadienen 249, 41 [Or] 


— — vy. Tryptophan in Normal- u. Carcinoidurin 249, 153 


— — v. U, EinfiuB versch. Faktoren auf die Empfind- 
lichk. 244, 274 

— — v. W in W (fast reinem u. thoriumhalt.-) u. Co/ 
Ni/Cr-Leg. 247, 366 

— — vy. Warfarin in Plasma 244, 216 

— — y. Xanthinoxydase 247, 416 

— —v. Y in La-Salzen 245, 187 

— — vy. Zn in biolog. Flissigkeiten mit 8-Hydroxy- 
chinolin 245, 200 

— — — mit Dibenzothiazolylmethan 249, 390 

— — vy. Zn u. Cd mit N-8-Chinolyl-p-toluolsulfonamid 
247, 77 

— Charakteristica anorg. Kompl. in salzsaurem Medium 
bei Temperaturen des fliissigen Stickstoffs 249, 249 

— disubstituierte Methane als Reagentien, 1-Dibenzo- 
thiazolylmethan 249, 390 

— enzymat., Homovanillinsdure als Substrat fiir oxydat. 
Enzyme 248, 140 

— Genauigkeit u. Empfindlichk. 250, 38 

— Quantenausbeute einiger Chelatkompl. 250, 38 

— Tieftemperatur, Bromidionen-Assoziatkompl. in 
Bromwasserstoff-Glasern bei — 196°C 250, 320 

Fluororganoverbindungen, Best. v. C, H, F u. Cl bzw. Br 
(simultan) 245, 325 

— —v.C, Hu. F (simultan), pyrohydrolyt. 245, 324 

— —y.C0, Hu. N, automat. 244, 395 

— —y.F.u. Cl (Br oder J), simultan 248, 373 
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— —v.N in Fluorkohlenstoff- u. Fluorstickstoffverb., 
automat. 249, 313 

Fluorosilicate, Best. v. SiO,, gravim. 249, 59 

Fluorphosphorsiure, Best. v. F-, titr., mit Thorium(III)- 
nitrat 248, 367 

Fluorstickstofforganoverbindungen, Trenn., siulen- 
chromatog. 244, 72 

Fluorverbindungen, Trenn. v. Gemischen aus F,, HF, 
NF;, trans-N,F, u. N,F,, gas-chromatog. 248, 189 

Fluorvinyl, Best. v. Acetylen-, Athylen-, Methan- u. 
1,1-Difluorathan-Mikrobeimengungen, gas-chromatog. 
246, 340 

Fluorwasserstoff, Best. in Beizbadern fiir rostfreien Stahl, 
spektralphotom. 248, 231 

— — in Luft, Feldtest 249, 45 

— — v. Spurenverunreinigungen, voltamm. 244, 346 

Folsaures Natriumsalz, Trenn. v. Cyanocobalamin u. 
Nicotinamid, séiulen-chromatog. 246, 342 

Forensische Analyse, Best. v. Spurenelementen in Haar, 
massenspektrom. 250, 160 

— Nachw. v. Alkaloiden, papier-elektrophoret. 248, 143 

— — — — 247, 403 

— — y. Arzneimittelmetaboliten, massenspektrom. 247, 
179 [Or] 

— — v. Diazepinen, diinnschicht-chromatog. 244, 45 
[Or] 

Formaldehyd, Best. in Acetaldehyd, gas-chromatog. 
(ppm) 244, 401 

— — in Luft 247, 359 

— — in Styrol, polarog. 250, 280 

— — titr. 248, 205 

— — — Bisulfit-Meth. 244, 400 

— Nachw., gas-chromatog. 247, 106 

— Oxydat. mit Permanganat, titr. Untersuch. 248, 80 

— -Phenol-Harze v. Resoltyp, Best. des Molverhaltnisses, 
IR-spektrosk. 250, 72 

— Selektivierung v. Farb-Nachweisreaktionen durch 
einfache gas-chromatog. Trenn. 250, 338 

Formazane, Synthese u. Farbreaktionen mit Metallionen. 
1. Mitt. 244, 269 

Formiat, Nachw. 250, 130 

Freon 12 (Difluordichlormethan), Analyse, gas- 
chromatog. 248, 88 

Frequentometrische Analyse, mikrochem. Meth. 247, 65 

Fruchtextrakte, Nachw. v. Glucose, Fructose u. 
Saccharose, diinnschicht-chromatog. 248, 81 

Fruchtprodukte, Best. v. 1-Apfelsiure, polarim. 248, 256 

Fruchtsaft, Best. v. 1-Apfelsiure, polarim. 248, 256 

— — v. Aromakomponenten, gas-chromatog. 249, 261 

— — y. O-Gehalt 248, 257 

— Nachw. v. Anthocyanen in schwarzem Johannisbeer- 
saft, diinnschicht-chromatog. mit quantit. Auswert. 
247, 389 

— s. auch Getriinke 

Fructosane, Trenn., siulen-chromatog. 247, 352 

Fructose, Best., colorim., mit Anthronreagens 248, 391 

— — in Wein, enzymat. 246, 149 

— — neben Glucose in groBem Uberschu8 248, 81 

— — — spektralphotom. 248, 211 

— — spektralphotom, 245, 340 

— — — Roe-Verf., Neuauswert. 244, 70 

— Nachw. neben Glucose u. Saccharose in Frucht- 
extrakten, diinnschicht-chromatog. 248, 81 

D-Fructose, Best. neben D-Glucose, automat. 250, 147 
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Friichte, Best. v. Athylenoxid in Datteln, gas-chromatog. 
249, 270 

— — y. Benzaldehyd in waBr. Ausziigen v. Lorbeer—, 
spektralphotom. 246, 342 

— — vy. sek.-Butylamin 247, 391 

— — v. DDT-Riickstainden, extr., -colorim. 248, 397 

— — vy. Dipheny] in Citrus—, dinnschicht-chromatog.- 
UV-spektralphotom. 246, 158 

— — v. H,0 in getrockneten — 246, 150 

— —v. Kelthan 248, 397 

— — v. Pesticiden (Cl-), gas-chromatog. 246, 158 

— — y. o-Phenylphenol in Citrus—, spektralphotom. 
246, 158 ; 

— — v. Polybuten-Riickstinden auf Navel-Orangen, 
gas-chromatog. 247, 391 

— — vy. Quassin-Riickstinden auf Pflaumen 247, 391 

— — v. Sorbit, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 246, 150 

— — y. Starke u. Kohlenhydraten 246, 151 

— Nachw. v. Aromastoffen in Erbsen 248, 115 

— — vy. Phenolen (alkylsubstituierten-) in Schalenfliis- 
sigkeiten v. Cashew-Niissen, chromatog. Meth. 248, 111 

— — v. phenol. Verb. 247, 116 

— s. auch Obst 

Fucose, Best. in Glykoproteiden 248, 404 

— — spektralphotom., mit Chromotropsaure 248, 211 

— Nachw., diimnschicht-chromatog., 3H-mark. als Fucitol 
u. quant. Auswert. 244, 405 

Fulvinsiuren, Best. in Humusboden, titr., -potentiom. 
oder -kHz 250, 74 

Fumarsiure, Best. in Lebensmitteln 248, 109 

— — mit Goldchlorid (mikro) 249, 220 

— Trenn. v. Maleinsiure durch Gelfiltration 249, 319 

— — — ionenaustausch-chromatog. 244, 70 

Funktionelle Gruppen, Best. bestimmter Sauerstoff- 
Funktionen mit Cersulfat, colorim. 250, 127 

— — vy. 4C in Methoxylgruppen 248, 372 

— — y. Hydroxygruppen in Phenol-Kohlenhydrat-Verb. 
248, 382 

— — vy. -N-N-Gruppen, kinet. 248, 202 

— CH,-enthaltende —, Analyse, KMR-spektrom. 
(mikro) 244, 199 

— Nachw. v. Alkylgruppen u. ihrer Stellung in aromat. 
Verb., reaktions-chromatog. 248, 79 

— — vy. Carbonylgruppen als 2-Diphenylacetyl- 
1,3-indandion-Derivate 248, 82 

Furacilin, Best. in pharmaz. Produkten, polarog. 245, 404 

Furancumarine, Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 121 

Furazolidon, Best. in Futtermitteln 249, 68 

— — in Harn 247, 415 

Furfuralkohol, Best. in Tetrahydrofurylalkohol, coulom. 
245, 192 

— — titr. 247, 357 


F 


Gadolinit, Best. v. Lu, aktivierungsanalyt. 248, 358 
Gadolinium, Best. in Gadolinium/EHisen-Oxid-Filmen u. 
Gadolinium/Eisen-Leg., roéntgenfluoresenzanalyt., 
nach ionenaustausch-chromatog. Trenn. 248, 225 
— — in Yttriumoxid, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 

249, 58 


Friichte — Gadolinium 


Furfurol, Best., colorim., mit Azulen 246, 35 

— — in Tetrahydrofurylalkohol, photom. 245, 192 

— — neben Beimischungen, kinet. 248, 388 

— — neben Methylfurfurol, gas-chromatog. 249, 323 

— — titr., durch Oxydat. mit Brom 247, 357 

— — — Thiosemicarbazid-Meth. 246, 41 

— Oxydationschlorierungsprodukte, Best. v. Perchlor- 
muconsdure 248, 212 

Furfuryliden-p-nitrophenylhydrazone, als Alkali- 
indicatoren 245, 125 

Furocumarine, Best., photom., in gefrorenen Lés. 249, 322 

Fuselél, Best. in Alkoholdest., gas-chromatog. 249, 262 

— — in alkohol. Getrinken (destill.-), gas-chromatog. 244, 
74 

Futter, Best. v. Carotin in Frisch —, spektralphotom. 247, 117 

— — y. DDT-Riickstianden in Heu, extr., -colorim. 248, 397 

— — y. Lincomycin, mikrobiolog. 247, 119 

— — vy. Nitraten in Silo—, polarog. 248, 248 

— Nachw. v. Oxytetracyclin, mikrobiolog. Gemeinschafts- 
untersuch. 248, 104 

— — vy. Tetracyclin u. Oxytetracyclin, mikroskop. 248, 104 

Futtermittel, Best. v. Athopabat 247, 119 

— —v. Amprolium, AOAC-Meth. 247, 383 

— — vy. Amprolium, Sulfachinoxalin u. Athopabat, auch 
bei gleichzeit. Anwesenheit 250, 286 

— — y. Antibiotica, Ubersichtsbericht 245, 400 

— — v. Br-, photom. 244, 411 

— — v. Chlormadinonacetat, gas-chromatog. 245, 194 

— — v. 2-Chlor-4-nitrobenzamid, 4’ -[(p-Nitropheny]l)-sulf- 
amoyl]-acetanilid u.4-Aminobenzolarsonsdure 250, 286 

— — v. Chlortetracyclin neben Riboflavin 248, 317 [Or] 

— — vy. Cholin 249, 68 

— — v. Clopidol in Gefliigel—, gas-chromatog. 250, 286 

— — vy. Cu-, Zn- u. Mg-Spuren, atomabsorptions- 
spektralphotom. 244, 155 

— —v. Dimetridazol 250, 75 

— — v. F, mit ionenspez. Elektrode 250, 286 

— — v. Furazolidon 249, 68 

— — v. Mn, saulen-chromatog.-photom. 247, 116 

— —v. N (Dumas-Meth.) 249, 67 

— — v. Nitrit u. Nitrat, colorim. 248, 248 

— — v. prophylak. Arzneimitteln, diinnschicht- 
chromatog. 249, 352 

— — v. Sulfadimidin 250, 287 

— — v. Sulfamethazin, séiulen-chromatog. 244, 155 

— — v. Sulfamethazin u. Procain-Penicillin, diinnschicht- 
chromatog-spektralphotom. 250, 75 

— — v. Thiamphenicol, spektralphotom. 250, 75 

— — v. a-Tocopherolacetat in Mineralsalzmisch. 248, 25 
[Or] 

— — v. Zoalen 250, 286 

— Nachw. v. pharmazeut. Produkten, diinnschicht- 
chromatog. 247, 119 


— — in W-Bronzen, aktivierungsanalyt. (photonen-)-y- 
spektrom. durch Computer 246, 336 

— —neben Sm-, Eu- u. Dy-Spuren in Thorium- 
verbindungen aus Monazit, anionenaustausch- 
chromatog.-spektrog. kombin. 250, 267 

— — spektrog. 244, 327 


Gadolinium — Gase 


— — — in Erzen u. Mineralien 249, 56 

— Trenn. v. Eu 249, 334 

— — — saulen-chromatog. 247, 80 

Gadoliniumlegierungen, Best. v. Gd u. Fe in Gd/Fe-Leg., 
rontgenfluorescenzanalyt., nach ionenaustausch- 
chromatog. Trenn. 248, 225 

Gadoliniumoxid, Best. v. P 248, 236 

— — v. SE-Spuren, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 
72 

Galaktolipide, Best. in Bohnenblattern 248, 103 

— — in Pflanzengewebe 249, 67 

Galaktosamin, Trenn. v. Glucosamin 248, 400 

Galaktose, Best. in Blut, enzymat. 248, 129 

— — in Glykoproteiden 248, 404 

D-Galaktose, Best. der permethylierten Furanoside, 
Pyranoside u. Septanoside, gas-chromatog.-massen- 
spektrom. 246, 35 

— Derivate, Best., gas-chromatog. 248, 383 

Galakturonsiiure, Best., enzymat. 246, 411 

Gallamin-Triithjodid, Best. 249, 80 

Galle, Analyse 244, 160 

Gallenketosiiuren, Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 
142 

Gallenpigmente, Trenn., diinnschicht-chromatog. 249, 160 

Gallensiiuren, Best., chromatog. auf Glasfaserpapier 249, 
284 

— — in Blut 248, 135 

— — in Faeces, fluorim. 246, 408 

— — — gas-chromatog. 248, 135 

— — — v. Menschen mit konstanter Fettkost 245, 413 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 142 

Gallensteine, quant. Mikroanalyse 249, 284 

Gallium, Best., extr., aktivierungsanalyt. (neutronen-)- 
y-spektrom. 245, 396 

— — fluorim., in Silicaten, mit 8-Hydroxychinolin 246, 70 

— — — in Wasser (Meer-) 245, 178 

— — — mit Chlorthiooxybenzolen 245, 396 

— — in Nb-Leg., titr. (chelatom.-) 249, 336 

— — in Pb u. Fe, extr., fallungsanalyt. 244, 206 

— — neben Al, In u. Tl, Ringofenmeth. (mikro) 245, 394 

— — neben In, fallungsanalyt., im System In,S,/Ga,S, 
249, 150 

— — photom. (extr.-) 244, 58, 337 

— — — als 8-Hydroxychinolinkompl. 249, 172 [Or] 

— — — in Al (Hitten)-, mit Hamatein 246, 12 [Or] 

— — — in In, als Chloridkomplex (Spuren) 250, 346 

— — — in Silicaten u. Materialien 247, 371 

— — — in Zinksulfid 246, 79 

— — — mit 3,4-Dihydroxyazobenzol-2’-carbonsaure 249, 
396 

— — — mit Solochrom Cyanin R 244, 131 

— — polarog. in Halbleiterleg. 249, 334 

— — — in sauren Medien, Effekte der Wechselwirk. v. 
Anionen u. der Ionenstiarke 247, 82 

— — titr. (komplexom.-), gegen einige Pyridylazoverb. 
250, 202 

— — — mit ADTA im UberschuB u. Restmeth. mit 
FeCl, gegen Sulfosalicylsiure 250, 202 

— — vy. Co, extr.-photom. 249, 50 

— — y. Metallspuren, durch fokussierenden Ionenaus- 
tausch, Untersuch. mit ADTA u. Weinsaure 250, 346 

— — y. Pt-, Au-, Hg-, Se-, Zn- u. Sn-Spuren 248, 75 

— — y. Se- u. Te-Spuren, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 248, 225 
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— — v. Spurenverunreinigungen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 245, 233 [Or] 

— Extr. mit Tetraphenylarsoniumchlorid 248, 360 

— Kompl. mit Chromotrop 2R 250, 53 

— — mit Eriochromcyanin RC, photom. Untersuch. 250, 
199 

— — mit Oxyanthrachinonen, spektralphotom. Unter- 
such. 250, 199 

— — mit Solochrom-dunkelblau, spektralphotom. 
Untersuch. 250, 202 

— spektralphotom. Untersuch. der Reaktion mit einigen 
Azofarbstoffderivaten der 2-Hydroxy-naphthalin- 
3,6-disulfosiure 247, 337 

— Trenn., extr., mit Kupferron 249, 396 

— — v. Cd 249, 333 

— — v. Fe, fallungsanalyt. 245, 397 

— — v. In, TI, Sb u. Bi, extr. 245, 398 

Gallium(IID), Best., photom., mit Xylenolorange 245, 397 

— — titr. (chelatom.-), -thermom. 249, 302 [Or] 

— Trenn. v. In(III) u. TI(III), extrakt., mit Tri-n-butyl- 
phosphat 245, 397 

Galliumarsenid, Best. v. Cu, Zn, Cd, Ag, In, Re, Pd, Ir, 
W, Co, K u. Na, aktivierungsanalyt. 246, 79 

— — v. Se- u. Te-Spuren, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 248, 225 

— — v. Spurenverunreinigungen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 245, 233 [Or] 

— Filme auf Unterlagen aus demselben Material, spektro- 
chem. Untersuch. 248, 75 

Gallocyaninmethylester, Best., titr. (redox-) 248, 347 

Gallussiiure, Dibrom—, Reakt. mit Nb(V) u. Ta(V) 249, 
401 

Galvanische Bader, Best. vy. Au, spektralphotom. 250, 274 

— — v. Sb in Cyanidbad 247, 378 

— — v. Zn oder Cd neben Alkalicyanid, titr., mit 
ADTA, schrittweise 244, 141 

— Nachw. v. Zersetzungsprodukten v. Zusatzen, diinn- 
schicht-chromatog. 250, 275 

Galvanische Zellen, zum Spurennachweis v. Saure- u. 
Basendimpfen 248, 57 

Gammaspektren, Analyse, numerische Meth. 244, 197 

Ganglioside, Papier-Chromatog. v. menschl. Gehirn — 248, 
407 

Gasanalyse, industrielle —, Literaturiibersicht 245, 177 

— kombin. mit Thermodifferentialanalyse, Nachw. v. 
Pyrit u. org. Substanzen in Sedimentgestein 246, 71 

Gas-Chromatograph, fiir Arbeiten bei Temperaturen um 
1000°C 250, 44 

— kombin. mit Massenspektrometer (AEI-), Fraktions- 
eingabe v. Kunststoff-Pyrolyseprodukten 250, 56 

— ,,Lué“‘—, mit frontaler Anreicher. v. Beimengungen 
leichter Gase 250, 45 

— -Spektrofluorimeter, mit str6mender Flissigk. als 
Verbindungsglied 247, 68 

Gas-Chromatographie, s. Chromatographie, Gas 

Gas Chromatography, Progress in — (Purnell) 250, 35 [L] 

Gasdetektoren, membranbedeckte amperom.—, Higen- 
schaften 245, 286 

Gase, Ammoniaksynthese—, Best. v. Ar, CH, u. H,, gas- 
chromatog. 246, 49 

— — — v. Ar, CH, u. No, gas-chromatog. 244, 78 

— Analyse, gas-chromatog. 244, 138 

— — massenspektrom. 246, 49 

— — — mit moduliertem Molekularstrahl 249, 45 
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Gase, Analyse, massenspektrom. (Forts.) 

— — — mit selektiver Photoionisation 245, 177 

— — Sorptionseigenschaften v. Graphit 249, 349 

— Best., enthalpimetr. 250, 50 

— — gas-chromatog., in Bodenproben (flotierten-) 247, 
381 

— — — in Treibmittelgem. 250, 79 

— — in Metallen, Eigenschaften v. Graphit 249, 349 

— — — mit Kohleelektrodengleichstrombogen u. Gas- 
Chromatographie 249, 331 

— — — Spektralisotopenanalyse. 249, 331 

— — in Sedimenten 247, 370 

— —v.C, N u. O, neutronenflugzeitspektrom. 248, 87 

— -- v. Chlorwasserstoff, mit ionenspez. Elektrode 250, 59 

— — v. CO u. CO, in Hich— im Bereich v. 0—100°/), 
titr., mit Tetrabutyl-ammoniumhydroxid in Methanol- 
Isopropanol 247, 279 [Or] 

— — vy. CO, im Gem. mit H,, He, CH,, Ne, N;, CO, O, u. 
Ar, massenspektrom. 248, 87 

— — v. H (mikro) 249, 45 

— — v. 7H, neutronenflugzeit-spektrom. 244, 79 

— — v. H,O, gas-chromatog. (Spuren) 246, 326 

— — — — 250, 261 

— — — mit Kobalt(II)-chlorid-Indicator 249, 63 

— — — polarog. (indir.-) 249, 326 

— — v. KW-Stoffen (schweren-) in Hochofengas/Luft- 
Gem., Mischgas, Koksofengas u. Erdgas, gas-chro- 
matog. 248, 342 

— — v. O,, colorim. 246, 50 

— — — in Nichteisenmetallen 250, 342 

— — vy. 180, neutronenflugzeit-spektrom. 248, 87 

— Edel—, Best. v. Sauerstoff-, Stickstoff-, Wasserstoff-, 
Methan- u. Kohlenmonoxid-Spuren 250, 59 

— Erd—, Konferenz tiber die Chemie und chemische 
Verarbeitung des Erdéls und Erdgases (Freund u. 
Szirmai) 244, 321 [L] 

— inerte, Best. v. Sauerstoffkonzentrationen m. H. 
galvan. Zellen 250, 59 

— isotopmark. Gem., Analyse, IR-spektrosk. 248, 87 

— permanente, Analyse, gas-chromatog. 248, 219 

— — Best., gas-chromatog. 244, 138 

— Raffinerie—, Best. v. H,, O,, N,, CO, CO,, H,S, NH, 
H,0 u. den gesatt. C,—C,-Kohlenwasserstoffen, gas- 
chromatog. 244, 79 

— Reinigung v. Inertgas v. O, u. H,O in abgeschl. 
Behaltern 249, 328 

— saure, Best. in Alkalihydroxiden u. Aminen, titr. 249, 
347 

— Spurenbest. in Heizgasen, gas-chromatog. 246, 326 

— gs. auch Abgase 

Gas-Phase Chromatography, of Steroids (Eik-Nes, 
Horning) 250, 36 [L] 

Gasvolumetrie, Best. v. N, in org. Verb., Oxydat. mit 
Chromsaure (mikro) 244, 397 

— — — in Schlacken (Siemens-Martin-) 246, 76 

— — v. Ni in Nickelsulfidgemischen 246, 68 

— Untersuch. v. Autoxydationen, Vergl. mit voltamm. 
Meth. 244, 269 

Gehirn, Best. v. Aminosauren in Tay-Sachs- u. Normal— 
des Menschen 248, 284 

— — v. Arterenol, Dopamin u. Serotonin in einer Probe 
248, 134 

Gehirnproteine, Nachw., elektropherog. 248, 127 

Gehirnserotonin, Best., fluorim. 245, 411 


Gase — Gesteine 


Gelatine, Best. in waiBr. Lés., gas-chromatog. 248, 373 

Gemiise, Analyse v. zubereitetem — 248, 256 

— Best. v. Captan-Riickstinden, gas-chromatog. 244, 77 

— — y. Chloroplastpigmenten in Spinatblattern, dinn- 
schicht-chromatog. 246, 150 

— — v. H,O 246, 150 

— — v. Katalase, gasom. 244, 248 [Or] 

— — v. Pesticiden (Cl-), gas-chromatog. 246, 158 

— — v. Pesticidriickstinden 245, 347, 348, 349 

— — vy. Stirke u. Kohlenhydraten 246, 151 

— Identifiz. v. Zuckern u. Mannit in Sellerie 247, 390 

Gentamicinkomplex, Trenn., chromatog. 248, 121 

— — — u. biolog. Priifung 250, 413 

Geochemische Analyse, Best. v. 7°Po in Pb 250, 63 

Geologisches Material, Best. v. Fe, Sc u. La, aktivierungs- 
analyt. 249, 346 

— — vy. Pd, Pt, Bh, spektrog. 244, 345 

— Nachw. v. Mo, Feldtest mit Dithiol 244, 344 

Gerbstoffe, Syntheseprodukte durch Kondensations- 
reaktionen aus Naphthalinsulfonsiure, Dihydroxy- 
diphenylsulfon u. Formaldehyd, Analyse, diinnschicht- 
chromatog., mit quant. Auswert. 247, 388 

— vegetabil., Trenn., diinnschicht-chromatog. 246, 260 

Germanium, Best., atomabsorptions- u. UV-spektral- 
photom. 250, 203 

— — colorim., mit Phenylfluoron 247, 332 

— — flammenphotom. u. atomfluorescenzspektrom. in 
Stickstoff/Sauerstoff/Acetylen-Flamme 248, 76 

— — in Cu-Erzen, aktivierungsanalyt. 249, 341 

— — in Zn, spektralanalyt. 249, 332 

— — neben Mo in Ge/Mo-Systemen 247, 338 

— — polarog. (mikro) 244, 30 [Or] 

— in Cu/Ge/Se-Halbleitersystemen 248, 222 

— — spektralphotom., in Organo-Ge-Verb. 248, 201 

— — — mit Dihydroxycumaronon 246, 390 

— — titr. (amperom.-), mit 2’,3’,4’-Trihydroxychalcon 
244, 276 

— — v. Beimengungen in Halbleiter— 246, 328 

— — v. Hg-, Sn-, Cr-, Sb-, Se-, Zn- u. Co-Spuren, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 226 

— — v. Na-, Mg-, Al-, Si-, K- u. Fe-Spurenverunreinigun- 
gen, massenspektrog. 247, 374 

— — v. Se (0,05—5,0 ug), photom. 248, 226 

— — y. Spurenverunreinigungen, aktivierungsanalyt. 
245, 221 [Or] 

— Reakt. mit Dihydroxycumaronon 246, 390 

— Trenn. v. Zn-Lés., Fall. mit Tannin 247, 83 

Germanium (IV), As(III)/As(V)- sowie 7*As(II1)/?7As(V)- 
Gem., Auftrenn., elektrophoret. (papier-) 250, 206 

— Best., spektralphotom., mit Brompyrogallolrot 247,338 

Germaniumorganoyerbindungen, Best. v. Ge, spektral- 
photom. 248, 201 

Germanium (IV)-oxid, Best. v. Se (0,05—5,0 ug), photom. 
248, 226 

Germaniumtetrachlorid, Best. v. Organochlorverb., gas- 
chromatog.-massenspektrom. 248, 239 

Geschmackstoffe, Nachw. v. 2,4,5-Trimethyl-3-oxazolin u. 
3,5-Dimethyl-1,2,4-trithiolan in flicht. — v. gekochtem 
Rindfleisch 249, 266 

Gestagene, Best. in peroralen empfangnisverhiitenden 
Mitteln 247, 129 

Gesteine, Analyse v. Zn/Pb-Agglomeraten, spektrochem. 
247, 321 

— basalt., Analyse, massenspektrom. 250, 266 


| 
| 


{ 


Gesteine — Getreide-Erzeugnisse 


— Best. v. Al, titr. (komplexom.-) (mikro) 246, 334 
——-—-- voltam. 249, 93 [Or] 
— — v. Au, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 248, 232 
— — — bei geochem. Schiirf., spektrog. (Spuren) 246, 333 
— — — fluorim., mit Rhodamin B 248, 232 
— — v. Cd- u. Ag-Spuren, atomabsorptions-spektral- 
photom. (Spuren) 249, 343 
— — v. Ce, photom. 244, 342 
— — v. Elementen (versch.-), neutronenaktivierungs- 
analyt. mit chem. Abtrennung u. y-Spektroskopie 249, 
341 
— — v. F, colorim. 244, 147 
— — — in Silicat—, Phosphat—, Glimmer u. steinigen 
Meteoriten 249, 56 
— — vy. Fe(Il), Natriummetafluoroboratschmelz-Meth. 
250, 67 
— — v. Fe, Se u. La, aktivierungsanalyt (neutronen-) 
249, 346 
— — yv. Halogenen, spektrog. 248, 234 
— — v. Hg, atomabsorptions-spektrosk. 250, 64 
— — v. H,O (gebundenem-), automat.-titr. (jodom.-) 
kombin. mit therm. Zersetz. 248, 21 [Or] 
— — vy. K, Perchlorat- u. Tetraphenylboratmeth., Vergl. 
245, 184 
— — v. Li,O in Silicat—, atomabsorptions-spektral- 
photom. 250, 267 
— — vy. Lu in Gadolinit, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
248, 358 
— — v. Lu, Tb u. Yb, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
anionenaustausch-chromatog.-y-spektrom. 250, 268 
— — vy. Mn, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 246, 71 
— — v. Nb u. Ta, spektrog. 247, 370 
— — v. P, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 233 
— — v. Pd, Os, Ir u. Pt, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
246, 71 
— — vy. Rb u. Cs (simultan), aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), -y-spektrom., mit Ge(Li)-Detektor 250, 
267 
— — vy. Sb, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 250, 66 
 —— — — 248, 91 
— — v. Se u. Th, extr., -spektralphotom. 248, 356 
— — v. Se 249, 56 
— — y. SE, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-y-spektrom. 
248, 94 
— — — isotopenverdiinnungsanalyt.-massenspektrom. 
246, 70 
— — v. SE u. Y, photom., nach antagonist. Reextr. 248, 
94 
— — vy. Si, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 250, 268 
— — v. SiO,, fallungsanalyt.-titr. (acidim.-) als Kalium- 
hexafluorsilicat 250, 185 [Or] 
— — y. Sm, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 247, 23 [Or] 
— — y. Sn, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 250, 208 
— — — photom. 246, 69 
— — y. Spurenelementen in Granit- u. Diabas—, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 246, 333 
— — — réntgenfluorescenzanalyt. 248, 94 
— — v. Ta, papier-chromatog., semiquant. 244, 344 
_ — — y. Th (mikro u. submikro) in ultrabas. —, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 249, 344 
— — v. Ti, photom., mit Tiron 244, 344 
— — y. V in magnet. —, photom. 248, 235 
— — vy. Wu. Tl, spektrog., Berechn. der Nachweisgrenze 
244, 190 
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— fluBspathalt., Best. v. F 250, 269 

— Silicat—, Analyse, atomabsorptions-spektroskop. 250, 65, 
268 

— — — Lésungstechnik 250, 338 

— — Best. v. Ca, colorim. 250, 267 

— — — vy. Edelmetallen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
250, 269 

— — — v. Fe, spektralphotom. 250, 67 

— Spektralanalyse, Zusatzmeth. fiir die Kontrolle der 
Richtigkeit 250, 266 

— Trenn. v. Bi-Aktivitaten, extr., mit Dalzin 250, 268 

Getriinke, Best. v. Alkohol, titr. 246, 148 

— — vy. Citronensiure in Traubenmost, colorim. 246, 149 

— — v. Coffein in nicht alkohol. —, siulen-chromatog.- 
spektralphotom. 246, 148 

— — vy. phenol. Substanzen, elektropherog. 247, 389 

— Grundstoffe, Nachw. v. Sojaextrakten 250, 218 

— Nachw. v. Emulgatoren in Fruchtsaft—, diinnschicht- 
chromatog. 247, 389 

Getreide, Best. v. Acrylnitril, Schwefelkohlenstoff, 
Tetrachlorkohlenstoff u. Athylendichlorid, gas- 
chromatog. 248, 118 

— — y. 4-Amino-3,5,6-trichlorpicolinsaéure, gas-chro- 
matog. 247, 392 

— — v. Ciba-9491, seinem Sauerstoffanalogen u. seinen 
phenol. Hydrolyseprodukten in Mais, gas-chromatog. 
248, 117 

— — v. Malathion in Weizen 246, 160 

— — — — séulen-chromatog. u. gas-chromatog. 248, 259 

— — v. Metallspuren, diinnschicht-chromatog.-reflexions- 
spektroskop. 248, 258 

— — v. Methylbromid u. Athylenoxid in Weizen, extr., 
gas-chromatog. 248, 117 

— — vy. Methylparathion in Reiskérnern, gas-chromatog. 
248, 116 

— — vy. Stiirke in Weizen, enzymat. 249, 263 

— — v. Sr-90 in Weizen 249, 264 

— Nachw. v. weichem Weizen in Hierteigwaren, diinn- 
schicht-chromatog. 250, 220 

— Weizengluten, Nachw., siulen-chromatog. 248, 392 

— Weizenkleber, Nachw., saulen-chromatog. 248, 392 

Getreide-Erzeugnisse, Best. des Stirkeabbaus in Weizen- 
mehl, enzymat. 249, 264 

— — v. BHT u. BHA in Frihstiicksflocken, gas-chromatog. 
248, 259 

— — v. Carbonylverb. 246, 152 

— — v. Carotinoiden in Teigwaren u. deren Rohstoffen 
250, 220 

— — v. Isothiocyanaten in Mehl] 248, 396 

— — vy. Methylbromid u. Athylenoxid in Mehl, extr., 
gas-chromatog. 248, 117 

— — v. Sr-90 249, 264 

— — v. Starke (beschadigter-) in Mehl, colorim. 250, 220 

— — v. Stirke u. Kohlenhydraten in Frihstiicks- 
produkten 246, 151 

— Nachw. v. Emulgatoren, diinnschicht-chromatog. 248, 
259 

— — v. Ochratoxin A, diinnschicht-chromatog. 247, 391 

— — v. org., backtechnolog. wichtigen Sauren, diinn- 
schicht-chromatog. 250, 220 

— — v. Poly- u. Oxycarbonsauren in Backwaren, 
diinnschicht-chromatog. 248, 393 

— — vy. weichem Weizen in Hierteigwaren, diinnschicht- 
chromatog. 250, 220 
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Getreidesilagen, Nachw. v. P-org. Insecticiden, gas- 
chromatog. 247, 396 

Gewichtsanalyse, s. Gravimetrie 

Gewiirze, Analyse 248, 256 

— Best. mineralischer Elemente, emissionsspektroskop. 
249, 270 

— Pflanzensamen—, Best. v. Isothiocyanaten in Senf- 
samen 248, 396 

Gewiirzéle, vergleichende Untersuch. zur gas-chromatog. 
Best. v. Methylenchlorid-, Athylendichlorid- u. 
Trichlorathylen-Rickstanden 248, 306 

Gibberelline, Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 131 

Gips, Best. in Calciumsulfat-Hemihydrat, thermo- 
differentialanalyt. 246, 79 

Glas, Best. v. B, KM-Doppelresonanz, 1°F 250, 199 

— — v. Mg u. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 
237 

Globoside, Trenn. v. Phosphatiden, siéiulen-chromatog. 
246, 282 

y-Globulin, Best. in Blutserum, siulen-chromatog. 250, 
408 

Glucagon, Best., immunolog. 250, 145 

— Trenn. v. Insulin, elektrophoret. 247, 140 

Glucitole, Trenn. 248, 400 

Glucoamylase, Best. 248, 418 

Glucono-5-lacton, Best. in Fleischerzeugnissen u. Briat- 
zusatzmitteln, polarim. 248, 262 

D-Gluconsiure, Best. neben L-Idonsaure, photom. 249, 
320 

Glucopyranoside, Trenn., siulen-chromatog. 247, 110 

Glucosamin, Best. in Lebensmitteln, spektralphotom. 250, 
215 

— Trenn. v. Galaktosamin 248, 400 

B-Glucosaminidase, Best. 248, 418 

Glucosaminoglykane, Best. v. Acetylgruppen, gas- 
chromatog. 250, 411 

— saure, Trenn., elektrophoret. 250, 148 

Glucosaminoglykano-hydrolasen, Nachw. im menschl. 
hyalinen Knorpel, Reinigung u. Eigenschaften 250, 
416 

Glucose, Ameisensaurelés., papier-chromatog. Untersuch. 
248, 405 

— Best., colorim., mit Anthron-Reagens 248, 391 

— — coulom.-titr., in Serum 248, 404 

— — enzymat.-fluorim., in Harn 246, 279 

— — — — halbautomat. 248, 405 

— — enzymat., in Harn, Auswert. der Hexokinase, 
Glucose-6-phosphat-Dehydrogenasemeth. 248, 405 

— — — in Wein 246, 149 

— — — neben Milchsaure in Blut (halbautomat.-) 250, 
410 

— — enzymat.-photom., in Serum u. Cerebrospinal- 
flissigk., mit Glucose-Oxydase-Meth. 247, 412 

— — in Blut mit o-Toluidin im Autoanalyzer 250, 147 

— — in Blut, Plasma u. Serum 250, 409, 410 

— — in Harn 250, 147 

— — neben Harnsaure (submikro) 249, 155 

— — neben Saccharose, spektropolarim., Borhydrid- 
Redukt. 247, 110 

— — neben Starke 248, 405 

— — spektralphotom., in biolog. Flissigk., mit Anilin- 
Reagens 246, 279 

— — — mit Fluorescein (mikro) 245, 340 

— Nachw. in Harn, Enzympapierstreifenmeth. 246, 279 


Getreidesilagen — Glyceride 


— — neben Fructose u. Saccharose in Fruchtextrakten, 
diinnschicht-chromatog. 248, 81 

— — vy. Carbonylverb. in vergorenen —Lés., gas-chro- 
matog. 247, 106 

D-Glucose, «- u. B- —, Best., gas-chromatog., als 
Trimethylsilylather 248, 382 

Glucose-Glucoseoxydase-System, Spurenbestimmung v. 
Metallhemmstoffen 248, 418 

Glucoseoligomere, Trenn., siulen-chromatog. 248, 91 

Glucose-6-phosphatase, Aktivitatsbest. in Rattenleber- 
mikrosomenfrakt. 246, 411 

— Best. in Lebergewebe, photom. (mikro) 244, 221 

Glucosepolymere, «-gekoppelte, Best. in biolog. Material, 
enzymat. 250, 147 

Glucosidase, Best., elektrochem. 244, 222 

Glucoside, phenol., Nachw. in Populus tremula-Borke, 
siulen-chromatog. 247, 382 

@-Glucuronidase, Best. in Serum mit p-Nitrophenyl- 
glucuronid, spektralphotom. 244, 222 

Glucuronide, Trenn., diinnschicht- u. ionenaustausch- 
chromatog. 248, 135 

Glucuronyltransferase, Priif. mit Bilirubin als Acceptor 
248, 414 

Glutithimid, Nachw. in biolog. Material 250, 158, 159 

— — — 248, 410 

Glutamin, Best. neben Asparagin in Gegenw. anderer 
Aminosiuren in physiolog. Flissigk. 246, 222 

— Trenn. v. Glycin, diinnschicht-chromatog. 248, 285 

— Untersuch. der Zersetzung bei erhdhten Temperaturen 
in der Ionenaustausch-Chromatog. 244, 213 

Glutamin-Oxalessigsiure-Transaminase, Aktivitatsbest. 
durch Kuppl. des Oxalacetats mit Diazoniumsalzen 
246, 412 

— Best. in Serum, automat. 244, 224 

— — — colorim. 248, 143 

Glutaminsiure, Esterbild. durch Verwend. v. Methanol bei 
der Ionenaustausch-Chromatog. 247, 410 

Glutaminsdure-Decarboxylase, Aktivitatsbest. in Ratten- 
hirn 248, 418 

y-Glutaminylpeptidase, Aktivitatsbest., colorim. 246, 287 

Glutaminyltranspeptidase, Aktivitatsbest., colorim. 246, 
287 

Glutarimid, «-Phenyl—, Nachw. in biolog. Medien, gas- 
chromatog. 250, 159 

Glutarsiure, Kompl. mit Pb, polarog. Untersuch. 248, 77 

Glutarsiuremonoaldehyde, Best. v. drei gegenseitig 
umwandelbaren isomeren — 248, 209 

Glutathion, Best., enzymat., mit 2,2’-Dithiodipyridin 245, 
207 

— — fluorim., mit o-Phthalaldehyd 248, 286 

— -Cystein-N-Athylmalimidaddukte/Cystein-Gem., 
Trenn., diinnschicht-chromatog. 250, 404 

— oxid., Best. in Erythrocyten u. Geweben vy. Mensch, 
Kaninchen u. Ratte 250, 406 

Glyceride, Best., colorim. 244, 201 

— — diinnschicht-chromatog.-densitom. 248, 207 

— Mono—/Alkylather-Gem., Trenn., gas-chromatog. 250, | 
400 

— Mono., Di- u. Tri—, Nachw., diinnschicht-chromatog.- | 
photom. 244, 402 

— — — in Lebensmitteln, diinnschicht-chromatog.-titr. 
244, 78 

— Myelinphospho— y. Saugetieren, Best. v. Alk-1-enyl- | 
gruppen, diinnschicht-chromatog. 248, 408 | 

| 


Glyceride — Gold 


— Tri—, Best. in Fetten 248, 261 

— — — in Plasma u. Gewebe 250, 148 

— — Nachw., diimnschicht-chromatog., synergistische 
Komplexbild. an mit Silbernitrat getriinktem Silicagel 
250, 79 

Glycerid-Glycerin, Best. neben Glycerin in Plasma, 
enzymat. 248, 124 

Glycerin, Best., colorim. 244, 201 

— — fluorim., mit Anthron (Spuren) 248, 208 

— — gas-chromatog., in kosmet. Priiparaten 245, 198 

— — — in Lipiden 250, 149 

— — in Serum, Organextrakten u. Plasma 250, 399 

— — neben Glycerid-Glycerin in Plasma, enzymat. 248, 
124 

— — titr. (potentiom.-) 244, 70 

— — y. Anasthesin u. Antipyrin, siulen-chromatog.- 
photom. 247, 126 

— Nachw. neben Ribit u. Anhydroribit, gas- bzw. 
diinnschicht-chromatog., als Trimethylsilylather 247, 
109 

Glycerinaldehyd, Best., polarog., mit o-Phenylendiamin 
244, 402 

Glyceringuajacolat, Nachw. in pharmazeut. Produkten, 
papier-chromatog. 246, 345 

Glycerinnitrate, isomere, Best., diinnschicht-chromatog., 
4C-mark. 249, 219 

Glycerylither, Best. der Verteilung der aliphat. Gruppen 
durch Gas-Chromatographie der Diacetylderivate 248, 
406 

Glycin, Best., fluorim., mit 2,4-Butandion 248, 126 

— — titr. 246, 223 

— — — in pharmazeut. Produkten 248, 126 

— Trenn. v. Glutamin, diinnschicht-chromatog. 248, 285 

Glycinat, Komplexe mit Cu(II), Untersuch., potentiom. 
245, 392 

Glycinatkobalt(IIl), cis-trans-Isomere, Nachw., diinn- 
schicht-chromatog. 250, 144 

Glycinkresolrot, zur Best. v. Sc u. Zr, spektralphotom. 
250, 200 

Glykogen, Best., enzymat. 246, 280 

Glykol, Monoither u. Monoester, Analyse, gas-chromatog. 
249, 214 

Glykolither, Gem. mit Glykolen, Analyse, gas-chromatog. 
245, 337 

Glykolaldehyd, Best., polarog., mit o-Phenylendiamin 244, 
402 

Glykole, Best., colorim. 247, 108 

— — gas-chromatog. 248, 380 

— — titr.-redox 244, 201 

— Di- u. Mononitrate, Best. in Blut, colorim. bzw. gas- 
chromatog. 250, 399 

— Gem. mit Glykolithern, Analyse, gas-chromatog. 245, 
337 

— Nachw., diinnschicht- bzw. gas-chromatog. 247, 108 

— Poly—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 250, 277 

— Polyathylen—, Best. der Molekulargewichtsverteil., 
Vergl. zwischen Gas- u. Saiulen-Chromatog. 248, 108 

— prim. C,—C,)— im Gem. mit prim. C,—C,; 
Alkoholen, Trenn., gas-chromatog. 248, 208 

— Tetra-, Penta-, Hexa-, Hepta- u. Nona—, Nachw., 
diinnschicht-chromatog. 250, 277 

Glykolsiiure, Best., mit Goldchlorid (mikro) 249, 220 

a-Glykolverbindungen, Analyse, fluorim. 248, 80 

Glykolytische Enzyme, Einbettungsgitter 248, 140 
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Glykoproteide, Best. in Blut, elektrophoret. 248, 403 

— — v. Galaktose, Mannose u. Fucose 248, 404 

— — v. Neutralzuckern, gas-chromatog. 248, 286 

— Hypophyse—, Xylose als Artefakt bei der Chromato- 
graphie an Cellulose-[onenaustauschern 249, 157 

— Nachw. v. Alditolacetaten, gas-chromatog. 245, 208 

— — v. Zuckern u. Zuckerderivaten, papier-chromatog. 
249, 221 

Glykosaminoglykane, Analyse, gas-chromatog. 249, 155 

— Trenn. u. Best. 244, 214 

Glykoside, Cyano—, Nachw., papier- u. diinnschicht- 
chromatog. 244, 409 

— Herz—, diinnschicht-chromatog. Strukturanalyse 250, 
391, 392 

— Methyl—, Trenn., siulen-chromatog. 248, 210 

— Nachw. in Pflanzengeweben, diinnschicht-chromatog. 
246, 380 [Or] 

— phenol., Nachw. gas-chromatog. 249, 416 

— substituierte, Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 81 

Glykosyleeramide, Best. in Blut 246, 283 

Glykosylphosphate, anomere, Trenn. 249, 221 

Glyoxylat, Best. bei enzymat. Reaktionen 249, 286 

Gold, Best., aktivierungsanalyt., in Ag 246, 57 

— — aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Al (hochreinem-) 
250, 345 

— — — in Erzen u. Loésungen 249, 342 

— — — in Ga 248, 75 

— — — in Gesteinen 248, 232 

— — — in Os 244, 341 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Ag-Perlen 
(dokimast.-) 246, 122 [Or] 

— — — in Cd-Leg. 248, 90 

— — — in Cu 248, 66 

— — — in Erzen 246, 68 

— — — in Wasser (ppb-Bereich) 249, 328 

— — — neben Pt, Pd u. Rh 248, 197, 352 

— — fluorim., in Gesteinen, mit Rhodamin B 248, 232 

— — gravim., mit Di-2-thienylketoxim 247, 75 

— — — mit m-(Mercaptoacetamido)-phenol (Spuren) 249, 
142 

— — in Hisenpyriten, Kupfer- u. Bleikonzentraten 248, 
235 

— — in Golddrahten (kolloidal-gelésten-), turbidim. 244, 
126 

— — in Pb-Konzentraten (mikro) 250, 269 

— — in pharmazeut. Praparaten 247, 398 

— — isotopenverdiinnungsanalyt. (substéchiom.-) 244, 
271 

— — neben Cu u. Ag, voltamm. 244, 360 [Or] 

— — neben Hg u. TI, mit Kristallviolett 250, 199 

— — photom., in In, nach Extr. als Chloridkompl. 
(Spuren) 250, 346 

— — — in In-Leg. u. galvan. Badern 250, 274 

— — — in Leg., als Chloroaurat 246, 58 

— — — mit 2,2’-Dipyridylketoxim 244, 270 

— — réntgenfluorescenzanalyt., in Cu 248, 89 

— — spektrog., in Cyanidlés. (mikro) 245, 188 

— — — in Erzen u. Metallen 245, 184 

— — — in Gestein bei geochem. Schiirf. (Spuren) 246, 
333 

— — — in Kathodenkupfer 246, 57 

— — titr. mit Ascorbinsiure 244, 126 

— — y. Ag- u. Pd-Spuren, spektrog. 250, 263 

— — v. Metallverunreinig., spektrog. 250, 343 


316 Gold — Gravimetrie 


Gold, Best. (Forts.) — — — mit N-Methyl-aminothioformyl-N-phenyl- 
— — v. Rh(III) extraktionsspektrom. 249, 341 hydroxylamin 248, 64 ; 
— — voltamm. 250, 349 — — — mit Thiobenzoylphenylhydroxylamin 247, 74 
— Gefrierungskonzentration v. verd. waBr. Lés. 249, 143 — — v. Dodecawolframaten mit Tetraphenylphospho- 
— Reakt. mit 10-Methylacridiniumchlorid 249, 208 niumchlorid 244, 281 
— Trenn. v. Platinmetallen 250, 196 — — y. 5Fe u. Fe mit Benzolsulfinsaure 244, 64 | 
— — v. Pt, Redoxaustausch 247, 333 — — v. H,O in Kalk (App.) 246, 76 
Gold(1), Best. in Cyanidlaugen der Erzaufbereit., extr.- — — y. Hexafluorantimonat mit Tetraphenylarsonium- 
atomabsorptions-spektralphotom. 249, 59 chlorid bzw. Nitron 247, 86 
Gold(1), Best., extr., mit Mesityloxid, u. colorim. — — v. Hg(II) mit Antipyrin-Derivaten 245, 170 
Auswert. 248, 65 — — v. Hg, Pb u. Pt mit Trimethylphenylammonium- 
— — neben Hg(II) in binar. Gem., titr. (ascorbinom.-)- jodid 244, 56 
biamperom. 245, 393 — — v. Hydroxyphenylalkylaminen als Tetraphenyl- 
— Extr. aus salzsaurem Medium mit gesitt. aliphat. boranate 245, 374 
Ketonen, Hydrat-Solvat-Mechanismus 244, 176 [Or] — — vy. K in pharmazeut. Praparaten mit Natrium- 
— Trenn. v. Begleitelementen, extr., mit Mesityloxid tetraphenylborat 245, 400 
248, 352 — — —radiomark., als K,Na[Co(NO,),] 245, 167 
Gonadotropine, Radioimmunbest. 248, 414 — — v. Kobalt(III)-hexammin mit Perchlorat 247, 344 
Gonan (Cyclopentanoperhydrophenanthren), Derivate, — — v. Metallen mit Zimtsiure 248, 59 
Analytik VII. 249, 158 — — v. 2-Methyl-4-amino-5(6-phenylathyl)-aminoathyl- 
Gossypol, Best. in Baumwollsamenmehl u. -fruchtfleisch, pyrimidin-dihydrochlorid mit Silicowolframsdure 248, 
spektralphotom. 250, 285 271 
Gradiententechnik, diinnschicht-chromatog., II. Elutions- — — y. N-Methylgruppen nach Absorption an erhitzten 
Gradienten, darunter Dampfimprignierungs- u. Durch- Silbergranulaten 245, 336 
satz-Gradienten 248, 342 — — v. Mg als Magnesiumpyrophosphat 244, 55 
Granit, Best. v. Hf, aktivierungsanalyt. (neutronen-), — — v. Na 248, 350 
u. Untersuch. v. Variationen im Zr/Hf-Verhaltnis 250, — — v. Nb(V)- u. Ta(V)-oxid in Mineralien 246, 73 
66 — — v. Ni in Stahl als Salicylaldoximat 246, 332 
— — v. Li,O, atomabsorptions-spektralphotom. 250, 267 — — — mit Chinoxalin-2,3-dithiol 249, 206 
Graphit, Best. in Treibmitteln, konduktom. 245, 196 — — v. NO,- in Wasser (natiirl.-) mit Nitron 244, 335 
— — v. Tiu. V, spektrog. 247, 373 — — v. Oxalsiiure neben Wein-, Apfel-, Citroner- u. 
— — v. V-, Ti-, B- u. Si-Spuren, spektrog. 247, 196 [Or] Bernsteinséure als Calciumoxalat 244, 70 
Grauoxid, Best. v. PbO-Gehalt, automat., durch Mess. — — v. Parkopan, Spasman u. Dispasmol 247, 399 
der Lésungswirme 245, 49 [Or] — — v. Pd als Bis-(1,2-cyclohexandiondioximato)- 
Gravimetrie, ,,Auftriebs‘‘—, bei Ionenaustauschern u. palladium(ITI) 247, 96 
Fe(OH), 247, 291 [Or] — — — als Pyridin-Jodid-Kompl. 250, 26 [Or] 
— Auswert., Algol-Programm 245, 128 — — — mit Di-2-pyridylketoxim 249, 207 
— Best. v. Ag-, Au-, Pd- u. Pt-Spuren mit m-(Mercapto- — — — mit «-Oximinoacetoacertarylamidsemicarbazonen 
acetamido)-phenol 249, 142 249, 207 
— — v. Al mit 8-Hydroxychinolin 246, 388 — — — mit Resacetophenoxim 246, 146 
ee 2445657: — — — mit Thioviolursiiure 249, 409 | 
— — vy. Au mit Di-2-thienylketoxim 247, 75 — — v. Pd u. Co mit Oximidobenzotetronsiure 246, 147 | 
— — v. Azidion als Kupferisochinolinsiurekompl. 248, 33 — — v. Perchlorat mit Tetra-n-pentylammoniumbromid 
[Or] 248, 190 
— — v. Be neben Succinat, Harnstoffhydrolysemeth. — — v. Perchlorat u. Nitrat mit Tetraphenylphospho- 
247, 76 niumsalz u. N-(4-Chlorbenzyl])-1-naphthylmethylamin 
— — v. Bi als bas. Wismutacetat 246, 136 244, 281 
— — — mit Glyoximen 247, 87 — — v. PO,3- als Phosphomolybdat nach Trockn. mit 
— — — mit Largactil 247, 339 IR-Strahl. 246, 135 
-- — v. C, H u. mehreren Heteroelementen in metallorg. — — vy. Rh als Aminperrhenat 249, 405 
Verbind. in einer Einwaage 245, 324 — — v. Sc neben SE u. Y, mit Zimtsdure 244, 57 
— — v. Cd neben Cu u. Zn als Dipyrophosphatcadmium- — — v. Se mit Cu(I)-chlorid 244, 280 
(II)-komplex 247, 77 — — v. Se u. Te in Anodenschlamm (Cu) 249, 332 
— — v. Chlorguanidinhydrochlorid 246, 349 — — v. SiO, in Fluorosilicaten 249, 59 
— — vy. 4-Chlorthymol, 8-Hydroxychinolin, 5,7-Dibrom- — — v. 80,?- u. S#- in Wasser 246, 53 
u. 5-Chlor-7-jod-8-hydroxychinolin mit 2,4-Dinitro- — — v. Ta neben Nb u. anderen verwandten Elementen 
fluorbenzol 247, 399 mit Tetra-m-pentylammoniumbromid 250, 207 
— — v. Co mit Phenylthiohydantoinsiure 249, 407 — — v. p-Thiosemicarbazonbenzochinonaminoguanidin 
— — v. Cs als Hexajodtellurit 248, 62 244, 287 
— — — mit Na,[Bi(SCN),] 248, 350 — — v. Ti mit 1-(0-Carboxypheny]l)-3-h -3- : 
— — — neben K mit Natriumtriphenyleyanoborat 248, triazin 244, a aT ae ae ae 
63 — — — mit Morin 248, 362 
— — v. Cu mit p-Aminobenzoesiure 247, 73 — — v. Ti, Zr u. Hf neben U, Pb, SE, Pt u. a. Metall- 


— — — mit Kaliumtetrathiocyanatomercurat 249, 384 ionen mit Tropiolin O u. Tropdolin OOO 245, 323 


Gravimetrie — Halogene 


— — v. UO, in Uranphosphiden 249, 349 

— — v. Zn mit 2-(0-Hydroxyphenyl)-benzoxazol 249, 389 

— — v. Zr mit 3-Nitrophthalsiure 248, 362 

— — v. Zr u. Th als Kupferronate sowie Ni u. Pd als 
Salicylaldoxime 249, 194 

— — v. Zuckergehalt in Zuckerriiben mit Dosierwaage 
nach Reyers 246, 153 

— Dioxime als Reagentien 250, 337 

— Prozentwaage zur Relativbestimmung 247, 332 

— (Rédicker) 244, 48 [L] 

— Verwend. v. Hydroxycumarinen 249, 138 

— Wageflaschchen zur Waigung hygroskopischer Materia- 
lien 244, 54 

Guajacol, Best. mit 2,4-Dinitrohalogenbenzolen 250, 136 

Guanase, Aktivitaétsbest. in Serum u. Geweben v. Ratten 
246, 412 

Guanidin, Best. in Serum, diinnschicht-chromatog.- 
fluorim. 245, 311 [Or] 

— — — gas-chromatog. 245, 376 [Or] 


H 


Haare, Menschen—, Analyse 250, 160 

Haarfirbemittel, Best. v. Diaminen (aromat.-), gas- 
chromatog. 245, 198 

Hiimatein, als metall. Indicator 248, 60 

Himatoxylin, als metall. Indicator 248, 60 

Hamoglobin, Best. 250, 154 

— — v. Eisen 248, 282 

— — v. Sauerstoffsittigung, spektralphotom., Vergl. 
zwischen Glas u. Lucite-Kiivetten 250, 394 

— saulen-chromatog. Untersuch. der Heterogenitat 
versch. menschl. u. tier. —typen 248, 137 

— Sulf— u. Met—, Best. in Blut, spektralphotom. 250, 
414 

— Trenn. v. — A u.S§, gel-elektrophoret. 248, 137 

Himoglobinderivate, Best., polarog. u. oszillopolarog. im 
Vergl. 246, 408 

Himoglobin-Eisen, Best. im gesamten Blut sowie in auf 
Papier konserviertem Blut als Hisen(III)-Thiocyanat, 
spektralphotom. 248, 137 

Hafnium, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
Ausnutz. v. &°™Hf 250, 205 

— — — in Graniten u. Untersuch. v. Variationen im 
Zr/Hf-Verhaltnis 250, 66 

— — — neben Zr, Ausnutz. v. ®°™Hf 250, 205 

— — in W, spektrog. 247, 366 

— — in Zircaloy, isotopenverdiinnungsanalyt. 248, 91 

— — in Zr, réntgenog. (Spuren) 248, 227 

— — neben U, Pb, SH, Pt u. a. Metallionen, gravim., mit 
Tropiolin O u. Tropiolin OOO 245, 323 

— — neben Zr (simultan), mit Diantipyrylmethan 249, 
194 

— — photom., als Hafniummolybdan-Heteropoly- 
komplex 250, 204 

— — — in Ni-Leg. neben Zr, mit Xylenol-Orange 250, 
204 

— — v. Zr (Spuren), réntgenog. 248, 227 
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— Derivate, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
Unterscheid. zwischen Phosphagenen u. anderen 
P-Verb. 247, 410 

— — — elektrophoret.-papier-chromatog. gekoppelt 245, 
206 

— 1,1,3,3-Tetramethyl—, zur konduktom. Titration, 
Untersuch. schwacher Séiuren, Indicatoren u. aromat. 
Nitroverb. 248, 214 

Guanin, Best., mikro 250, 155 

Guanindesaminase, Aktivierungsbest. in Serum, automat. 
248, 418 

Guanine, Trenn., gel-elektrophoret. 248, 138 

Gummi, Analyse, gas-chromatog., v. industriellen 
Zusammensetzungen 245, 192 

Guthion [0,0-Dimethyl-S-(4-oxobenzotriazino-3-methy]) - 
phosphordithioat, Azinphosmethyl], Nachw., dinn- 
schicht-chromatog. 246, 416 

Gyrophorsiure, Nachw., diinnschicht-chromatog., mit 
Echtblausalz B 244, 71 


— Extraktion mit Tributylphosphat 244, 329 

— Kompl. mit Chromotrop 2R 250, 53 

— Trenn. v. Nb-Leg. mit Ionenaustausch 249, 335 

Hafniumearbid, Best. v. C 250, 63 

Hafniumnitrid, Phasenanalyse 250, 271 

Halbleiter, Analyse, radiochem. 245, 209 [Or] 

— Best. v. Mn, Zn, Cd u. Pb, titr. (komplexom.-) 246, 
75 

— ternare Cu/Ge/Se-Systeme, Analyse, polarog. 248, 222 

Halbleiterlegierungen, Best. v. Ag, polarog. 248, 65 

— — v. Bi in Sn/Bi—, polarog. 250, 347 

— — vy. Ga, polarog. 249, 334 

— — v. Spurenverunreinigungen, aktivierungsanalyt. 
245, 221 [Or] 

— In u. Cd enthaltende, Analyse, polarog. (radio-) 250, 
347 

Halbleitersilicium, Best. v. C, gas-chromatog. 245, 247 
[Or] 

Halbleiterverbindungen, Typ A,B, u. Ausgangskomponente, 
Best. v. Pb, spektrog. 248, 97 

Halogenalkane, Molekiilspektren im Fernen Infrarot 246, 
302 [Or] 

Halogene, Best. in Gesteinen, spektrog. 248, 234 

— — in Halogennitrobenzolen 250, 280 

— — in Metallorganoverb. 244, 400 

— — in org. Verbind., modifiz. Sauerstoff-Flaschen-Meth. 
247, 100 

— — — neben C u. H (simultan), Absorptionseigenschaf- 
ten v. Korbel-Katalysatoren u. Mangandioxid 248, 
198 

— — — polarog., nach Verbrenn. im Sauerstoffkolben 
247, 346 

— — neben H u. C, Absorptionseigenschaften v. Silicagel 
249, 313 

— qualit. Nachw. in anorg. u. org. Material (ultramikro) 
244, 153 


318 Halogenide — Harn 


— — v. Cu, atomabsorptions-spektralphotom. 247, 405 

— — vy. Cu u. Pb, chromatog. 249, 273 ‘ 

— — y. Dehydroepiandrosteron, Androsteron, u. Athio- 
cholanolon mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin 246, 406 


Halogenide, Analyse, chronopotentiom., mit Silberanoden 
250, 210 

— Best., coulom.-titr. 260, 210 

— — titr., -amperom., neben Cyaniden u. Cyanaten 246, 


139 

— — titr. (argentom.-), automat. mit ionenspezif. 
Elektrode 249, 368 [Or] 

— — titr. (voltam.-), mit Quecksilber(I1)-nitrat (Spuren) 
244, 368 [Or] 

— org., Best. in Dimethylsulfoxid 250, 70 

— Tetraalkylammonium—, Kompl. mit s-Trinitrobenzol, 
Untersuch. der ,,charge transfer‘‘-Spektren 248, 212 

— Trenn. aus org. Lés. mit NaBH, in Gegenwart v. Pd 
247, 39 [Or] 

— — saulen-chromatog., an Zirkoniumoxid 244, 62 

— — siulen-, diimnschicht- u. papier-chromatog. Unter- 
such. an Aluminiumhydroxid 244, 62 

Halogen-Nitrobenzole, Nachw. 248, 82 

Halogenorganoverbindungen, aromat., Nachw., 
dinnschicht-chromatog. 246, 247 [Or] 

— Best. durch Bild. v. Polymethinfarbstoffen 249, 213 

— — in Dichlorfluormethan, gas-chromatog. 250, 278 

— — vy. J, Br u. Cl, Dehalogenierungsverf., titr.- 
potentiom. 247, 39 [Or] 

— Nachw., gas-chromatog. 247, 327 

Halogenpentane, Trenn., gas-chromatog. 245, 328 

Haptoglobin, Best. 248, 415 

— Nachw. in Serum, elektrophoret. 246, 277 

Harman (8-Methyl-4-carbolin), Best., fluorim., nach 
dimnschicht-chromatog. Trenn. 248, 276 

Harn, Analyse, gas-chromatog. 250, 394 

— — mit UV-Absorption durch Hochdruck-Chromato- 
graphie an Anionenaustauschern 249, 271 

— Best. v. ??’Ac, durch Mitfall. u. Ionenaustausch 248, 
124 

— — vy. Allantoin, mit AutoAnalyzer bei Anpassung der 
Rimini-Schryver-Reakt. 250, 401 


— — vy. «-Amino-n-capronsaure, diinnschicht-chromatog. 


250, 404 


— — vy. 6-Aminolavulinsaure u. Coproporphyrin 250, 405 


— — v. Aminosaiuren 247, 137 

— — — bei metabol. Storungen, séulen-chromatog. 247, 
408 

— — y. Ascorbinsaure, papier-chromatog. 246, 285 

. bas. Wirkstoffen, chromatog. 248, 129 

. Be, fluorim. 246, 212 

. Benzol-Metaboliten, gas-chromatog. 249, 276 

. Bi, polarog. 247, 135 

. Bilirubin 245, 413 

. Ca, atomabsorptions-spektralphotom. 246, 274 

— — — flammenphotom. 246, 213 

— — — fluorim. 246, 212 

— — — Methodenvergl. mit dem Clark-Collip-Verf. 250, 
396 


| 
| 
444 44 44 


— — v. Ca u. Mg, atomabsorptions-spektralphotom. 245, 
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— — v. Ca, P u. S in Konkrementen, réntgenspektroskop. 


247, 406 
— — y. Catecholaminen, halbautomat. 244, 214 
— — v. Cl-, mit ionenspezif. Elektrode 246, 26 [Or] 
— — — titr. (mercurim.-) 248, 424 


— — v. Cortisol u. Corticosteron, dinnschicht-chromatog.- 


fluorim. 250, 412 
— — vy. Cr, rontgenfluorescenzspektrosk. 250, 397 


— v. Desoxycytidin 244, 218 

— — saulen-chromatog. (ionenaustausch-)-colorim. 
250, 155 

— vy. Ephedrin, UV-spektralphotom. 245, 410 

— v. Furazolidon 247, 415 

— v. Glucose 250, 147 

— — enzymat. 248, 405 

— — enzymat.-fluorim. 246, 279 

— — — halbautomat. 248, 405 

— vy. Harnséure 244, 215 

— — 249, 158 

— y. Harnstoff, Anwend. des Kjeldahl-Verf. 248, 278 
— — enzymat.-fluorim. 246, 218 

— — in Mikroliterproben, durch Umsetz. mit Diacetyl- 
monoxim u. N-Phenylanthranilsdure 250, 398 

— — mit p-Dimethylamino-benzaldehyd 249, 276 

— v. Hg durch Isotopenaustausch 249, 274 

— v. Hippursaiure, photom. 245, 208 

— vy. Histidin- u. Histamin-Abbauprodukten im — vy. 
allergisch Erkrankten 250, 406 

— v. hydrolyt. Stoffwechselprodukten v. phosphororg. 
Insecticiden in Kuh—, gas-chromatog. 248, 287 

— vy. 5-Hydroxyindolessigsiure, Nitrosonaphthol-Verf. 
245, 410 

— v. Hydroxy-phenylalkylaminen, diinnschicht- 
chromatog., als Tetraphenylboranate 245, 370 [Or] 

— v. 5-(p-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-hydanto:n, 
dinnschicht-chromatog.-photom. 247, 415 

— vy. Hydroxyprolin 246, 275 

— vy. Imidazolderivaten 247, 138 

— y. 17-Ketogenen 244, 217 

— v. Kreatin, automat., Diacetylreakt. 249, 153 

— v. Kynuren- u. Xanthurensaure (radioakt.-) 248, 
402 

— v. Lipidderivaten, diinnschicht-chromatog. 249, 156 
— v. 3-Methoxy-4-hydroxymandelsaure, diinnschicht- 
chromatog.-spektralphotom. 246, 220 

— — Stor. durch Nalidixinsiure 248, 409 

— v. 3-Methoxy-4-hydroxymandelsiure u. freiem 
3-Methoxy-4-hydroxyphenylglykol 247, 414 

— v. 3-Methoxy-4-(hydroxy-pheny]l)-athylenglykol, 
gas-chromatog. 246, 284 

— v. Methyl-malonsaure, diinnschicht-gas-chromatog. 
komb. 248, 409 

— v. 4-Methylthiazol-5-essigsiure nach Eingabe v. 
Thiamin 249, 282 

—v. Mg 248, 423 

— v. Mucopolysacchariden 246, 280 

— v. Na, mit ionenspez. Elektrode 246, 211 

— v. p-Nitro-m-cresol 245, 388 [Or] 

— y. Ostriol wahrend der Schwangerschaft 250, 412 
— v. Oestrogenen (Gesamt-) in — v. Nicht- 
schwangeren, Modifikation der Ittrich-Fluorescenz- 
technik 250, 412 

— v. org. Séiuren, siulen-chromatog. 247, 407 

— v. Oxalat 250, 400 

— v. Oxosteroiden, diinnschicht-chromatog.-densitom. 
250, 153 


— — v. Oxypurinen, spektralphotom. (enzymat.-) 248, 


130 


Harn — Heizol 


—v. P, automat. 248, 424 

— — — 249, 274 

—v. Pb 246, 214 

— v. Pentachlorphenol, turbidim. 246, 416 

— v. phenol. Séiuren u. Alkoholen, gas-chromatog. 
248, 125 

— v. PO,3- 247, 135 

— v. Porphyrinen, siulen-chromatog. (extr.-) 246, 161 
[Or] 

— vy. Pregnandiol 250, 413 

— v. Pregnandiol u. Pregnanolon, gas-chromatog. 
246, 407 

— vy. Pregnantriol u. Pregnantriolon, diinnschicht- 
chromatog.-spektralphotom. 244, 217 

— v. Prolylhydroxyprolin, papier-chromatog., Gerit 
zur Radioaktivitaitsauswert. 250, 144 

— y. Pyridiniumaldoximen 250, 401 

— v. Riboflavin, spektralphotom. 249, 283 

— y. Si, spektrog. 244, 160 

— y. Steroiden, papier-chromatog., automat., mit 
Laboratoriumscomputer 248, 131 

— v. Sulfatschwefel, titr., gegen neuen Nit- 
chromazoindicator 250, 397 

— vy. Testosteron, diinnschicht-chromatog.-fluorim. 
246, 407 

— y. Testosteron u. Epitestosteron 250, 153 

— y. Thiamin, photom. 246, 285 

— vy. Tryptophan, in Normal— u. Carcinoidproben, 
fluorim. 249, 153 

— vy. Tryptophanmetaboliten 247, 138 

— vy. Tyrosin, colorim. 245, 411 

— y. Vanillinmandelsiure, 4C-mark. 248, 409 

— v. Xanthurensaure, automat. 250, 142 

— vy. Zn, spektralphotom. 248, 279 

Bestandteile, Best. durch ,,least squares resolution‘ 
v. UV-Spektren der Lésungen 248, 278 

— Identifizierung nach anionenaustausch-chromatog. 
Isolierung 248, 278 

— niedermolekulare, Trenn., siulen-chromatog. 248, 
284 

Identifiz. v. Kreutzers Harnprotein als Amylase 
246, 287 

Isolierung v. Pregnandiol u. Ostriol aus Schwanger- 
schaftsurin, diimnschicht- u. siulen-chromatog. 247, 
141 

Nachw. v. Aminosauren, siulen-chromatog. 248, 400 
— y. Benzedrinsulfat, diinnschicht-chromatog. 245, 
409 

— y. chlorhalt. Insecticiden u. verwandten Verb. 
248, 287 

—v. DDA 248, 288 

— vy. 16-Epioestriol-16(17)-glucosiduronat u. 
16-Epioestriol-3-glucosiduronat im — v. Schwangeren, 
chromatog. 246, 407 

— vy. Glucose, Enzympapierstreifenmeth. 246, 279 
—y. Hydroxyprolin 246, 223 

— y. 4-Hydroxyskatol-sulfatestern, diinnschicht- 
chromatog.-colorim. 247, 411 

— y. Imidazolen beim Belastungstest mit Histidin, 
diinnschicht-chromatog. 248, 126 

— y. Indolaminen (N-methyl.-), papier-chromatog. 
sowie diinnschicht-chromatog. 246, 284 

— vy. 3-Methoxy-4-hydroxymandelsiure, elektro- 
phoret. 245, 410 
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— — v. Mono- u. Disacchariden, gas-chromatog. 249, 
155 

— — vy. Morphium, diinnschicht-chromatog., Stor. durch 
Nicotin 246, 130 [Or] 

— — y. Oestriol u. 16,17-Epioestriol in — v. Lege- 
hiihnern, chromatog. 246, 407 

— — y. phenol. Sauren, papier-chromatog. 246, 220 

— — vy. Phenylalkansauren, siulen- u. diinnschicht- 
chromatog. 248, 283 

— — vy. schwach bas. Harnkomponenten, papier- 
chromatog. 245, 411 

— — v. Steroiden 248, 132 

— — y. Vanillinmandelsaure u. ihren verwandten 
Verbind., elektrophoret. 246, 283 

— — v. Weckaminen 244, 224 

— — y. Zuckerarten, diinnschicht-chromatog. 248, 404 

— Steroidspektren durch Gas-Chromatog. 248, 131 

Harnsiure, Best., automat. Phosphorwolframsaure- 
methode unter Verwend. v. NaOH als Alkali 250, 142 

— — enzymat.-colorim. 248, 130 

— — — 244, 204 

— — enzymat., in biol. Homogenisaten 249, 276 

— — in Blut, automat. (ultramikro) 245, 410 

— — in Blut u. Harn 249, 158 

— — in Harn u. anderen Korperflissigkeiten 244, 215 

— — in Plasma mit Folin-Methode 249, 277 

— — in Serum 248, 415 

— — neben Glucose (submikro) 249, 155 

— Nachw. in Plasma, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 248, 283 

Harnstoff, Best. in Blut, Methodenvergl. 246, 218 

— — -- Schnelltest 249, 158 

— — in Harn, Anwend. des Kjeldahl-Verf. 248, 278 

— — — mit p-Dimethylamino-benzaldehyd 249, 276 

— — in Harn u. Plasma, enzymat.-fluorim. 246, 218 

— — in Serum u. Harn (mikro) durch Umsetzung mit 
Diacetylmonoxim und N-Phenylanthranilsiure 250, 
398 

— — in Wassern (natiirl.-), spektralphotom. 249, 330 

— — v. Biuret, anionenaustausch-chromatog.-titr. 
(komplexom.-) 247, 381 

— — y. Dialkylmethylammonium- Harnstoff-EinschluB- 
verb., rontgenbeugungsanalyt. 245, 337 

— brom, Derivate, Nachw. u. quant. Best. in der 
Toxikologie 246, 414 

— pyridylsubstituiert, Best., titr. (potentiom.-) in nicht- 
waBr. Medium 244, 69 

— spezif. Enzymelektrode 248, 348 

— Thio-, Derivate mit Pyridyl subst., Best., titr., 
-potentiom. 248, 207 

Harnstoff-Urease-System, Spurenbest. v. Metallionen- 
hemmstoffen 248, 418 

Harze, Phenol- u. Kresol-Formaldehyd—, qualitat. 
Analyse, gas-chromatog. (pyrolyse-) 250, 283 

Harzprodukte, Analyse, gas-chromatog. 250, 76 

Harzsiuremethylester, Fettsiuremethylester-Gem., 
Analyse, siulen-chromatog. 247, 357 

Harzsiiuren, Best., gas-chromatog. 249, 319 

Hefe, Trenn. v. Verb. aus mit 4C-Asparaginat mark. — 
papier-chromatog. 246, 152 

Heizgase, Spurenbest., gas-chromatog. 246, 326 

Heizo6l, Best. v. 8, rontgenfluorescenzanalyt., mit ARL- 
Shimadzu-Réntgen-Quantometer 250, 276 

— — v. V, spektralphotom. 248, 241 
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Helium, Best. in N v. Glihlampen, gas-chromatog. 
247, 359 

— — v. Methanspuren, gas-chromatog. 249, 327 

— — y. N, u. O, spektrog. 244, 138 

— —v. Ne u. Ar, atomabsorptions-spektralphotom. 
248, 87 

— Isotope, Spektralanalyse mit Hilfe eines Isotopen- 
filters 245, 164 

Heparin, Elutionsverhalten bei der Gelfiltration 248, 138 

— — — in Lésungen unterschiedlicher Ionenstarke 
248, 137 

Heptachlor, Best., gas-chromatog. 248, 107 

— Nachw. in Wasser, diinnschicht-chromatog. 245, 180 

— Riickstandsbest., gas-chromatog. 245, 193 

Heptachlorepoxid, Riickstandsbest., gas-chromatog. 
245, 193 

Heptan, Oxydationsprodukte, Best. v. Alkoholen u. 
Carbonylverbindungen, gas-chromatog. 250, 128 

Herbicide, s. Pesticide 

Heroin, s. Diacetylmorphin 

Heteroelemente, Best. in metallorg. Verb. neben H u. C, 
gravim., in einer Einwaage 245, 324 

Heteropolymolybdansiuren, Best., UV-spektralphotom. 
249, 196 

Heteropolywolframsiuren, Best., UV-spektralphotom. 
249, 196 

— Verteilungsverhalten 250, 248 [Or] 

Hexa(bromochloro)-osmate(IV), Gem. mit Hexa(bromo- 
chloro)-rhenaten([V), Auftrenn., diinnschicht- 
chromatog. 247, 145 [Or] 

Hexa(bromochloro)-rhenate(IV), Gem. mit Hexa(bromo- 
chloro)-osmaten(IV), Auftrenn., diinnschicht- 
chromatog. 247, 145 [Or] 

Hexachlorbenzole, Best., gas-chromatog. 246, 206 

Hexachlorbutadien, Best., polarog. 245, 194 

— — in Wasser 246, 55 

Hexachlorcyclohexan, Best. in Wasser (Grund-), extr., 
gas-chromatog. 248, 222 

— Isomere, Best. in Bodenproben, gas-chromatog. 244, 
347 

Hexachloreyclopentadien, Best., polarog. 245, 194 

— — — neben Octachlorcyclopentan 248, 216 

Hexachlorophen, Best., gas-chromatog. 250, 143 

— — in Seife, AutoAnalyzer-Meth. 247, 124 

— — neben Pentachlorphenol u. Trichlorphenol in 
Gegenw. anderer Phenole 247, 386 

— — neben 2,4,5-Trichlorphenol, photom., mit Kupfer(IT) 
250, 188 [Or] 

Hexacyanoferrat(I1), Best. neben Aquopentacyano- 
ferrat(II) u. Carbonylpentacyanoferrat(II) in NaCl, 
photom. 248, 98 

— spektralphotom. Bewert. 250, 212 

Hexacyanoferrat(II1), Best., titr.-coulom. 247, 93 

Hexadiene, Best., neben n-Hexinen (bindungsisomeren-), 
gas-chromatog. 244, 68 

2,5-Hexadion, Best., spektralphotom., mit p-Dimethyl- 
aminobenzaldehyd 246, 41 

Hexafluoroantimonat, Best., gravim. bzw. spektral- 
photom. 247, 86 

Hexafluoroarsenat, Best., titr. (phasen-), visuell sowie 
photom. 250, 246 [Or] 

Hexafluorophosphat, Best., titr. (phasen-), visuell sowie 
photom. 250, 246 [Or] 


Helium — Hopfen 


Hexafiuorosilicat, Best., titr., -potentiom. 248, 76 

Hexamethylendiisocyanat, s. Desmodur H 

Hexamethylpararosaniliniumchlorid, papier-chromatog. 
Untersuch. 250, 288 

Hexane, Trenn. v. Hexenen, séulen-chromatog. 244, 68 

Hexen-1, photochem. Oxydationsprodukte, gas- 
chromatog. Untersuch. 247, 347 

Hexene, Trenn. v. Hexanen, siulen-chromatog. 244, 68 

n-Hexine, isomere, Best. neben Hexadienen, 
gas-chromatog. 244, 68 

Hexobendin ((N,N’ -Dimethyl-N,N’ -bis-[3- (3’ ,4’, 5’ -tri- 
methoxybenzoxy)-propy]]-athylendiamin- 
dihydrochlorid)), Best. in biolog. Material, extr., 
dinnschicht-chromatog., -polarog. 247, 317 [Or] 

Hexéstrol, Best. in Fleisch, gas-chromatog. 246, 155 

Hexosamine, colorim. Unterscheid. 248, 212 

— phosphoryl. u. Uredeindiphosphatderivate, Trenn., 
diinnschicht-chromatog. 246, 280 

— Trenn. u. Identif. 247, 409 

— Trenn. v. Hexuronsdurederivaten, elektrophoret., 
als Molybdatkompl. 248, 129 

Hexosen, Trenn., siulen-chromatog. 248, 210 

Hexuronsdure, Hexosamin-Derivate im Gem., Trenn., 
elektrophoret. 248, 129 

4-Hexylresorcin, Best. in galen. Praparaten neben 
5-Chlorcarvacrol, photom., mit diazotiertem Dianisidin 
244, 117 [Or] 

Hippursaure, Best. in Harn, photom., mittels Hofmann- 
Umlagerung 245, 208 

Hirngewebe, Best. v. Serotonin, fluorim. 244, 215 

Histamin, Abbauprodukte, Best. in Harn v. allergisch 
Erkrankten 250, 406 

— Best. in Kase, fluorim. 248, 395 

— Nachw. in Wein, papier- u. diinnschicht-elektro- 
phoret., mit Paulys Reagens 244, 256 [Or] 

Histidin, Abbauprodukte, Best. im Harn v. allergisch 
Erkrankten 250, 406 

— Best., gas-chromatog. 249, 282 

— — in Azoproteinen 246, 224 

— — in Proteinen, spektralphotom. 246, 277 

— Chel. mit Cu(II), elektrophoret. Verhalten in Gegenw. | 
anderer Cu(II)-Aminosaurechelate 248, 126 

Histidindecarboxylase, Best., *C-mark. 244, 222 

Histone, argininreiche, Isolier., chromatog. 250, 409 

Hochfrequenzmefyverfahren, Wirkungsweise neuer 
Schaltungen fiir die chem. Analytik 245, 103 [Or] 

Holmium, Best. in Wolframbronzen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 248, 229 

Holz, Best. v. Cu, Cr u. As, photom. 248, 248 

— — v. Dihydroquercetin, gas-chromatog. (mikro) 248, 
104 

— — v. Dinatriumoctaborat, spektralphotom. 247, 384 

— — v. Tributylzinnterephthalat, Kupfernaphthenat 
u. Pentachlorphenol, réntgenspektralanalyt. 247, 383 

Holzschutzmittel, Analyse, réntgenspektralanalyt. 247, 
383 

Holzteer, Identifiz. vy. Alkylphenanthrenen, gas- 
chromatog. 248, 104 

Holzteerphenole, Analyse, gas-chromatog. 248, 248 

Homovanillinsiure, als ein fluorim. Substrat fir | 
oxydative Enzyme 248, 140 | 

Hopfen, Best. v. essentiellen Olen, gas-chromatog. 
244, 348 


Hormone — 5-(p-Hydroxyphenyl)-5-phenyl]-hydantoin 


Hormone, Nachw. v. Alditolacetaten in thyrotropen — 
gas-chromatog. 245, 208 

— Proteo— u. Polypeptid—, Best., radioimmunolog. 
247, 139 

Huminsiiure, Isolier. v. Protein 245, 189 

Hyaluronidase, Best., fluorim. 244, 222 

Hyamine 1622, zur Best. v. Co, extr.-spektralphotom. 
248, 370 

Hydrazide, antituberkuléser Wirkung, Analytik 247, 401 

— Nachw., papier-chromatog. 247, 106 

Hydrazin, Best. in Kesselspeisewasser, polarog. 249, 48 

— — photom., mit Triphenyltetrazoliumchlorid 250, 337 

— Nachw., Tiipfelreakt. mit lonenaustauscher-K6érnchen 
(mikro) 247, 105 

— — — mit Trinitrobenzolsulfonsiurelés. 247, 104 

Hydrazine, Analyse, gas-chromatog., als 5-Nitro-2- 
hydroxybenzal-Derivate 244, 400 

— — KMR-spektrom. 250, 139 

Hydrazinmononitrat, Best. in Uran(IV)-nitratlés., 
titr., -potentiom. 250, 68 

Hydrazo-Verbindungen, aliphat., Best., photom. 249, 227 

Hydrobenzoin, Best. neben Benzil- u. Benzoin, IR- 
spektrom. 248, 386 

Hydrochinon, Best., photom., in Crememasse 249, 191 
[Or] 

— — — in Ergocalciferol 245, 344 

— — neben Chinon u. p-Diisopropylbenzoldihydroperoxid, 
titr. 247, 111 

— —v. Ca, Cu, Al, Fe, Si, Pb u. Mg, spektrog. 248, 214 

— Derivate, ESR-spektrom. Best. vy. H/D-Austausch- 
geschwindigk. u. Gleichgewichtskonst. 249, 320 

Hydrochlorthiazid, Best., titr. 246, 344 

— Nachw. in Diureticis, diinnschicht-chromatog. 247, 399 

Hydrocortison, Best., diinnschicht-chromatog.-fluorim., 
in Harn 250, 412 

— — — in Plasma 248, 413 

— — in Plasma u. Gewebe, spektrofluorim. 247, 142 

— Stoffwechselprodukte, Nachw. in Harn, 
diinnschicht-chromatog. 246, 407 

Hydrogenperoxid, Best., spektralphotom. 248, 187 

Hydrogensulfate, Best. 249, 199 

Hydrolasen, Best., kontinuierl. Systeme 245, 32 [Or] 

— — photom. 250, 416 

Hydrolyseverfahren, zur Best. v. Acetylgruppen in org. 
Verb. 247, 102 

Hydroperoxide, Best. in Oxydationsprodukten v. 
olefinischen KW-Stoffen 248, 202 

4-Hydroskatol-sulfatester, Nachw. in Harn, diinnschicht- 
chromatog.-colorim. 247, 411 

Hydrotope, Sulfonat—, Nachw. in Reinigungsmitteln, 
diinnschicht-chromatog. 247, 124 

Hydroxamsiuren, Nachw., papier-chromatog. 244, 200 

Hydroxocobalamin, Best. neben Cyanocobalamin (Spuren) 
245, 343 

p-Hydroxyacetanilid, Stoffwechselprodukte, Nachw., 
sdulen-chromatog. 248, 409 

Hydroxyiithylderivate, Trenn., gas-chromatog. 246, 37 

Hydroxyiithylendiamintriessigsiure, Lactonbild., Nachw., 
thermogravim. u. IR-spektroskop. 244, 196 

1-Hydroxyiithyliden-1,1-diphosphonsiure, als titr. Reagens 
245, 173 

@-Hydroxy-a-aminosiuren, Best., dest.-titr. 244, 212 

1-Hydroxy-anthrachinon, Best. in Farbstoff D & C- 
Violett Nr. 2, extr., -photom. 244, 351 
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Hydroxybenzoate, Best. in Nahrungsmitteln 248, 266 

4-Hydroxy-benzoesiure, Best., titr., mit 4,7-Dichlor- 
chinolinbromid-perbromid 249, 321 

— Kster, Nachw. in Salben u. Cremes, diinnschicht- 
chromatog. 249, 73 

Hydroxybenzoesiuren, Phenol-Gemische, Best., UV- 
spektralphotom. 249, 224 

Hydroxybenzoesaure Alkalisalze, Best., spektralphotom., 
bzw. titr.-photom., in nichtwaBr. Los. 246, 42 

2-Hydroxybenzophenone, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
247, 356 

D-B-Hydroxybutyrat, Best. in Blut u. Harn, enzymat.- 
fluorim. 248, 283 

8-Hydroxychinolin, Best. neben anderen Phenolen in 
galen. Zubereitungen, photom. 248, 38 [Or] 

— Chelate mit Y, Untersuch. 248, 356 

— zur Best. u. Al in Stahl, photom. 246, 241 [Or] 

— — vy. Ga-Spuren in Silicaten, fluorim. 246, 70 

— —v. W in Legierungen 249, 337 

8-Hydroxychinoline, Darstell. 247, 67 

Hydroxychinone, Nachw. in Farben (Rotlack-), diinn- 
schicht-chromatog. 244, 351 

17-Hydroxycorticosteroide, Nachw., saulen-chromatog. 
246, 405 

— nichtkonjug., Best. in Plasma 247, 142 

Hydroxycumaranone-(3), Analytik 246, 46 

4-Hydroxycumarinderivate, Best., photom. 247, 112 

2-Hydroxydiphenyl, Nachw. in Citrusfriichten, dinn- 
schicht-chromatog., halbquantit. 245, 350 

3-Hydroxyflavone, Nachw., papier- u. diinnschicht- 
chromatog. 247, 356 

5-Hydroxyindolessigsiure, Best. in Harn, Nitrosonaphthol- 
Verfahren 245, 410 

1-Hydroxyisoindoline, polarog. Verhalten 247, 113 

Hydroxylamine, Best., spektralphotom. 245, 328 

— N,N-disubst., Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 358 

— subst., als analyt. Reagentien 250, 52 

Hydroxylgruppen, Best. des Gesamtgehaltes an Oberflachen 
von Silico-Praparaten, titr., mit Di-n-butylamid 249, 
350 

— — extr.-colorim., nach Reakt. mit Jodwasserstoffsaure 
244, 399 

— — in Alkyd- u. Polyesterharzen, titr. 245, 193 

— — in Azofarbstoffen, papier-chromatog. 250, 139 

— — in org. Verb., durch Imidazol katalys. Reakt. mit 
Pyromellithsiuredianhydrid in Dimethylformamid 
249, 316 

— — in Phenol-Kohlenhydrat-Verb. 248, 382 

— — in Polyestern 248, 245 

— — (submikro) 245, 327 

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyd, Best., gas-chromatog. 
247, 357 

p-Hydroxy-8-methylglutarsiure, Nachw., gas-chromatog. 
247, 113 

Hydroxymethylgruppen, Best. in mit Formaldehyd 
behandelten Verbind. 248, 250 

2-Hydroxy-naphthalin-3,6-disulfosiure, Azoderivate, 
spektralphotom. Untersuch. als Reagentien auf 
Gallium 247, 337 

Hydroxy-phenylalkylamine, Nachw. in biolog. Flissig- 
keiten als Tetraphenylboranate, diinnschicht- 
chromatog. 245, 370 [Or] 

5-(p-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-hydantoin, Nachw. in 
Harn, diinnschicht-chromatog.-photom. 247, 415 
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Hydroxyprolin, Best. 246, 223 

— — in Harn 246, 275 

— — in Lungengewebshydrolysaten, spektralphotom. 
250, 160 

— Nachw. in Harn 246, 223 

Hydroxysiiuren, Nachw., Mikrometh. 249, 217 

— — papier-chromatog., Reagens 244, 403 

pD-2-Hydroxysiiuren, enzym. Best. 248, 381 

368-Hydroxysteroiddehydrogenase, Best., fluorim., durch 
NAD-Reduktion mit Pregnenolon 244, 222 

Hydroxysteroide, Nachw., diinnschicht-chromatog. mit 
quant. Auswert. 246, 405 

Hydroxytyramin, Best., gravim., als Tetraphenylboranat 
245, 373 


L-Idonsiure, siulen-chromatog. Trenn. v. D-Glucon- 
saure u. photom. Best. 249, 320 

Imidazole, Azo—, als metallochrome Indicatoren 250, 53 

— Best. in Harn 247, 138 

— Nachw. in Harn beim Belastungstest mit Histidin, 
diinnschicht-chromatog. 248, 126 

Imidazoline, Best. in Arzneimitteln, gas-chromatog. 247, 
402 

— Nachw. v. Tolazolin, Phentolamin, Antazolin u. 
Naphazolin, diinnschicht-chromatog. 247, 401 

Imide, nichtcycl., u. Polyimide, Best., [R-spektral- 
photom. 248, 83 

Imine, aliphat., Best. neben Aminen, gas-chromatog. 
249, 216 

Inipramin, Best. in biolog. Proben, gas-chromatog. 
250, 401 

— Nachw., papier-chromatog. 246, 347 

Immunchemische Reaktionsverfahren, Nachw. v. Carb- 
oxylesterase-Isoenzymen in Cerebrospinalflissigk. 
246, 411 

Immunodifiusions-Verfahren, Radial—, Best. v. Blut- 
lipoproteiden nach Gelfiltration 247, 140 

Tmmunoelektrophorese, Nachw. v. Globulin, Vergl. mit 
der Radialdiffusionsmeth. 249, 154 

— quantitat. Auswert. v. Fraktionen nach Acrylamid- 
gelelektrophorese 247, 139 

— Radio—, Best. v. thyroxinbindenden Proteinen in 
normalem menschl. Serum 250, 408 

— Trenn., Plasmin v. Plasminogen 249, 282 

— Untersuch. auf Acetatfolie 245, 207 

Immunoglobulin, Best. 249, 154 

Immunoglobuline, Trenn., siulen-chromatog. 247, 411 

Immunologische Verfahren, Radio, Best. v. Proteo- 
hormonen 247, i39 

Impulskonduktometrische Titrationen, s. Titrimetrische 
Analyse 


Indandion, Rodenticide, Nachw., diinnschicht-chromatog. 


250, 125 [Or] 

Indanole, diinnschicht-chromatog. Untersuch. 246, 47 
Indicatoren, Absorptionsspektren v. einig. — aus der 
Phthalein-Klasse, EKinfluB des pH 246, 31 [Or] 

— Azoimidazole als metallochrome — 250, 53 


Hydroxyprolin — Indium 


Hydroxyverbindungen, Best., polarog., als Dinitrobenzoe- 
siureester u. Dinitrophenylather 247, 346 

Hypochlorit, Best. in Perchloraten, spektralphotom. 246, 
140 

— — titr. (cuprom.-) 246, 140 

— — titr. (ferrom.-) 246, 140 

Hyponitrit, Best. neben Hydroxylamin, Ammoniak u. 
anderen Stickstoffbasen 244, 329 

— — neben Nitrit, Nitrat u. Nitrohydroxylaminat 244, 330 

— — photom. 244, 59, 329 

Hypophosphit, Best., titr., neben Phosphit 248, 363 

— — titr. (oxydim.-), mit Dichromat 246, 384 [Or] 

— — titr., -potentiom. 246, 80 

Hypoxanthin, Nachw. in Plasma, diinnschicht-chromatog.- 
spektralphotom. 248, 283 


— Fluorescenz— 246, 270 

— Pyridylazoverb. zur komplexom. Best. v. Ga 250, 202 

— Redox—, Nitrothiosemicarbazide in der Mercuri- 
metrie 247, 68 

— — Promethazin-Hydrochlorid bei der Vanadametrie 
247, 67 

— — Verwend. in der chem. Analyse 249, 138 

— Saure/Base—, Nitrothiosemicarbazide 247, 68 

— spektrophotom. Untersuch. v. 5-Hydroxy-, 5-Amino- 
u. 5-Anilino-11-methylbenzo(a)-phenoxazonen-(9) 
u. tber deren Verwend. als acidobas. — 249, 138 

Indigocarmin, Best., titr. (redox-), mit Kalium- 
hexacyanoferrat(III) 248, 216 

Indium, Best., aktivierungsanalyt., in Cu-Erzen 249, 341 

— — — in Meteoriten 246, 71 

— — durch photochem. Fallung 249, 193 

— — fallungsanalyt., in Pb u. Fe 244, 206 

— — — neben Ga, im System In,S,/Ga,S, 249, 150 

— —neben Al, Ga u. Tl, Ringofenmeth. (mikro) 245, 
394 

— — photom., in ZnS 246, 79 

— — — mit Lumogallion 244, 131 

— — — mit Pyridinazoverbind. 246, 390 

— — — mit Solochrom-Cyanin R 244, 131 

— — — mit Xylenolorange 249, 150 

— — — (Spuren) 244, 58 

— — polarog., in Cd (Spuren) 244, 25 [Or] 

— — — in Fe u. Stahl 245, 183 

— — — neben Cd in Halbleiterleg. 250, 347 

— — —neben Pb u. Cd in Gegenw. v. Begleitionen 
in einem Kupferron enthaltenden Leitelektrolyten 
250, 202 

— — spektralanalyt., in Cd 249, 333 

— — — in Zn 249, 332 

— — titr. (komplexom.-), gegen Himatoxylin oder 
Eriochrom-Rot B u. Gallein 250, 202 

— — — neben Bi 247, 340 

— — v. Cd, Ionenaustausch in HBr 249, 333 

— — v. Ga-, Mo-, Au- u. Fe-Spuren, photom., nach Extr. 
als Chloridkomplexe 250, 346 

— — v. Ni, colorim., mit Thiazolyl-(2-azo-6)-3-dimethyl- 
aminophenol 247, 344 


Indium — IR-Analysator 


— elektrolyt. Abscheid. aus pyrophosphathaltigen 
Elektrolyten 248, 75 

— inversvoltamm. Verhalt. in pyridinhalt. Grundlés. 
246, 1 [Or] 

— Trenn. v. Cd, siiulen-chromatog. 247, 82 

— — v. Ga, TI, Sb u. Bi, extr., mit alkylphosphorigen 
Sauren 245, 398 

— — v. salzsaurer Lés., elektrophoret. (papier-) 244, 59 

— — v. Sb durch Ionenaustausch 249, 334 

Indium (III), Best., photom., mit Methylthymolblau 
249, 396 

— — — mit Xylenolorange 245, 397 

— — titr. (chelatom.-), Restmeth. 249, 396 

— — — -thermom. (katalyt.-) 249, 302 [Or] 

— — voltamm. 248, 65 

— Isolier., extr., mit Carboxylsiiuren 245, 397 

— Trenn., extr., Stérung durch Cr(III) 249, 150 

— — v. Ga(IIT) u. TI(IIT), extr., mit Tri-n-butylphosphat 
245, 397 


Indium-114, Best., mitfallungsanalyt., an MnO, (hydratis.-) 


244, 131 
Indium-115m, Trenn. v. Cd (bestrahltem-), extr., mit 
1-Phenyl-3-methyl-4-capryl-pyrazolon-5 247, 337 
Indiumarsenid, Best. v. Zn u. Si, spektrog. 247, 373 
Indiumhalogenide, Extr. in org. Lésungsmittel, Verteil. 
v. In zwischen Salzsaéure u. binaren Lésungsmittel- 
gemischen 244, 276 


Indiumlegierungen, Best. v. Au, spektralphotom. 250, 274 


Indol, Best., gas-chromatog. 248, 388 
Indolalkohole, Trenn., gas-chromatog., als Heptafluor- 
butyl-Derivate 248, 216 


Indolamine, Nachw., diinnschicht- sowie papier-chromatog. 


mit quant. Auswert. 248, 389 

— N-methyl., Nachw. in Harn, papier- u. diinnschicht- 
chromatog. 246, 284 

— Trenn. gas-chromatog., als Heptafluorbutyl-Derivate 
248, 216 

Indolauxine, Best., colorim. 244, 347 

Indolearbonsiuren, Best., gas-chromatog., als Methylester 
244, 203 

Indolderivate, spektralphotom. Untersuch. 246, 47 

— Trenn. an Sephadex G-10 244, 410 

Indolmethylester, Trenn., saulen- oder diinnschicht- 
chromatog. 244, 203 

Induktionsmethoden, zur Phasenanalyse v. eisenhalt. 
Quarziten 245, 186 

Inertgase, Best. v. Sauerstoffspuren, Dosier- u. MeBzelle 
248, 61 

Inosit, Nachw., mikrobiolog. 245, 342 

Inositphosphatide, Trenn., diinnschicht-chromatog. 
248, 405 

Insecticide, s. Pesticide 

Insekten, Nachw. v. t-Lanthionin u. L-Cystathionin in 
Haimolympheproben 247, 138 

Insulin, Best., immunolog. 250, 145 

— Reduktionsprodukte S-sulfonierter —ketten, Trenn., 
elektrophoret. 246, 278 

— Trenn. v. Glucagon, elektrophoret. (gel-) 247, 140 


Interferometrie, Best. v. Sympathikomimetika, refraktiom. 


244, 213 
Internal reflection spectroscopy (Harrick) 244, 47 [L] 
Intrinsic-Factor, Nachw. in Magenmucosa (menschl.-), 
siulen-chromatog. 247, 144 
Inulin, Best. in Solidago-Pflanzenarten 249, 415 
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Ionen, Analyse von Kationen, siulen-chromatog. 247,70 

— anorg., Trenn., dinnschicht-chromatog. 249, 135 

— — — papier-chromatog. 249, 136 

— Frontalwander. v. Kationen in chromatog. Papier, 
Best. der Papier-Austauschkapazitat 248, 344 

— Nachw. v. Anionen mit der Nichrom-Drahtring- 
kammer 249, 139 

— — vy. Kationen, diinnschicht-chromatog. 249, 16 [Or] 

— — — elektro-chromatog. 248, 344 

— — — inorg. Verb., papier-chromatog. 249, 139 

— — — in Zellen u. Geweben 249, 273 

— Trenn. v. Kationen, chromatog., mit umgekehrten 
Phasen 248, 337 

— — — dimnschicht-chromatog. 244, 273 

— — — im Zweikomponentengem., siulen-chromatog., 
auf Hisen(III)-oxid 248, 337 

— — — saulen-chromatog. (ionenaustausch-) in oxalat- 
haltigem Medium 249, 382 

Ionenaustausch, in geschmolzenen Salzen, Herstell., 
Wirmebestandigkeit u. Jonenaustauschereigenschaften 
v. amorphem Zirkoniumphosphat, das vollstandig in 
die Salzform iiberfiihrt wurde 244, 260 

Ionenaustauscher, Amin-Kobalt(II)-Hexacyanoferrate 
248, 338 

— Aufnahme v. nichtwaBr. Losungsmitteln 250, 42 

— ,,Auftriebsgravimetrie“ 247, 291 [Or] 

— bipolare (Schlangenkafigpolyelektrolyte) —, EinfluB 
der Struktur auf die Trennung von Elektrolyt-Nicht- 
elektrolytgem. 248, 338 

— Bor-spezif., Amberlite XE-243 247, 279 [Or] 

— chelatbildende — (Hering) 244, 48 [L] 

— Darstellung u. Kigenschaften oberflachlich sulfonierter 
Harze 249, 182 [Or] 

— Duolite C-63, Kapazitaétsabnahme durch y-Bestrahlung 
244, 315 [Or] 

— Farben v. — 244, 48 

— Flissig- u. Fest—, gleiche u. unterschiedl. Eigen- 
schaften sowie Anwend. als ionenspezifische Elektroden 
247, 58 

— Gemischt—, zur Best. der Ionen in Niederschlagen 
schwerlésl. Salze 245, 287 

— Kupplungsprodukt aus diazotierter Anthranilsaure u. 
p-Dodecylphenol als fliissiger — 250, 385 [Or] 

— selekt. Harz auf der Grundlage v. Resacetophenoxim. 
I. Darstell. u. Charakterisier. 246, 265 

— Selektivitat v. oberflachlich sulfonierten Austausch- 
harzen 250, 306 

— zur Mikroanalyse. XXV. 247, 76 

Tonenaustauscher-Membranen u. ihre Anwend. (Laskorin, 
Smirnova u. Gantman) 245, 157 [L] 

Ionenaustauschpapiere, auf der Basis der modifizierten 
Cellulose mit Carboxy- u. Acetyl-Gruppen 250, 42 

Ionenpaare, Dissoziation in org. Lésungsmitteln 250, 161 
[Or] 

— elektrophoret. Untersuch. der Bild. v. — 248, 369 

— Verteilungstitration mit Indicatoren 250, 214 [Or] 

Ionisationskammer-MefSverfahren, Analyse v. Stadtgas 
245, 177 

Ipecacuanha-Urtinkturen, Untersuch., diinnschicht- 
chromatog.-UV-spektralphotom. 248, 122 

Iproclozid, Best., gasom. 249, 76 

Iproniazid, Best., gas-chromatog. 249, 76 

IR-Analysator, Analysenzellen 245, 128 


324 


TR-Bandenintensitiiten, Mess. durch Digital-Schreiber 
250, 320 

Iridium, Best., aktivierungsanalyt., in Gesteinen 246, 71 

— — — in Meteoriten 249, 346 

— — — in Rh 244, 340 

— — in perchlorsauren Schwermetall-Lés. 249, 409 

— — photom. (kinet.-) 249, 208 

— Trenn. v. Pt, extr. 248, 197 

Iridium (I), Best., titr. (mikro) 249, 208 

Iridium(IV), Best., photom. (extr.-), als Zinnbromid- 
kompl. mit Diantipyrylmethan 249, 409 

IR-Spektrometrie, s. Spektralphotometrie, Absorption, IR 

Isatine, Nachw., diinnschicht-chromatog. 245, 405 

Isobutylentetramer, Best. in tert. octyl. 4,4’-Isopropyliden- 
bis-phenol 249, 64 

Isocyanate, aromat., Reakt. mit Peroxygruppen, analyt. 
Bedeut. 248, 215 

— org., Best. in Dimethylformamid 249, 319 

Isocyanurate, Analyse, gas-chromatog. 248, 380 

Isoniazid, Best., gas-chromatog. 249, 76 

— — in pharmazeut. Produkten, diinnschicht-chromatog.- 
titr. (coulom.-) 244, 288 

Isonicotinsiiure, Nachw. in Isonicotinsdurenitril, diinn- 
schicht-chromatog. 248, 218 

Isonicotinsiureamid, Nachw. in Isonicotinsiurenitril, diinn- 
schicht-chromatog. 248, 218 

Isonicotinsiiurehydrazid, Best. in Serum, spektralphotom. 
244, 215 

— — in Tabletten, coulom.-titr. 249, 413 

Isonicotinsaurenitril, Nachw. v. Isonicotinsiure u. 
Tsonicotinsiiureamid, diinnschicht-chromatog. 248, 218 

Isonitrile, Nachw., Tupfeltest 245, 334 

a-Isonitrosomethylithylketon, Best., polarog. 249, 276 

Isopentan, Oxydationsproduktlésungen, Analyse, gas- 
chromatog. 247, 379 

Isopren, Poly—, IR-Spektren v. cycl. Polymeren 248, 85 

— Syntheseprodukte (niedrigsiedende -), Analyse, diinn- 
schicht-chromatog. 247, 121 

Isoprenalin, Best., colorim. 246, 349 

Isoprenalin-3-methylither, Best., colorim. 246, 349 

Isopropanol, Best. in Benzin, mikrowellenspektrom. 
245, 191 

— — in Fischprotein-Konzentrat (fest), gas-chromatog. 
250, 223 

Isopropylantipyrin, Best. in pharmazeut. Priparaten, 
spektralphotom., Studien iiber die Analyse v. zu- 
sammengesetzten pharmazeut. Priparaten. VIII. 
248, 119 

Isopropy!-N-(8-chlorphenyl)-carbamat, Best., gas- 
chromatog. 247, 120 

4,4’ -Isopropyliden-bis-phenol, s. 2,2’ -Bis(p-hydroxyphenyl) - 
propan 

Isoproterenol, Best. in Inhalations- u. Injektionspriparaten 
246, 345 

Isopyrin, Best. in reinen Praiparaten u. Tabletten, titr. 
(jodom.-), nach Reakt. mit Formaldehydbisulfit 250, 387 


IR-Bandenintensititen — Isotopenverdiinnungsverfahren 


3-Isoreserpin, Best., diinnschicht-chromatog. 247, 133 

Isosafrol, diinnschicht-chromatog. Untersuch. v. Ratten- 
galle u. -harn nach i.v. Anwend. v. — 248, 136 

Isothiocyanate, Best. in Rapsmehl, spektralphotom. 
246, 151 

— — in Rapssamen 244, 348 

— fliichtige, Best. in Senfsamen u. Mehl 248, 396 

— org., Best. in Dimethylformamid 249, 319 

Isotope Molekiile, Best., gas-chromatog. 245, 117 

— Trenn., gas-chromatog. 245, 327 

Isotopenanalyse, v. deuterierten wiBrigen NaOH-Lés. u. 
v. schwerem Wasser, teilweise Konversion durch 
Elektrolyse 247, 377 

—v. H,O, IR-spektralphotom. 245, 391 

Isotopenaustauschverfahren, an lonenaustauschersaulen 
in Aceton/Wasser/Salzsaure-Systemen 250, 41 

— Best. v. Hg in Harn u. Gewebe 249, 274 

— —v.J~ 247, 91 

— — y. Uridinphosphorylase 249, 287 

— Trenn., mittelschwere u. schwere Elemente 250, 41 

— — vy. Sr 244, 271 

Isotopenverditinnungsanalyse, Best. v. Cr-Spuren in Al- 
Leg., mit massenspektrom. Auswert. 248, 91 

— — v. Cu (ng-Bereich), massenspektrom. 250, 166 [Or] 

— — y. Dexamethason in pharmazeut. Praparaten 249, 
414 

— — vy. Hf in Zircaloy 248, 91 

— — v. Hg in Zinnobererzen 244, 128 

— — — mit Thiodibenzoylmethan 248, 355 

— —v. K, Rb, Cs, Sr, Ba, Ce, Nd, Sm u. Eu in Silicat- 
material, ionenaustausch-chromatog.-massenspektrom. 
249, 55 

— — v. Mono- u. Polyisotop-Elementen als Verunreini- 
gungen in pulverisierten und fliissigen Substanzen 
250, 273 

— — v. N in aluminiumberuhigten Stahlen u. Verwend. 
v. AIMN 248, 93 

— — v. Na in Wasser (Meer-) 248, 220 

— — v. NO,- in «-Al,O, (gemahlenem-) 248, 337 

— — v. §-Adenosylhomocystein in Leber 249, 281 

— — v. SE in Gesteinen u. Mineralien, massenspektrom. 
246, 70 

— — v. Zuckeralkoholen (aliphat.-) 249, 220 

— Fehler der radiom. Messung versch. Varianten 245, 122 

— Nachw. v. AMP in biolog. Homogenisaten 246, 410 

— Optimale Bedingungen zur Spektralanalyse 245, 280 

— Radio—, Best. v. Hg-Spuren in biolog. Material, 
unterstéchiom. 250, 396 

— — — v. Hg-Verb. (org. u. anorg.-) 249, 145 

— substéchiom., Best. v. Au-Spuren 244, 271 

— — — v. Carbonat u. Sulfat 244, 131 

— — —v. Zn 244, 272 

— — Meth. im Mikro- u. Submikrobereich durch Fallungs- 
reaktionen auf Filterpapier 250, 324 

Isotopenverdiinnungsverfahren, zur quantitativen Papier- 
Chromatographie 247, 329 


Jod — Kalium 


J 


Jod, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), Komplikat. 
fir °J durch induzierte Reakt. isomerer Uberginge 
248, 190 

— — chemiluminescenzanalyt. 248, 191 

— — in Cerebrospinalfliissigkeit 248, 281 

— — in org. Verb. neben C (mikro) 244, 396 

— — — neben F (simultan) 248, 373 

— — — Verbrenn. in Sauerstoff (mikro) 249, 213 

— — in Serum 250, 398 

— — —v.anorg. — 244, 160 

— — — v. eiweiBgebundenem —, automat., Beseitig. v. 
anorg. — 248, 424 

— — katalyt., m. H. der 3,3’-Dimethylnaphthidin- 
Hydrogenperoxid-Reaktion 250, 211 

— — neben Natriumjodid in Lés., chronopotentiom., 
in Dimethylsulfoxid 246, 142 

— — photom., in org. Verb. mit der Verbrennungsflasche, 
249, 315 

— — — — nach Verbrenn. 244, 67 

— — — in Schilddriisenpulver, v. hormonalem — 245, 
203 

— — — in Schilddriise v. Ratten 248, 281 

— — — in Wasser 244, 139 

— — — (mikro), mit Fluorescein 245, 340 

— — titr., -amperom., in waBr. Lés. 248, 368 

— — titr. (argentom.-), neben Hochpolymeren 246, 202 

— — voltamm. 247, 92 

— — v. eiweiBgebundenem — 244, 160 

— — v. Metallspuren, spektrog. 246, 141 

— — v.58, polarog. 248, 98 

— Best.- u. Trennungsmethoden, quantitat., Handbuch 
der analytischen Chemie. III. Teil, Band VIlaf, 
Elemente der 7. Hauptgruppe II: A. O. Gibeli (Fre- 
senius u. Jander) 244, 258 [L] 

— Nachw., katalyt., mit Hilfe der 3,3’-Dimethylnaph- 
thidin- Hydrogenperoxid-Reaktion 250, 211 

— — vy. }*!Jodverteilung im Blutserum, sdulen- 
chromatog. 247, 136 

— proteingeb., Best. in Serum 250, 398 

— Trenn. v. hormonalem u. exogenem — im Serum 
mittels Kationenaustauscher 247, 135 


K 


Kampferol (3,5,7,4’-Tetrahydroxy-flavon), zur Best. v. 
Sc, spektralphotom. 248, 71 

Kise, Best. v. Histamin, fluorim. 248, 395 

Kaffee, Analyse 248, 256 

— Best. v. Coffein, spektralphotom. (differential-) 248, 
114 

— griiner, Best. v. Aflatoxinen 248, 115 


— Rést—, Untersuch., gas-chromatog., Computer-Auswert. 


zur Unterscheid. zwischen Coffea Arabica u. Coffea 
Robusta 248, 266 

Kakaobutter, Best. der Fettsiurezusammensetzung, gas- 
chromatog. 249, 265 

— Nachw. gehirteter Fette, gas-chromatog. 249, 265 
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Jodaminosiuren, Gem. mit Thyroglobulin, Trenn., 
sdulen-chromatog. 248, 135 

— Trenn., gas-chromatog., u. semiquant. Best. 248, 135 

Jodat, Best. neben Jodid, titr. (argentom.-), -amperom. 
246, 142 

— — neben Perjodat, titr.-jodom. 244, 282 

— — voltamm. 247, 92 

— Nachw. neben Perjodat, Tiipfelprobe 244, 282 

p-Jodbenzolsulfonsiure, Nachw. neben Benzol u. p-Toluol- 
sulfonsaure, papier-chromatog., 4J- oder *°S-mark. 
248, 100 

Jodid, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 248, 191 

— — automat. (mikro) 245, 20 [Or] 

— — durch Isotopenaustausch 247, 91 

— — in NaCl (Spuren) 249, 351 

— — katalyt. (mikro) 249, 203 

— — neben Cl-, Br- u. CN-, mit ionenselekt. Elektroden 
248, 368 

— — photom. (extr.-) 246, 142 

— — photom., -kinet., neben Br-~ 246, 399 

— — photom., mit Triphenylbenzylphosphoniumsalz 
249, 165 [Or] 

— — — mit Triphenylmethanfarbstoffen 248, 191 

— —radiom., mit 1*J 249, 206 

— — titr. (argentom.-) gegen 1-Phenyl-1-hydroxy-3- 
methylthioharnstoff 248, 34 [Or] 

— — — neben Jodat 246, 142 

— — titr., -potentiom., mit Natriumperoxymolybdat 
249, 399 

— qualit. Nachw. in anorg. u. org. Materialien (ultra- 
mikro) 244, 153 

— Vervielfachung mit Silberjodid als Reagens 250, 2i1 

Jodidkomplexe, Verteil. zwischen mineralsauren Lésungen 
u. langkett. sek. Aminen 247, 343 

Jodmonochlorid, Best., voltamm. 247, 92 

Jodometrie, Best. v. Cu(II) (ug), coulom. 244, 122 [Or] 

—s. auch Titrimetrie 

Jodorganische Verbindungen, aromat., Best., gas- 
chromatog. 250, 154 

— Best. 247, 39 [Or] 

— — in Serum 248, 402 

— Nachw., papier-chromatog. 248, 414 


Kakaopulver, Nachw. v. Zuckern, diinnschicht-chromatog. 
248, 115 

Kalium, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 250, 395 

— — — in Bodenextr. 250, 284 

— — — in Diingemitteln 248, 246 

— — — in Erzen u. Mineralien 246, 68 

— — — in tier. Gewebe 246, 213 

— — — in Wasser des atlant. Ozeans 246, 51 

— — extr., -colorim., neben Na 248, 350 

— — extr.-photom., mit Cuproin-Kupfer(I)-tetraphenylo- 
borat 244, 125 

— — flammenphotom. 248, 68 

— — — in B 249, 49 
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Kalium, Best., flammenphotom. (Forts.) 

— — — in Bodenproben 244, 153 

— — — in Fe-Katalysatoren fiir die NH,-Synthese 246, 75 

— — — neben Na in biolog. Flissigk. 246, 211 

— — in Alumosilicaten 250, 270 

— — in Citronensaften u. -konzentraten 250, 217 

— — in Fisch u. anderen Meeresprodukten, Gemein- 
schaftsuntersuch. 250, 222 

— — in Gesteinen u. Mineralien, Perchlorat- u. Tetra- 
phenylboratmeth., Vergl. 245, 184 

— — in Mou. W 244, 208 

— — in pharmazeut. Praparaten, Methodenvergl. 247, 398 

— — — mit Natriumtetraphenylborat 245, 400 

— — in Serum 248, 422 

— — — 246, 211 

— — massenspektrog., in Ge-Schichten (Spuren) 247, 374 

— — — in hochreinen Substanzen 249, 347 

— — mit Alkali-Schwermetall-Kobaltnitriten 249, 141 

— — neben Ca, Mg, P u. Na in Lebensmitteln 246, 150 

— — neben Na in groBem UberschuB, mit ionenspez. 
Elektrode 249, 383 

— — radiochem., in biolog. Material 245, 167 

— — radiogravim., Fallungsbedingungen als 
K,Na[Co(NO,),] 245, 167 

— — titr. (argentom.-dead-stop) 248, 208 

— — titr. (komplexom.-), Ringofenmeth. 249, 383 

— — titr., nach extr. Anreicherung, in Wasser (FluB- u. 
Leitungs-) 245, 178 

— — — nach ionenaustausch-chromatog. Trenn. v. Na 
u. anderen Metallionen 249, 383 

— — titr. (potentiom.-), in nichtwaBr. Medium 245, 165 

— — — — neben Li, Na u. NH, 245, 165 

— — UV-spektralphotom., automat. 244, 322 

— Fixierung im Boden 247, 114 

— Isotopenverhialtnis, relat., Massenspektrometer mit 
thermischer Ionisation 247, 324 

— Nachw., als Caesiumthiocyanatwismutat 245, 166 

— — mit Dodecylnatriumsulfat 244, 270 

— Trenn. v. Cs, Fall. mit Caesignost 248, 63 

— —v. Li u. Na, ionenaustausch-chromatog. 248, 62, 350 

Kalium-40, Best. des Isotopeneffektes 248, 350 

— — in Lés.u.festen Substanzen, f-Aktivitatsmess. 249, 383 

— — — y-spektrom. 249, 383 

Kaliumchlorid, Best. v. Cl- bei der techn. Kontrolle der 
elektrolyt. Aufarbeit., titr. (mercurim.-) 250, 274 

Kaliumchromat, Best. in Zinkgelb, konduktom. 249, 59 

Kaliumdichromat, Best., titr.-coulom. 249, 138 

— NBS —SRM-136b, Analyse, massenspektrom. 247, 375 

— zur Best. v. Mo(VI) u. V(V), titr., -potentiom. 247, 90 

Kaliumhexacyanoferrat(III), Best., titr. (redox-) 246, 144 

Kaliumjodat, Best. in Schmelzen (eutekt. NaNO,/KNO,-) 
bei 250°C, coulom.-titr., Restmeth. 248, 191 

Kaliumniobat, Best. v. Cd, atomabsorptions-spektral- 
photom. 248, 97 

Kaliumoctacyanowolframat(IV), Best., titr., -potentiom. 
247, 90 

Kaliumperoxydisulfat, polarog. Verhalten in Alkali- 
halogenidlésung 247, 88 

Kaliumtetracyano-trihydroxoaquo-molybdat(IV), Best., 
titr., -potentiom. 247, 342 

Kaliumthiocarbonat, als Komplexbildner u. Fillungs- 
reagens 250, 337 

— Analyse, thermogravim. 246, 78 

— Best., titr. (oxydim.-) 249, 199 


Kalium — Katalytische Reaktionsverfahren 


Kalkstein, Analyse 248, 94 

— — spektrog. 244, 342 

— — — 246, 70 

— Best. v. Al, titr., -voltam. (komplexb.-) 249, 93 [Or] 

— — y. Ca, titr.-komplexom. 249, 342 

Kalorimetrie, Anwend. der Differentialthermoanalyse 
246, 270 

— Best. v. Metallkationen, mikro 260, 196 

— Differential—, Best. v. Reinheit u. Schmelzwarme 
hochreiner org. Chemikalien. Anwend. auf 95 Verb. 
250, 50 

— Gehaltsbest. wiBriger binarer Misch. von Methanol, 
Aceton, n-Propanol u. Methylacetat 247, 99 

— Mikro—, analyt. Anwend. 248, 346 

Kaolin, Best. v. Al, Ca, Fe u. Ti, titr. bzw. colorim. 
244, 151 

Kartoffeln, behandelt mit Gibberellinsdure, Best. v. 
Athylen 249, 68 

— Best. v. freien Aminosiuren, dinnschicht-chromatog. 
249, 263 

— — v. Propham u. Chlorpropham, diimnschicht- 
chromatog., semiquant. 246, 159 

Katalase, Aktivitaitsbest. mit der Clark-Sauerstoffelektrode 
246, 412 

— Best. in Pflanzengewebe, gasom. 244, 248 [Or] 

— — mit der Sauerstoffkathode 250, 157 

Katalysatoren, Best. v. C- u. H-Spuren, die an Ober- 
flachen v. — adsorbiert sind 246, 75 

— — v. H an Metallhydrierungs— sorbiert, thermo- 
differentialanalyt. 247, 372 

— — v. Pt in Versuchs—, spektralphotom. 250, 64 

— — v. Sauren (festen -) in Siliciumoxid/Aluminium- 
oxid—, Gasphasenneutralisation 246, 75 

— —v. Sb u. Fe, titr. 249, 350 

— — v. V versch. Wertigk. u. SO,?--Ionen in Vanadium—, 
titr., -amperom. 247, 87 

— Ferromolybdain—, Best. der Zusammensetz. durch 
Fall. mit Oxin 249, 351 

— fliiss. Cu/Pd—, Best. v. Pd, polarog. (oszillo-) 250, 68 

—— Ni-Kieselerde-Tonerde—, Best. v. Ni (metall.-) 250, 68 

Katalytische Reaktionsverfahren, Best. v. CN-, titr. 
248, 346 

— — v. Co in Mo durch Oxyd. v. Tiron mit H,O, 
(Spuren) 249, 22 [Or] 

— — — photom. 249, 205 

— —v. Cr(VI) ttber die Oxydat. v. Indigocarmin mit 
H,O, 246, 397 

— — —-—v.J~ mit H,0,, spektralphotom. 249, 200 

— — — — v. Methylorange mit H,O, in Gegenw. v. 
Carbonsauren, photom. 247, 89 

— — v. Cu nach der Simultankomparationsmeth. mit 
Hilfe der Eisen(II1)-rhodanid/Thiosulfat-Reaktion 
(Spuren) 248, 163 [Or], 167 [Or] 

— — — iiber die Oxydat. v. 2,4-Diaminophenol, automat. 
247, 72 

—— — — v. 4-Hydroxy-3-aminobenzoesiure mit H,0,, 
spektralphotom. 244, 55 

—— — — v. p-Toluidin mit H,0,-Lés., photom. 244, 
125 

— — v. Cystein iiber die Redukt. v. Ag durch Fe(II), 
photom. 248, 381 

— — v. J-Spuren m. H. der 3,3’-Dimethylnaphthidin- 
Hydrogenperoxid-Reaktion 250, 211 

— — v.J~ 249, 203 


Katalytische Reaktionsverfahren — Ketosaiuren 


===) —(bisi10—"* ¢/l) 245,20 [Or] 

— — v. Komplexbildnern (mikro), Selbstoxydat. v. 
L-Ascorbinsdure mit Cu(II)-ionen 248, 346 

— — v. Metallionen u. cyanidhalt. org. Verbind., photom. 
244, 53 

— — v. Mo iiber die Oxydat. v. Jodid mit H,O,, spektral- 
photom. 249, 200 

— — v. Osmiumtetroxid tiber die Oxydat. v. 4-Hydroxy- 
3-aminobenzolsulfonsaiure mit Kaliumpersulfat 244,334 

— — v. p-Phenetidin u. einiger Phenole iiber die Oxydat. 
mit Chlorat in Gegenwart v. V(V) 244, 202 

— — v. Re in Leg., photom., Rhodanidmeth. 245, 182 

— — v. Ru, photom. 250, 213 

— — v. Ru(IT1) tiber die Redukt. v. Fe(III) mit Sn(II), 
photom. 248, 371 

— — v. Se iiber die Redukt. v. Methylenblau mit Na- 
triumsulfid, chronom. 247, 89 

— — vy. Se(IV) tiber die Redukt. v. 1,4,6,11-Tetraaza- 
naphthacen 244, 280 

— — v. Ti (mikro) 248, 361 

— — v. Vm. H. eines Landolt-Systems 249, 197 

— — — iber die Oxydat. v. Phenylhydrazin-p-sulfon- 
siure mit Chlorat gekuppelt mit «-Naphthylamin- 
Reaktion, photom. 244, 61 

— — v. W(VI) 249, 403 

— — vy. Zn (mikro) 248, 69 

— chelatom. Substitutionstitrationen 249, 316 [Or] 

— chelatom. Titrationen mit thermom. Indikation 249, 
302 [Or] 

— enzymat. Best. v. Hg- u. Ag-Spuren, polarim. 248, 
69 

— in der Spurenanalyse u. Untersuch. ihrer Mechanismen. 
VI. Kinetische Untersuch. der Bromat-Jodid-Ascorbin- 
sdiure-Vanadiumreaktion 250, 48 

— Nachw. v. As, Indigocarminentfarb. durch H,O, 244, 
44 [Or] 

Kautschuk, Best. v. ungesatt. Verbind., mit m-Chlor- 
perbenzoesdure 248, 250 

— Butadien— u. Butadien-Styrol—, spektrophotom. 
Untersuch. 260, 283 

— Butadien-Styrol—, Analyse, gas-chromatog. (pyrolyt.-) 
250, 283 

— — Best. v. Natriumdimethyldithiocarbamat, polarog. 
250, 283 

— Nachw. v. org. Chemikalien, diinnschicht-chromatog. 
246, 200 

— — v. B-Sitosterol, diimnschicht-chromatog. 246, 200 

Kautschukvulkanisate, Analyse, [R-spektrosk., nach 
Pyrolyse 248, 104 

— Best. v. S (freiem-), diinnschicht-chromatog. 250, 76 

Kelthan, [1,1-Bis(chlorpheny]) -2,2,2-trichlorathanol], 
Best. in Friichten u. Pflanzen 248, 397 

— Identifiz., gas-chromatog. 245, 195 

— Trenn. v. p,p’-Dichlorphenylketon, gas-chromatog. 
248, 254 

Keramisches Material, Best. v. Fe u. Ti (simultan), 
polarog. 247, 376 

— — y. Mn, Zn, Cd u. Pb, titr. (komplexom.-) 246, 75 

— — y.S in BeO, konduktom. 247, 376 

— — — in Plutonium/Uransulfid-Gem., titr.-amperom. 
247, 377 

— — v. Tiu. Fe, polarog. 245, 186 

— Untersuch. der Reaktion v. Lotmetallen mit Metall- 
iiberzug, mikrospektralanalyt. 248, 97 
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Kernbrennstoffe, AufschluB hochaktiver Graphitproben, 
pyrolyt. 249, 293 [Or] 

— Best. v. Cl- (ug) 246, 337 

— — v. Mo, extr.-massenspektrom. 244, 150 

— — v. SH, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 250, 172 [Or] 

— bestrahlte, Best. v. U u. Pu, réntgenfluorescenzanalyt. 
247, 278 [Or] 

— U- u. Pu-halt. —, Analyse 248, 336 

Kernphysikalische Mefverfahren, Best. v. anorg. Verb. 
in Kohleaschen 248, 98 

— — vy. Hauptbestandteilen des Nutzerzes 248, 95 

Kernreaktormaterial, Best. v. S in Plutoniumsulfid u. 
Plutonium-Uran-Sulfid, titr., -amperom. 247, 377 

Kernspaltprodukte, Best. des Burn-up-Indicators 14°Nd in 
bestrahltem UO,/PuO, 250, 273 

— — v. Ce, extr.-chromatog. 248, 238 

— — v. Cs 244, 345 

— — v. Sr u. Ru in 73U/?U-Gem. 246, 74 

— — v. U—, radiochem. 248, 73 : 

— Nachw. v. U, diinnschicht-chromatog. 244, 345 

— Trenn., Ac, Th, Pa u. U v. 731Pa 246, 74 

— — 14Cd u. ®% Sr, extr. 247, 376 

— — durch elektrophoret. Jonenfokussierung 249, 350 

— — Puu.andere Actiniden, extr. mit Nitromethan 248,72 

— — qualitat., 1°°Cs/8’™Ba, %Sr/Y, °° Ru/?Rh, 
144Ce/144Pr u. ©Zr/Nb 244, 289 [Or] 

— — v. Radiostrontium aus —losungen 250, 237 [Or] 

— — v. U, verteilungs-chromatog. 244, 130 

Ketale, Best. neben Ketonen 246, 45 

17-Ketogene, Best. in Harn 244, 217 

a-Ketoglutarsiiure, Best., enzymat. 246, 219 

Ketokérper, Best., 14C-mark., Flissigkeitsszintillations- 
zihlmeth. 246, 219 

Ketone, aliphat. C,—C,,, Best., gas-chromatog. 248, 206 

— aliphat. hochmolekulare, Identifiz., gas-chromatog. 
247, 106 

— aromat., Best. in Tabakrauchkondensaten 250, 288 

— — Massenspektrometrie der Nitrophenylhydrazone 
248, 386 

— Best. in Aroma- u. Duftstoffen, gas-diinnschicht- 
chromatog. 247, 105 

— — in Luft, gas-chromatog. 250, 57 

— — in Phenol, spektralphotom. 246, 199 

— — in Phenolen, polarog. 248, 206 

— — neben Aldehyden, siulen-chromatog., polarog. 249, 
215 

— — neben Ketalen 246, 45 

— — titr., -konduktom. 249, 215 

— Methyl—, Nachw., diinnschicht-chromatog., als 2,4-Di- 
nitrophenylhydrazone 249, 215 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 377 

— Trenn. v. Aldehyden, diinnschicht-chromatog., als 
2,4-Dinitrophenylhydrazone 249, 318 

Ketopentosen, Nachw., diinnschicht-chromatog., Reagens 
247, 110 

Ketopentosephosphate, Nachw., diinnschicht-chromatog., 
Reagens 247, 110 

Ketosiure-2,4-dinitrophenylhydrazone, Trenn., diinn- 
schicht-chromatog. 244, 403 

Ketosiiuremethylester, Nachw., gas-chromatog. 245, 334 

Ketosiuren, Nachw. als 2,4-Dinitrophenylhydrazone, 
diinnschicht-chromatog. 248, 125 

— — in biolog. Material 250, 400 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 244, 201 
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a-Ketosiuren, Best., gas-chromatog. 249, 275 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., als 2,4-Dinitro- 
phenylhydrazone, mit photom. Auswert. 248, 80 

— — papier-chromatog., Reagens 244, 403 

Ketosen, Fluorescenzreakt. mit ZrOCl, 248, 314 [Or] 

Ketosteroide, Best. in Steroidhormonen, diimnschicht- 
chromatog. 244, 217 

— — mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin 246, 405, 406 

— — — (mikro) 247, 141 

— konjugierte, spektrophotom. Untersuch., Anwend. 
v. Natriumborhydrid 249, 158 

— Nachw., papier-chromatog., Verminder. der Unter- 
grundschwankungen bei mechan. entwickelten Papier- 
Chromatogrammen 246, 406 

Khellin, Best. diinnschicht-chromatog., colorim. 248, 275 

Kieselsiiure, Abtrenn., destill. 248, 361 

— Best. der Oberfliche v. hochdisperser — 249, 231 [Or] 

— Kompl. mit Brenzcatechin, Verteil. zwischen waBr. 
Lés. u. org. Lésungsmitteln 249, 19 [Or] 

Kinetics, in Analytical Chemistry (Mark, Rechnitz) 250, 
35 [L] 

Kinetische Analyse, Differential—, v. Metallen u. Metall- 
gruppen 250, 49 

— vy. thermogravim. Daten 250, 335 

Kinetische Me8verfahren, automat. Auswert., Analog- 
rechner 247, 331 

Kinetische Reaktionsverfahren, Analyse v. Estermisch. 
249, 137 

— — v. —N—N-Gruppen enthaltenden Substanzgem. 
bei Oxydat. mit Chromsaure 248, 202 

— Best. v. Fe(IIL), spektralphotom. 248, 193 

— — v. I, photom. 249, 208 

— — v. Metallspuren, spektralphotom. 246, 55 

— — v. Mn mit Pb als Aktivator, spektralphotom. 249, 
203 

— — vy. Phenol. III. Phenollés. in Athylenglykol 250, 
135 

— — — IV. Phenollés. in Propandiol(1,3) 250, 135 

— — v. phosphororg. u. Carbonylverb., fluorim. 249, 
212 

— Elektronenrechner 249, 259 

— Identifiz. v. Alkoholen 245, 330 

— Untersuch. v. Cr(VI)-Reduktion durch Ultraschall 250, 
209 

Kininderivate, Trenn., papier-elektrophoret.-papier- 
chromatog. kombin. 248, 127 

Kjeldahl-Methode, im Vergl. zur automat. Dumas-Meth. 
zur landwirtschaftlichen Analyse 247, 382 

Klirschlamm, anaerober, Best. v. Desoxyribonuclein- 
sdure, photom. 244, 336 

Klinische Analyse, Anwendbarkeit des Harnstoff- 
Lactatdehydrogenaseesters bei versch. Pyruvat- 
konzentrationen 246, 288 

— Qualitaitskontrolle 250, 394 

KMR-Kopplung, statistische Best., Elektronegativitits- 
bezeichn. bei Monohalogen- u. Dihalogenbenzolen 250, 
323 

KMR-Spektrometrie, s. Spektrometrie, KMR 

KMR-Thermometer, Methanol- u. Glykol—, Eichung mit 
einer starren Thermistorsonde 250, 56 

Knochen, Best. v. 1°’Cs, ®*.%°Sr u. 14°Ba in —asche 249, 39 
[Or] 

— — v. Sr, flammenphotom. 245, 200 

— — v. *Sr in Menschen— 246, 214 


a-Ketosiuren — Kobalt 


Kobalt, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Zn 250, 
344 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Aluminium- 
oxid (Spuren) 250, 272 

— — — in Ammoniumparawolframat 248, 188 

— — — in Bier 248, 109 

— — — in Erzen (reduz.-) u. Oxiden 247, 371 

— — — in Wasser (Salz-) 244, 139 

— — — neben Pb u. Ca 248, 354 

— — atomfluorescenz-spektrom. 249, 407 

— — — 250, 213 

— — colorim., in Ni-Produkten 249, 340 

— — — mit Triphenyltetrazoliumchlorid 246, 145 

— — diinnschicht-chromatog., in Blut u. Gewebe 249, 275 

— — — in Getreide (Spuren) 248, 258 

— — — neben Cu u. Ni 247, 333 

— — elektrogravim., neben Ni 244, 285 

— — gravim., mit Phenylthiohydantoinsiure 249, 407 

— — — neben Pd mit Oximidobenzotetronsaure 246, 147 

— — in Cadmium, spektralanalyt. 249, 333 

— — in Polyester (Lawsan), spektrog. 250, 73 

— — neben Fe- u. Ni in Getrénken mit 1-(2-Pyridylazo)- 
2-naphthol 248, 109 

— — photom., als Tartrat-Komplex 246, 145 

— — — in biolog. Material nach Verabreichung 
[Co-ADTA]?- enthaltender Aerosole 244, 317 [Or] 

— — — in Hisen, Erzen u. Schlacken, mit Nitroso-R- 
Salz 249, 307 [Or] 

— — — in Erzen (Fe-), mit Nitroso R-Salz 246, 333 

— — — in Ga, mit saurem Monochromgrin S 249, 50 

— — — in magnet. Membranen 245, 184 

— — — in Stahl, mit Kaliumdicarboxymethyldithio- 
carbamidat 247, 369 

— — — in Wasser u. Abwasser 246, 54 

— — — mit Apfelsiure u. H,O, 244, 284 

— — — mit Bis-(4-natriumtetrazolylazo-5)-athylacetat 
248, 194 

— — — mit Chromazurol § u. Hydroxydodecy]l-tri- 
methylammoniumbromid 249, 407 

— — — mit 2,2’-Dipyridylketoxim 248, 194 

— — — mit Glyoxim 249, 205 

— — — mit Hyamine 248, 370 

— — — mit 6-Mercaptocinnamanilid 249, 408 

— — — mit f-Mercaptozimtsaure oder $-Mercapto- 
hydrozimtsaiure 248, 78 

— — — mit Pyridin-2-aldehyd-2-chinolylhydrazon 244, 
135 

— — — mit Pyridylazoverbindungen 249, 206 

— — — mit Violursiure 249, 407 

— — — neben Cu u. Zn, mit Oxinblau 244, 272 

— — — neben Ni, mit Thiuroniumsalz der S-Mercapto- 
acrylsiure 247, 95 

— — — — (simultan), mit Chinoxalin-2,3-Dithiol 246, 
145 

— — photom. (katalyt.-) 249, 205 

— — — in Mo, mit Tiron 249, 22 [Or] 

— — polarog., Anreicher. mit Nitronaphthol 244, 334 

— — — in Wassern 249, 330 

— — — mit Na-Diathyldithiocarbamidat 248, 347 

— — —neben Ni, mit Voranreicherung 248, 194 

— — — neben Zn, in Thioharnstoff/Thiocyanat-Medium 
247, 94 ; 

— — Ringofenmeth., titr. (komplexom.-) (ultramikro) 250, 
213 


Kobalt — Kohlenhydrate 


— — rontgenfluorescenzanalyt., in Sintercarbid 250, 271 

— — — neben V-, Cr-, Mn-, Fe-, Ni-, Cu- u. Zn-Spuren in 
Wasser (Meer-) 249, 47 

— — titr., -amperom., neben Fe(II) 246, 401, 402 

— — titr. (chelatom.-), neben Fe in Vielkomponentenleg. 
249, 205 

— — — neben Fe u. Al 246, 145 

— — — neben Mn, Pb, Zn u. Ca in Naphthenatgem. 246, 
339 

— — titr. (indirekt jodom.-) 247, 74 

— — titr., in Schmelzen nach Ausfall. als [Co(NHs,).]- 
[Co(NO,),] 249, 205 

— — — mit MDCM-Lés. 244, 333 

— — UV-spektralphotom., mit Pyrrolidindithiocarb- 
amidat 248, 69 

— — voltamm., an einer Platinelektrode 250, 213 

— — — mit stationiiren Metallelektroden 250, 47 

— — — neben Ni, Anwend vy. Verdringungsreaktionen 248, 


1 L [Or] 


: 
i 


. As, flammenphotom. 248, 201 

. Bi, fallungsanalyt.-spektralphotom. 246, 67 

. Hg, atomabsorptions-spektroskop. 250, 64 

. Mn- u. Zn-Spuren, polarog. 249, 340 

- Ni in hochreinem —, extr. ki ealyanc tora: s 
as Dimethylolyoxim- Kompl. mit Diathyldithio- 
carbamidat 250, 352 

— — — polarog. 248, 232 

— — y. Y-Spuren, photom. (extr.-) mit Chlorphos- 
phonazo DAL 246, 59 

— Isolier. durch Faliung mit 1-(8-Chinolylazo)-2- 
248, 351 

— Nachw. mit Chlorindazon DS (Spuren) 244, 312 [Or] 

— — neben Cr, Mn, Fe, Ni u. Co, diinnschicht- 
chromatog. 249, 402 

— polarog. Verhalten in Bernsteinsaiure 248, 35 [Or] 

— Trenn., ionenaustausch-chromatog., v. Mn, Cu, Zn u. 
Mg 246, 142 

— — — v. Ni, As, Mn, Cu, Cd, Zn u. Hg 244, 285 

— — vy. Cu, elektrolyt., Einflu8 komplexbildender 
Zugaben 249, 385 

— — vy. Cu u. Ni, diinnschicht-chromatog. 249, 385 

— Veraschung (Trocken-) in Porzellanschalen, Verlust- 
ermittl. 246, 145 

Kobalt(I1), Best., photom., mit Benzoyltrifluoraceton u. 
Tri-n-octylphosphinoxid 249, 407 

— — — mit Diacetylmonoxim u. Thiosemicarbazid 
sowie Diacetyl-thiosemicarbazon-oxim 247, 94 

— — — mit Orotsiure 248, 370 

— — — mit 1-Pheny]l-4-phenylamino-1,2,4-triazolium- 
chlorid 248, 370 

— — — mit Succinimid (Spuren) 244, 317 [Or] 

— — titr. (amperom.-), mit Hexacyanoferrat(III) in 
Ammoniumcitrat- u. Glycinlés. 244, 65 

— Extr. aus salzsauren Lés. durch Cyclohexyl- u. 
Benzylalkylamine 250, 201 

— — mit versch. Chelatbildnern in versch. Losungsmittel 
244, 285 

— Kompl. mit Chromotrop 2R 250, 53 

— — mit Citronen- oder Weinsaure in Anwesenh. v. Tri- 
butylamin, Extraktionsverhalten 247, 94 

— — mit p-Methoxybenzothiohydroxamsaure, extr. 
Untersuch. u. analyt. Anwend. 248, 368 

— — mit Trikaliumaquotrihydroxytetracyanomolybdat 
(IV), amperom. u. konduktom. Untersuch. 248, 370 
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naphthol 
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— Trenn. v. Cd, Ionenaustausch in HBr 249, 333 

— — vy. Cu(II), Ni(II) oder Fe(III), elektro-chromatog., 
mit 8-Hydroxychinolin 248, 54 

— — v. Fe(III) u. Ni(Il), Anionenaustauschsorption aus 
waBr. u. waBrig-athanol. Schwefelsiurelés. 246, 402 

Kobalt(0), Best. in Organosiliciumharzen, photom., mit 
Piperidiniumpentamethylendithiocarbamidat 248, 102 

— — titr. (mikro) 249, 208 

— Komplexe, papier-chromatog. Verhalten 244, 64 

Kobalt-60, Best. in Reaktorkihlwasser, extr.-radio- 
spektrom. 244, 80 

— — in Wasser, biolog. Material u. Boden 250, 341 

— Trenn. v. radioakt. Lés., siulen-chromatog. (ionenaus- 
tausch-) mit Bentoniten 244, 284 

Kobalt(IM)-hexammin, Best., gravim., mit Perchlorat 247, 
344 

Kobaltlegierungen, Best. v. W in Co/Ni/Cr-Leg., fluorim. 
247, 366 

Kobalto-Zink (ID) -ferrite, Best. der Zusammensetzung, 
papier-chromatog. 249, 351 

Kobaltsulfat, spektralphotom. Untersuch. 244, 340 

Korperfliissigkeiten, Best. v. Harnsiure 244, 215 

Kohle, Analyse, gas-chromatog. (pyrolyse-) 247, 378 

— — thermogravim. 244, 155 

— Best. v. anorg. Verb. in Stein- u. Braunkohleaschen, 
radioanalyt. 248, 98 

— — v. Mineralien, IR-spektroskop. 246, 196 

— — v.S, titr. (mikro) 245, 191 

— — vy. Sauerstoff 250, 69 

— — y. Sulfat in Kohleaschen, spektralphotom., mit 
Bariumchloranilat 246, 337 

Kohlendioxid, Analyse, massenspektrom. 248, 87 

— Best. des Partialdruckes u. des pH-Wertes in biolog. 
Flissigkeiten 250, 394 

— — diffusionsanalyt. 248, 361 

— — gas-chromatog., in Gasen (Raffinerie-) 244, 79 

— — — neben N,, O,, Ar, CO, H,S u. SO, 249, 46 

— — in Blut, elektrochem. Me8technik 248, 280 

— — in Mineralwasserabfillungen, manom., Vergl. mit 
chem. Meth. 244, 335 

— — in waBr. Lésungen unter Druck 249, 326 

— — konduktom. 247, 360 

— — massenspektrom., in Luft 248, 86 

— — — in N, 246, 50 

— — neben NO,, NOCI, Cl,, HCl u. H,O, pseudo-chro- 
matog. (mikro) 247, 266 [Or] 

— — titr., in Athylendiamin 249, 347 

— — — in Eichgasgem. 247, 279 [Or] 

— — — photoelekt. Gerat 248, 348 

— — y. Athan- u. Propan-Spurenbeimeng., gas-chromatog. 
247, 359 

— Trenn., v. Carbonylfluorid, gas-chromatog. 247, 83 

— — v. N;, O,, Ar, CO, H,S, COS u. SO,, gas-chromatog. 
249, 326 

Kohlendioxid-14C, Best. 250, 394 

— — analyt. u. radiom. 244, 169 [Or] 

— — Flissigkeitsszintillationszihlung in biolog. Material 
249, 272 

— Isolier. fiir Szintillationszihlung nach einem modifi- 
zierten Van Slyke-Verfahren 244, 211 

Kohlenhydrate, Analyse, gas-chromatog. 244, 405 

— Best., gas-chromatog. (pyrolyse-) 248, 201 

— — in Getreidewaren, Dauerwaren, Frihstiicksproduk- 
ten, Friichten u. Gemiisen 246, 151 
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Kohlenhydrate, Best. (Forts.) 

— — in Gras- u. Leguminosen-Extrakten 245, 190 

— — in Lebensmitteln 244, 73 

— — in physiolog. Flissigk., automat. 248, 277 

— — in Rattenleberhomogenaten, enzymat. 244, 214 

— — neben Borat, colorim., mit der Phenol-Schwefel- 
sdure-Methode 248, 81 

— — photom. 248, 209 

— — — in Pflanzenmaterial, mit Anthron, Storung durch 
Perchlorsiure 248, 247 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 245, 339 

— — — fucose-spezif. Meth. 247, 109 

— — — in biolog. Flissigk. 246, 279 

— — — in Lebensmitteln 246, 149 

— — — kombin. mit Zentrifugalkraft 245, 339 

— — elektrophoret. (diinnschicht-) 245, 338 

— — elektrophoret. (papier-) als Halbestersalze 245, 338 

— — papier- sowie diinnschicht-chromatog., statistische 
Analyse der Ergebnisse. I. Quantitative Ergebnisse 
unter versch. Beding. 250, 132 

— — — — II. Analyse der Variationen zur vierkomponen- 
tigen Klassifikation u. Tukey’s VerlaBlichkeitsinter- 
valle 250, 132 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 248, 80 

— — lonenausschluB u. Gelpermeation 250, 131 

— — saulen-chromatog. (gel-), aus Populus tremulus- 
Borke 247, 382 

— — — Glucoseoligomere (homologe-) u. andere Saccha- 
ride 248, 91 

— — sdulen-chromatog. (ionenaustausch-) 248, 210 

— trimethylsilylierte, Nachw., diinnschicht-chromatog., 
mit photodensitom. Auswert. 247, 109 

Kohlenhydrat-Phenolverbindungen, Best. v. Hydroxy- 
gruppen durch Umesterung mit Alkylboraten 248, 382 

Kohlenhydratpolymere, Best. der Triphenylmethylgruppe, 
colorim. 250, 132 

Kohlenmonoxid, Best., gas-chromatog., in Gasen 
(Raffinerie-) 244, 79 

— — — in H, aus dem Reforming-ProzeB 247, 359 
—— Seen N,, O,, Ar, CO,, H,S u. SO, 249, 46 

— — in biolog. Material 249, 272 

— — in Blut mittels Atlas-Oxymeter 246, 214 

— — in Edelgasen (Spuren) 250, 59 

— — in Hichgasgem. 247, 279 [Or] 

— — in Luft 246, 49 

— — in waBr. Lés., voltamm., Adsorptions- u. Diffusions- 
parameter 246, 49 

— Hydrierungsprodukte, die bei der Anwend. alkali- 
haltiger Katalysatoren v. Typ CuO-ZnO-Al,0, ent- 
stehen, Analyse, gas-chromatog. 247, 379 

— Trenn. vy. Nz, O;, Ar, CO,, HS, COS u. SO,, gas- 
chromatog. 249, 326 

— selektive Oxydation durch CuO-MnO x 250, 59 

Kohlenoxidsulfid, Best. in Propylen, gas-chromatog. 247, 
360 

— Trenn. v. Nz, O,, Ar, CO, CO,, H,S u. SO,, gas-chro- 
matog. 249, 326 

Kohlensiiurederivate, pyridylsubstituierte, Best., poten- 
tiom. 249, 222 

Kohlenstoff, Best., aktivierungsanalyt., in Fe 248, 92 

— — — in hochreinen Materialien (Spuren) 244, 337 

— — — in Na 246, 56 

— — — inSiu. Se 245, 239 [Or] 

— — — neben Sauerstoff 248, 337 


Kohlenhydrate — Kohlenstoff 


— — automat.-coulom., in Leg. 246, 64 

— — automat., in org. P- u. F-Verb. 244, 395 

— — — — mit CHN-Automat 247, 346 

— — in Abwasser v. geléstem org. geb. — 248, 89 

— — in Alkalimetallen, Anwendbark. einer Ziind. bei 
niedr. Temperatur 246, 56 

— — in Bodenproben 244, 347 

— — in Carbiden 248, 97 

— — — réntgenmikroanalyt. 250, 271 

SS Si AN Ar ii, labo DA GR 

— — in Erdélprodukten, mit Hilfe des Perkin-Elmer- 
Modell 240 250, 276 

— — in Gasen, neutronenflugzeitspektrom. 248, 87 

— — in Halbleitersilicium 245, 247 [Or] 

— — in hochfluorierten Verb. 247, 101 

— — in Katalysatoren-Oberflachenstoffen 246, 75 

— — in Metallen (hochschmelzenden-), idle loncn 
Vécbesndaue im Induktionsofen 249, 244 [Or] 

— — in org. u. kompl. selenhalt. u. halogenhalt. Verb. 
249, 313 

— — in org. Verb. 244, 396 

— — — (fluorierten-) (mikro) 244, 395 

— — — gas-chromatog. 249, 209 

— — — — neben H u. N (submikro) 249, 313 

—-—---— 247, 98 

— — — gravim., automat. 248, 198 

— — — konduktom. (mikro) 248, 198 

— — — mit Heteroatomen (halbmikro) 244, 395 

— — — neben F (mikro), Verbrennung in Sauerstoff- 
Wasserstoff-Flamme 249, 210 

— — — neben H, Autoredukt. der Stickoxide 249, 312 

— — — — manom. 249, 312 

— — — neben H, F u. Cl bzw. Br (simultan) 245, 325 

— — — neben H, § u. P aus einer Einwaage 244, 65 

— — — neben H u. F, pyrohydrolyt. 245, 324 

— — — neben H u. Halogen (simultan), Absorptions- 
eigenschaften v. Kérbel-Katalysatoren u. Mangan- 
dioxid 248, 198 

— — — neben H u. Heteroelementen in einer Einwaage, 
gravim. (mikro) 245, 324 

— — — neben H u. N, Computer-kontrolliert 248, 197 

— — — — konduktom., Ausschalt. der Stérungen des 
Gasflusses in einer teilweise evakuierten CO,-Absorp- 
tionsrodhre 244, 397 

— — — neben J (mikro) 244, 396 

— — — Verbrenn. in geschlossener Flasche 247, 345 

— — in P, gas-chromatog. 250, 272 

— — in pharmazeut. Wirkstoffen, diinnschicht-chromatog., 
gas-chromatog. (ultramikro) 247, 328 

— — in radioakt. Leg., mit fernbedienten Analysen- 
techniken 248, 91 

— — in Stahl, durch Verbrenn. u. Mess. der Warmeleit- 
fahigk. 247, 368 

— — — neben S aus einer Hinwaage, titr. 

— — in UC 247, 171 [Or] 

— — IR-spektrosk., als CO, (Spuren) 249, 210 

— — neben H, elementaranalyt. (mikro) 247, 345 

— — — in P-halt. Verb., Magnesiumoxid als Fiillstoff im 
Verbrennungsrohr 249, 314 

— — neben H u. Halogen, Absorptionseigenschaften v. 
Silicagel 249, 313 

— — neben H u. oxidbild. Heteroatomen (simultan, 
mikro) 249, 312 

— — neben H u. § (mikro) 249, 210 


244, 145 


Kohlenstoff — Kolonnenkristallisationsverfahren 


— — v. Gesamt— in Lésungen 245, 398 

— Best. u. Trennungsmethoden, quant., Handbuch der 
analytischen Chemie. III. Teil, Band IVa«, Elemente 
der 4. Hauptgruppe I: H. Grassmann (Fresenius u. 
Jander) 244, 258 [L] 

— qualit. Nachw. in org. Verbind., ultramikro im 
ng-Bereich 244, 198 

Kohlenstoff-14, Best. in Methoxylgruppen org. Verb. 248, 
372 

Kohlenteer, Analyse v. Pyridinbasen, gas-chromatog. 245, 
191 

Kohlenwasserstoffe, aliphat., Nachw. in Dolni Dabnik 
Diesel Fuel 244, 155 

— — Strukturaufklirung, automat. 249, 316 

— aliphat. gesitt., Analyse, gas-chromatog. 247, 379 

— — Best. in Erdélprodukten 246, 197 

— — — in Fettalkoholen, séiulen-chromatog.-IR- 
spektralphotom. 246, 198 

— — — in Sedimentgesteinen, gas-chromatog.-massen- 
spektrom. 249, 347 

— — — in Treibstoff (Dieselkraftstoff v. Dolni Dubnik), 
gas-chromatog. 246, 198 

— — Linearitat der Beziehung zwischen logarithmischer 
Riickhaltezeit und C-Zahl 250, 128 

— aliphat. gesatt. C;—C,.—, gas-chromatog. Untersuch., 
spezif. Retentionsvolumina an einer Reihe homologer 
n-Alkane, n-Cys, n-C3, u. Squalan 244, 199 

— aliphat. ungesatt., Trenn. v. aromat. —, gas- 
chromatog. 249, 214 

— aromat., Analyse, gas-chromatog. 244, 405 

— — Best., elektroluminescenzanalyt. 249, 221 

— — — — 248, 383 

— — — in KW-Lésungsmitteln, saulen- u. gas-chromatog. 
komb., routinemaBig 250, 277 

— — — in Luft, gas-chromatog. 250, 58 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 250, 133 

— — — papier- u. diinnschicht-chromatog. 247, 111 

— — — Tiupfelreagentien: Blei(I[V)- u. Thallium(III)- 
acetate in Trifluoressigsaure 245, 125 

— aromat. cancerogene, Nachw. 248, 130, 283 

— — Trenn., diinnschicht-chromatog. mit spektro- 
fluorim. Auswert. 248, 283 

— aromat. kondensierte, Nachw., gas-chromatog., 
Untersuch. stationarer Phasen 248, 384 

— aromat. polycycl., Best. in Fetten u. Olen 248, 111 

— — Extrakt. u. Abschatz. in Volldiat-Zusammen- 
setzungen 248, 116 

— — Gehaltsbest. in RuBen, UV-spektralphotom. 249, 
110 [Or] 

— — Isolier. aus komplexen KW-Gemischen, elektro- 
phoret. 247, 110 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 384 

— — — — 246, 36 

— — — — in Lebensmitteln 246, 36 

— — — in Luft, séulen-chromatog. 244, 136 

— — Trenn., gas-chromatog. 249, 222 

— — — saulen-chromatog. 249, 222 

— Best. gas-chromatog., in Benzin aus dem therm. 
Crackvorgang 246, 197 

— — — in Erdél, C,—C,— 246, 196 

— — — in Luft u. Sauerstoff, automat. 248, 219 

— — — in Methan (ppm-Bereich) 250, 60 

— — — in Tabakblattern 249, 69 

— — in Benzinfraktionen (117—123°C) 249, 62 
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— — in Fettalkoholen 247, 104 

— — in Sedimenten, gas-chromatog.-massenspektrom. 
kombin. 250, 269 

— — in Wasser, Durchlassigk. v. Kunststoffbehaltern 
244, 44 [Or] 

— — v. F, séulen-chromatog., titr. (kHz-) 244, 349 

— — yv. §-Spuren, durch Pyrolyse u. Hydrier. 248, 374 

— — vy. Saure- u. Esterzahl in Oxydationsprodukten der 
Paraffin—, spektralphotom. 246, 339 

— — vy. Verunreinig. (mit Organoaluminium reaktiven-), 
thermom., kontinuierl. 248, 99 

— 0,—C,—, Trenn., gas-chromatog., simultan an einer 
einzigen Poropak-Saule 248, 374 

— 0,—C,—, Analyse, gas-chromatog. 248, 374 

— — Best. in Gasen (Raffinerie-), gas-chromatog. 244, 79 

— C,—C,.—, Best. in Abgasen (Auto-), gas-chromatog. 
249, 328 

— C,—C;— im Gem. mit Luft, Trenn., gas-chromatog., 
mit Betriebsapparat CH-03 248, 374 

— C,—C,—, Best. in Naphthenen u. Reformaten, gas- 
chromatog. 244, 155 

— O,—C,,—, Analyse, gas-chromatog. 248, 202 

— C,—C,—, Trenn., gas-chromatog. 248, 79 

— C,)—C,3—, Isolier. aus Erdélfraktionen (170—240°C) 
mit Molekularsieben 244, 349 

— Caran- u. Menthanreihe, massenspektrom. Unter- 
such. 244, 7 [Or] 

— chlorierte, Best., gas-chromatog. 249, 288 

— chromatog. Ladungsiibertragung v. mehrringigen — 
250, 325 

— eycl. u. aliphat. gesatt., Best. in Erdoldestillaten bis 
zu 185°C 250, 275 

— Fraktionier. aus den Lipiden des menschl. Haares, 
chromatog. u. Thermodiffusions-Meth. 247, 140 

— gas-chromatog. Best. der Léslichk. einiger n-Alkane 
in Wasser bei versch. Temperaturen 249, 214 

— gas-chromatog. Untersuch. der Léslichk. v. aromat. u. 
aliphat. — in Acetonitril 249, 214 

— gasform., Best., [R-spektrom. 249, 45 

— homologe, Meth. zur Voraussage gas-chromatog. 
Retentionsvolumina 244, 398 

— isopren., Nachw., gas-chromatog.-massenspektrom. 
247, 393 

— leichter u. schwerer fliichtige, Best. in Abwasser 250, 
342 

— Oxydationsprodukte olefin. —, Best. v. Hydroper- 
oxiden 248, 202 

— perfluor., Trenn., gas-chromatog. 249, 325 

— schwere, Best. in Hochofengas/Luft-Gem., Mischgas, 
Koksofengas u. Erdgas, gas-chromatog., Betriebs- 
erfahr. besonders zum Verfahren nach Janak 248, 342 

— Trenn., gas-chromatog. 247, 103 

— — y. Cycloparaffinen u. Paraffinen an einem mit Alkali 
behandelten Molekularsieb 250, 128 

— — v. O-halt. org. Verbind., gas-chromatog. 249, 316 

Kohlenwasserstoffwachse, Best. v. Methylgruppengehalt, 
IR-spektralphotom. 246, 210 

Kollagen, Best. v. Aminosiuren 250, 404 

— Random Coil Polypeptide, Molekulargewichtsbest., 
siulen-chromatog. (molekularsieb-) 250, 406 

Kolonnenkristallisationsverfahren, analyt. Hilfsmittel 
244, 194 

— Trenn., anorg. Salze, Vergl. mit Zonenschmelzverf. 
244, 53 
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Komplexbildner, Best., Metallionenkatalyse, Selbstoxydat. 
v. u-Ascorbinsiure als Indicatorreaktion 248, 346 

Komplexbildung, Gleichgewichte zwischen Borsaure, 
Borat u. Mannit in waBriger Los. 250, 336 

— Konstantenbest., gas-chromatog. 248, 342 

— mit Dioximen 250, 337 

— mit Kaliumthiocarbonat 250, 337 

— mit org. Reagentien der Arsenazo III-Gruppe 250, 337 

— mit Triithylentetraminhexaessigsiure, potentiom. 
Untersuch. 249, 147 

— v. Pb mit Malon-, Bernstein-, Glutar- u. Adipinsaure, 
polarog. Untersuch. 248, 77 

—v. Pb, Cd u. Zn mit Dithiocarbaminoessigsaure, 
polarog. u. potentiom. Untersuch. 248, 77 

Komplexe, ADTA—, KMR-spektrom. Untersuch. in 
Gegenwart v. iiberschiissigem Ca oder Sr 250, 138 

— — y. sehr nahe verwandten Elementen, Trenn. 
durch Fallung unter Dekomplexierung mittels Aus- 
tausch- u. Verdrangungsreaktionen 250, 200 

— anorg., Fluorescenz-Charakteristica in salzsaurem 
Medium bei Temperaturen des fliiss. Stickstoffs 249, 249 

— Metall— des Pyridin-2-aldehyd-2’-pyridylhydrazons, 
Verteilungsverhalten 248, 371 

— org. Pd—, Best. v. Pd u. Cl 248, 196 

— photom. Untersuch. der stéchiom. Zusammensetz., 
modifiz. Meth. der isomolaren Serien 244, 53 

— ternare, analyt. Anwend. V. 247, 338 

— — analyt. Chemie 249, 137 

— Ubergangsmetall—, chromatog. Eigenschaften mit 
Pyridin-2-aldehyd-2-chinolylhydrazon 248, 52 

Komplexe Systeme, graph. Meth. zur Best. u. Darstell. v. 

Bindungsparametern 246, 273 

Komplexometrie, automat. Titrationen 245, 58 [Or] 

— Best. v. SH, derzeit. Stand 245, 172 

—s. auch Titrimetrie 

Komplexsalze, Best. v. Br~ 245, 321 [Or] 

Kondensations/Sublimations-Verfahren, Best. v. NO,, 
NOCI, Cl,, HCl, CO, u. H,O 247, 266 [Or] 

Konduktometrie, Analyse v. Aminen im binaéren Gem., 
mit Hilfe der durch chemische Reaktion auftretenden 
kinet. Fraktionsreihe 245, 331 

— Best. v. C, Hu. N, mikro 244, 198 

— — v. Graphit in Treibmitteln 245, 196 

— — v. wasserlosl. Stoffen in anorg. Farbstoffen 249, 59 

— Flammen— Best. v. Erdalkalimetallen u. schweren 
Alkalimetallen 245, 169 

— Untersuch. v. Co(II)-, Cu(II)- u. Zn(II)-hydroxycyano- 
molybdaten(IV) 248, 370 

Konformationsanalyse, v. 1,3-Dioxanen 249, 219 

Konservierungsstoffe, Best. in Papier 244, 410 

— Isolier. u. Identifiz. aus Lebensmitteln 245, 346 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 397 

Konstitutionsermittlungen, v. anorg. u. org. Verbindungen, 
rontgenog. u. neutronog. 245, 281 

Kosmetische Priiparate, Best. v. Polyglykolither-Deriva- 
ten, titr., mit Wolframatokieselsiure 248, 154 [Or] 

Kreatin, Best. in Serum, Harn u. anderen biolog. 
Flissigkeiten, automat., Diacetylreakt. 249, 153 

— — in Serum u. Cerebrospinalfliissigk., enzymat. 248, 
401 

Kreatinin, Abschatzung mittels der Jaffe-Reakt., Vergl. 
dreier Meth. 249, 153 

— Best. bei Ketonimie 246, 275 

— — Prazisierung 247, 137 
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Kreatinkinase, Aktivitatsbest. in Serum 246, 412, 413 

— Fluorescenztiipfeltest 250, 416 

Kreatin-Phosphokinase, Best., photom. 247, 143 

Kreatin-Phosphokinaseisoenzyme, Best. 248, 419 

Krebseyclus-Siuren, Best. in tier. u. pflanzl. Geweben, 
gas-chromatog., Isolier.-Verfahren 246, 219 

Kreide, Best. v. Al, photom., mit Stilbazochrom 250, 62 

Kresole, Analyse, KMR-spektrom. 248, 83 

— Best. in Abwasser, papier-chromatog.-photom. 247, 
363 

Kresol-Formaldehyd-Harz, Unterscheid. v. Phenol- 
Formaldehyd-Harz, gas-chromatog. (pyrolyse-) 250, 
283 

Kryolith, Analyse, zulass. Abweich. 247, 376 

— Best. in Corditen, Sauerstoff-Flaschen-AufschluB 247, 
123 

— — v. Na u. Al in — Tonerde-Schmelzen 245, 188 

Kryometrie, Molmassenbestimmung in Inertgasatmosphare 
mit den Lésungsmitteln Benzol, Dimethylsulfoxid u. 
Dioxan 248, 59 

Kryoskopie, Auswert. v. acidim. Titrationen, graph. 244, 
23 [Or] 

— Titrationsverfahren zur Best. geringer Substanz- 
mengen 244, 23 [Or] 

Krypton-85, Best. in waBr. Lés. 249, 139 

— — — neben 7H, Flissigszintillationsmess. 248, 240 

Kulturfliissigkeiten, Best. v. Riboflavin, fluorim., nach 
dinnschicht-chromatog. Abtrenn . 245, 404 

Kunststoffe, Best. v. Cd, photom., mit Cadion 2B 246, 56 

— Untersuch. 244, 410 

Kupfer, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 278 

— — — in Erzen u. Konzentraten 249, 56 

— — — in geolog. Proben 248, 94 

— — — in Leg. 244, 140 

— — — in Pflanzen 248, 102 

— — — neben Zn, Cd u. Hg in biolog. Material 247, 134 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Ammonium- 
parawolframat 248, 188 

— — — in Bier 248, 109 

— — — in biolog. Material 246, 212 

— — — in Hisenerzen 249, 346 

— — — in Futtermitteln 244, 155 

— — — in Mineralien (sulfid.-) 244, 344 

— — — in Serum u. Harn 247, 406 

— — — in tier. Gewebe 246, 213 

— — — in Wasser (Salz-) 244, 139 

— — — in Wein 248, 109 

— — automat.-katalyt. 247, 72 

— — colorim., in org. Lés. v. Kupferseifen 245, 323 [Or] 

— — — in Pb (Reinst-) 246, 60 

— — — in Serum, mit 2,2’-Dicinchoninsaiure 249, 273 

— — coulom. (ng-Bereich) 246, 353 [Or] 

— — — mit Hg(Il)-DTPA-Komplex 247, 74 

— — dinnschicht-chromatog.-reflexions-spektrosk., in 
Getreide (Spuren) 248, 258 

— — — neben Ni- u. Zn in biolog. Systemen u. Wasser 
248, 65 

— — flammenphotom. (10-13— 10-14 Mol) 248, 68 

— — fluorim., mit Thiamin 248, 64 

— — gravim., als Kupfertetrathiocyanatomercurat(I1) 
249, 384 

— — — mit N-Methyl-aminothioformyl-M-phenyl- 
hydroxylamin 248, 64 

— — — mit Thiobenzoylphenylhydroxylamin 247, 74 
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— in Alkalisalzen, ionenaustausch-chromatog. Spuren- 
anreicher. u. katalyt. Simultankomparationsmeth. 248, 
289 [Or] 
— in biolog. Material 246, 216 
— — Anwend. v. Zink-dibenzyldithiocarbamidat 248, 
423 
— in Bleitellurid, spektrog. 250, 348 
— in Blut u. Gewebe, circular-diinnschicht-chromatog. 
249, 275 
— in Erdéldestillaten mit Cuprizon 250, 276 
— in eBbaren Sojabohnendlen 250, 221 
— in Leg. (Al-), Ringofentechn. 244, 140 
— in Milch 246, 157 
— in Pb u. Fe, extr., fallungsanalyt. 244, 206 
— isotopenverdiinnungsanalyt. 250, 166 [Or] 
— kinet., in alkal. Lés. 249, 141 
— — mit p-Toluidin (Spuren) 244, 125 
— massenspektrom. als Rest plataonat’ ug-Bereich) 
249, 296 [Or] 
— neben Co u. Ni, circular-diinnschicht-chromatog. 
247, 333 
— neben Fe in Butter 248, 395 
— neben Mg, Ca, Mn u. Cr, Untersuch. mit Vielkanal- 
spektrometer 245, 115 
— — — neben stérenden Kationen u. Anionen 245, 
170 
— neben Mn, Mg, Zn u. Co, séiulen-chromatog. 246, 142 
— neben Tenorit u. Cuprit 249, 54 
— papier-chromatog. 250, 190 [Or] 
— photom. 245, 391 
247, 333 
in Holz (impragn.-) 248, 248 
in Kupfernaphthenaten 248, 242 
in Olen 250, 221 
in Pb (metall.-) 245, 181 
in Steinsalz 248, 97 
in Vulkanisationsbeschleunigern, mit Diathyl- 
dithiocarbamat 249, 62 
— — in Zinksulfid hoher Reinh., mit Dithizon 246, 79 
— — in Zn, nach elektrolyt. Abtrenn. (ppm) 249, 386 
— — mit 2,3-Bis[2-(6-methyl)pyridyl]-chinoxalin 245, 
167 
— — mit N,N’-Bis-salicyliden-2,3-diaminobenzofuran 
(Spuren) 260, 195 
— — mit bis-substit. Thiocarbamoyldisulfiden 248, 
422 
— — mit Chinolin-2-aldehyd-2-chinolylhydrazon 249, 
385 
— — mit Chromazurol 8 244, 323 
— — mit Cuprotest 247, 333 
— — mit 2,2’-Dihydrochinon, HinfluB v. Cr(IIT) u 
anderen Ionen 249, 142 
— — mit 3,3’-Dimethylen-4,4’-dipheny]-2,2’- 
dichinolyl 248, 63 
— — mit Diphenyldithiophosphorsaure 247, 73 
— — mit Oxinblau, auch neben Co u. Zn 244, 
272 
— — mit Pikramin R 249, 141 
— — neben Hg-, Cd- u. Tl-Spuren 250, 353 [Or] 
—  — neben Pb u. Bi nach papier-chromatog. Trenn. 
248, 77 
— — neue Reagentien 248, 351 
— photom. (katalyt.-), iiber die Oxydation v. 4-Hy- 
droxy-3-aminobenzoesdure mit H,O, (Spuren) 244, 55 
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— polarog., in Al-Bronze 246, 58 

— — in Al-Puder (gesintertem-) 248, 224 

— — in Anstrichmitteln (Anti-Algen-Schutz) neben 
Harzsaéuren 246, 204 

— — in Babbits, Ferrotitan u. Leg. auf Titanbasis 
250, 347 

— — in Cu/Ge/Se-Halbleitersystemen 248, 222 

— — in Stahl 244, 338 

— — in Zn-DruckguBleg. 250, 193 [Or] 

— — neben Pb u. Bi 245, 168 

— radiochem., in U-Metallproben 244, 142 

— rontgenfluorescenzanalyt., in Kupferchelaten 244, 


— — in Zn-beschichteten Al-Platten 249, 333 

— — neben V-, Cr-, Mn-, Fe-, Co-, Ni- u. Zn-Spuren 
in Wasser (Meer-) 249, 47 

— rontgenspektralanalyt., in Erzen (Mo-) 246, 332 
— titr., -amperom., als Isochinolinthiocyanatkomplex 
247, 18 [Or] 

— — 2 Meth. (ug-Mengen) 246, 169 [Or] 

— — mit N-Allylthiocarbamoyl-N’-thiocarbamoyl- 
Hydrazin 247, 75 

— — mit 2,5-Dihydroxyacetophenonoxim 249, 385 
— — mit Methyldithiobiuret 248, 170 [Or] 

— — neben Cd, mit Natriumdiathyldithiocarbamat 
248, 64 

— — neben Cd u. Zn, mit Dalzin 247, 74 

— — — mit N,N’-Dithiocarbamoyl-Hydrazin 247, 74 
— — neben Zn u. Co, mit Natriumditahyldithio- 
carbamat 248, 64 

— titr. (chelatom.-) 249, 386 

— -— konduktom. (ug-Mengen) 246, 173 [Or] 

— — mit Gallein als Indicator 245, 392 

— — potentiom., sowie voltam. (ng-Bereich) 245, 359 
[Or] 

— titr., in Farbstoffen (schmutzabweisenden-) 247, 123 
— titr. (jodom.-) 260, 169 [Or] 

— — in Metall-Leg. auf Kupferbasis 249, 48 

— — Vervielfachungsmeth. 247, 74 

— — voltam. (ug) 246, 225 [Or] 

— titr., neben Ni, As, Mn, Co, Cd, Zn u. Hg, nach 
ionenaustausch-chromatog. Trenn. 244, 285 

— titr., -potentiom. 249, 387 

— — mit Rubeanwasserstoffsiure 247, 74 

— — neben Ag, mit dem Hexa-S-thiosemicarbazid- 
derivat v. Cyclotriphosphazatrien 246, 387 

— voltamm., in Aktivkohle 250, 271 

— — in HNO, (hochreiner-) neben Pb, Zn u. Cd 
(Spuren) 245, 188 

— — neben Pb u. Cd 250, 296 [Or] 

— v. Ag, fallungsanalyt.-photom. 244, 324 

— — in Elektrolyt— 249, 332 

— vy. Ag u. Au, réntgenfluorescenzanalyt., nach Filtr. 
mit Anionenaustauscher-Papier 248, 89 

— y. Al, spektralphotom., mit 8-Hydroxychinolin 245, 
181 

— y. Au, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 66 
— — in —konzentraten, photom. bzw. spektrochem. 
248, 235 

— v. Au u. Ag in Kathoden—, spektrog. 246, 57 

— v. Bi, photom., mit Xylenolorange 248, 222 

— — voltamm. 249, 89 [Or] 

— vy. Fe, atomabsorptions-spektralphotom. 250, 264 
— — spektralphotom. 244, 340 
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Kupfer, Best. (Forts.) 

— — y.8, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 224 

— — — — 250, 343 

— —y.Su. P, aktivierungsanalyt. 249, 331 

— — v. Sb, polarog. 246, 135 

— — y. Sb u. Pb in Roh—, réntgenfluorescenzspektrom. 
250, 263 

— — vy. Si-Spuren, spektralphotom. 248, 90 

— — v. Y-Spuren, photom. (extr.-) mit Chlorphosphon- 
azo DAL 246, 59 

— — v. Zn, extr.-photom. 244, 141 

— — — polarog. 250, 344 

— elektrolyt. Abscheid. u. chem. Wiederauflés. mit 
Cer(IV)-ionen an rotierender Pt-Drahtelektrode 247, 
73 

— inversvoltamm. Verhalt. in pyridinhalt. Grundlés. 246, 
1 [Or] 

— Isolier., neben Co, Fe u. Ni, mit 1-(8-Chinolylazo)- 
2-naphthol 248, 351 

— JIsotopenhaufigkeitsverhaltnis, massenspektrom. 
Untersuch. mit Oberflichenionisierungsmeth. 244, 
125 

— 6-Methyl-2-pyridincarboxamidoxim als neues Reagens 
250, 395 

— Nachw. in Harn, Abschatzung 249, 273 

— — in Zinksulfatlos., Mitfall. v. Mikromengen mit Zink- 
phosphat 248, 240 

— — mit Chlorindazon DS (Spuren) 244, 312 [Or] 

— — neben Cr, Fe, Mn, Co u. Ni, diinnschicht-chromatog. 
249, 402 

— — tiupfelanalyt. 249, 386 

— Raffinations-Anodenschlamm, Best. v. Se u. Te, 
gravim. 249, 332 

— Trenn., extr.-chromatog. 250, 195 

— — v. Ag, Co bzw. Ni, elektrolyt., EinfluB komplex- 
bildender Zugaben 249, 385 

— — v. As, sdulen-chromatog. 246, 393 

— — v. Cd, Fall. mit Pyrophosphatlés. 247, 77 

— — vy. Co u. Ni, dinnschicht-chromatog., als Chelate 
v. Acetyl- u. Benzoylaceton 249, 385 

— — y. Fe, papier-chromatog. 249, 141 

Kupfer(1), Best., polarog., mit Unithiol als Grund- 
elektrolyt 248, 64 

— — titr., -potentiom., mit Cer(IV)-salzen 248, 99 

— Extr. aus salzsaurer Los. mit Tetra-n-hexylammonium- 
chlorid in Athylendichlorid 247, 333 

— Komplex- u. Redox-Reakt. mit Penicillamin, polarog. 
Untersuch. 249, 413 

Kupfer(I), Best., colorim., als Kupfertetramminpikrat 
(mikro) 245, 167 

— — coulom. (jodom.-) (Spuren) 244, 122 [Or] 

— — coulom.-titr., mit La(III) 250, 51 

— — durch Austauschreaktion auf Papier (mikro) 247, 
333 

— — extr.-photom. als Oxinat nach fest-fliiss. Trenn. 
mit geschmolzenem Naphthalin 249, 384 

— — — mit PAR 249, 384 

— — — mit Salicyliden-p-aminophenol 249, 384 

— — gravim., mit p-Aminobenzoesaure 247, 73 

— — katalyt., nach der Simultanmeth. mit Hilfe der 
Hisen(III)-rhodanid-Thiosulfat-Reaktion (Spuren) 
248, 163 [Or] 

— — photom., in Organosiliciumharzen, mit Piperidinium- 
pentamethylendithiocarbamidat 248, 102 
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— — — mit Pikramin P 248, 63 

— — polarog., in CDTE 247, 73 

— — titr., -amperom., mit CDTE 247, 74 

— — titr. (chelatom.-), Maskierung mit Kaliumjodid 
249, 385 

— — — -MHz 248, 70 

— — —neben Zn(II) 248, 64 

— — — -potentiom., in nichtwaBr. Lés., Kupferionen- 
spezif. Elektrode mit fester Membran 249, 193 

— — — -thermom. (katalyt.-) 249, 302 [Or] 

— — titr. (potentiom.-), neben Ag 244, 125 

— elektrochem. Redukt. mit der Ringscheiben-Elektrode 
aus Platin in 0,2 M schwefelsaurer Lésung 249, 384 

— Extr. aus HCl mit Tetra-n-hexylammoniumchlorid 
in Athylendichlorid 248, 351 

— Isolier., mitfallungsanalyt., mit Quecksilbersulfid 248, 
167 [Or] 

— Kompl. mit Ammoniak u. verschiedenen Athyl-, 
Athanol- u. Athylathanolaminen, polarog. Untersuch. 
250, 195 

— — mit Chromotrop 2R 260, 53 

— Komplex- u. Redox-Reakt. mit N-Acetyl-Penicill- 
amin sowie Penicillamin, polarog. Untersuch. 249, 
413 

— Trenn. v. Cd, Ionenaustausch in HBr 249, 333 

— — v. Ni(II), Co(II) oder Fe(III), elektrochromat., 
mit 8-Hydroxychinolin 248, 54 

Kupfer-64, Trenn. v. Begleitelementen, durch Amalgam- 
austausch 246, 387 

Kupfererze, Best. v. Mn, Ag, Sm, In u. Ge, akti- 
vierungsanalyt. 249, 341 

Kupfer (II) -histidinat, elektrophoret. Verhalten in Gegen- 
wart anderer Kupfer(II)-Aminosaurechelate 248, 126 

Kupferkonzentrate, Best. v. Bi 244, 341 

Kupferlegierungen, Analyse v. Zn/Cu-Leg., spektrog., 
KinfluB der Struktur u. dritter Komponenten 245, 181 

— Best. v. Al, titr., -voltam. 249, 49 

— — vy. B nach Lésen in HNO, 250, 263 

— — v. Be, spektralphotom. 249, 332 

— — y. Cu in Sn, Sb, As, Pb u. P enthaltenden —, 
titr. (jodom.-) 249, 48 

— — v. Fe, Sb, Sn u. Al in Cu/Pb-Leg., atomabsorptions- 
spektralphotom. 249, 54 

— — v. P 250, 344 

— — v. Pb- u. Sn-Spuren, fallungsanalyt., an Mangan- 
dioxid 250, 344 

— — v.54, titr. (photom.-) 244, 340 

— — v. Sb, polarog. 246, 135 

— — vy. Si-Spuren, spektralphotom. 248, 90 

— — vy. Spurenelementen, spektralanalyt. 250, 17 [Or] 

— —v. Te, spektralphotom., mit Wismuthiol(II), nach 
extr. Trenn. mit 4,4’-Methylendiantipyrin u. 1,1,2,2- 
Tetrachlorathan 247, 341 

— — v. Zinnoxid- u. Zirkoniumoxideinschliissen in 
Cu/Sn- u. Cu/Zr-Leg. 250, 263 

— — v. Zr, réntgenfluorescenzanalyt. 244, 36 [Or] 

Kupfernaphthenate, Best. v. Kupfer, photom. 248, 242 

Kupfernitrat, Kompl. mit Methylenbenzimidazol, spektral- 
photom. Untersuch. 244, 323 

Kupferron, Best., titr. 247, 68 

Kupfersalze, Best. v. Zn, fallungsanalyt. 246, 78 

Kupferverbindungen, Phasenanalyse unter Anwend. v. 
Unithiol 249, 57 

Kynurensiure, radioakt., Best. in Harn 248, 402 


Lactame — Lebensmittel 


L 


Lactame, Alkalisalze, Best., titr., in nichtwaBr. Medium 
248, 209 

— Homo-—, Trenn., diinnschicht-chromatog. 248, 412 

Lactat, Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 408 

Lactatdehydrogenase, Best. in Serum, colorim., durch 
Harnstoffhemmung 248, 141 

— — v. Isozymaktivitiaiten in Geweben 248, 141 

Lactatdehydrogenaseisoenzyme, Best. mit Harnstoff 
247, 416 

— Nachw., elektrophoret. (celluloseacetat-), Reagentien- 
geles zur Lokalisier. 250, 416 

Lactoflavin, Nachw. in Back- u. SiBwaren, papier- 
chromatog. 244, 75 

Lactone, Nachw. in Butterfett, siiulen- u. diinnschicht- 
chromatog. 244, 416 

Lactose, Best. in Milchpudding auf Getreidebasis 246, 151 

— — in Milchschokolade nach Vergirung 249, 268 

Liavulinsiure, d6-Amino—, Best. 250, 405 

Liivulose, Verhalten der Rr-Werte bei Variation der 
hydrophilen Lésungsmittelfraktionen 250, 132 

Landolt-Reaktionen, Anwendung in der quantitat. Mikro- 
analyse 247, 244 [Or] 

— in der quantitativen Analyse 250, 336 

Lanthan, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), in 
Ce(IV)-nitrat 247, 373 

— — — in Gesteinen 249, 346 

— — — in Wolframbronzen 248, 229 

— — durch photochem. Fallung 249, 193 

— — flammenphotom., neben PO,°- 246, 5 [Or] 

— — photom. (extr.-) mit Oxin in Al-Leg. 246, 59 

— — — mit Arsenazo III u. ADTE 248, 71 

— — — mit ChromazurolS 249, 147, 393 

— — spektrochem., in Cerdioxid 246, 78 

— — spektrog., in Erzen u. Mineralien 249, 56 

— — — in Stahl 249, 53 

— — titr.,-flammenphotom. 248, 357 

— — titr. (mikro) 244, 326 

— — — mit Na,WO,-Lés. gegen Adsorptionsindicatoren 
246, 9 [Or] 

— Trenn. v. Am u. Ce, papier-chromatog. 247, 337 

— — vy. Cm u. Am, elektrophoret. (papier-) 244, 275 


— — vy. Sc/Y, Se/Lu sowie Y/Th, diinnschicht-chromatog. 


248, 71 

— — y. U, elektrophoret. (papier-) 249, 393 

Lanthan-140, Trenn. neben 1°Eu, *°Sr u. %°Y vy. U, 
papier-chromatog. 249, 395 

— — vy. 14#Ba, Ringofenmeth. 248, 68 

Lanthanaluminat-Calciumtitanat, Best. v. Al in festen 
Lés. v. — 249, 147 

Lanthanide, Best., polarog. 246, 388 

— — — in 1,2-Propandiolcarbonat 248, 6 [Or] 

— Kompl. dreiwertiger — mit Dialkyl-(PP’)-athan-(1,2)- 
diphosphonsauren 247, 236 [Or] 

— — mit HADTA v. Typ MeY, Hn®-™-, elektro- 
chromatog. Untersuch. 248, 72 

— Nachw. v. SE u. anderen Beimeng. in Praparaten 
unterschiedl. Reinh., diinnschicht-chromatog. 249, 393 

— Trenn., elektrophoret. 244, 57 

— — fraktion. Sublimationsverfahren, als 6-Diketon- 
chelate in binaren Misch. 244, 58 

— — siulen-chromatog. 244, 274 

Lanthansalze, Best. v. Y, extr.-fluorim. 245, 187 
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Lanthionin, Best. in Wolle, diinnschicht-chromatog.- 
photom. 247, 384 

— — in Wollhydrolysaten 248, 250 

— Nachw. in Insektenhimolympheproben 247, 138 

Lapachol, Best. in Serum, fluorim. 250, 160 

Largactil [10-(3’-Dimethylamino) -propyl-3-chlorpheno- 
thiazin], zur Best. v. Bi, gravim. 247, 339 

Laterite, Analyse 246, 70 

Laugen, Best. v. Carbonat, konduktom. 250, 274 

— techn. Lése—, Best. v. Flockungsmitteln in hoch- 
molekularen — 244, 240 [Or] 

Lauroylperoxid, polarog. Untersuch. 248, 374 

Laurylsulfat, Best., titr. 246, 210 

Lebensmittel, Analyse 248, 256 

— — (mikro) 250, 214 

— Best. v. Aminen in fliicht. Bestandteilen des Kaviars, 
gas-chromatog. 247, 394 

— — vy. Aminosauren in Fleischproben, gas-chromatog. 
247, 394 

— — v. As-Spuren, polarog. 244, 411 

— — vy. Ascorbinsaure 249, 269 

— — v. Benzo(a)pyren in geraucherten —, gemeinschaftl. 
Studie einer Meth. 248, 256 

— — v. blauen Farbstoffen, diinnschicht-chromatog. u. 
elektrophoret. 249, 270 

— — v. Br-, photom. 250, 214 

— — — — als Bromphenolblau 244, 411 

— — v. Ca, Mg, P, Na u. K, kombin. Meth. 246, 150 

— — v. Ca u. Mg in Fleisch, titr. (komplexom.-) 247, 393 

— — y. Chlorhydrinen in mit Athylenoxid oder Propylen- 
oxid behandelten — 248, 268 

— — vy. Chlostridium perfringens 250, 215 

— — y. Citronensduregehalt in Schmelzkise 247, 396 

— — y. Higehalt in Nudeln 249, 267 

— — y. Famphur u. seinem Sauerstoffanalogen in Kuh- 
milch, -blut u. eBbaren Geweben, gas-chromatog. 
247, 396 

— — v. Feuchtigkeit, KMR-spektrom. 250, 214 

— — v. Fumarsiure, polarog. 248, 109 

— — vy. Fumarsaure u. Maleinsdiure 248, 109 

— — v. Hydroxybenzoaten u. Benzoaten 248, 266 

— — vy. Kohlenhydraten 244, 73 

— — v. Lysin durch Dinitrophenylierung 248, 256 

— — v. Metallspuren, polarog. 244, 411 

— — v. NH,, destillat. 244, 379 [Or] 

— — — — 246, 315 [Or] 

— — — Isotherm-Diffusionsmeth. 250, 120 

— — vy. Nitrosaminen 249, 260 

— — v. P in Kase- u. Schmelzkaseerzeugnissen 247, 396 

— — v. Pb, spektralphotom., mit radioakt. Trager 244, 72 

— — v. Pesticiden (org. P—), gemeinsame Studie iiber eine 
Meth. 248, 116 

— — v. phenol. Substanzen in Getranken, elektro- 
pherog. 247, 389 

— — v. Polysorbat 80 in Pickle-Produkten, gravim. 248, 
266 

— — v. Protein in Fleischproben, Einflu8 der Kupfer- 
katalysatormenge auf den Verbrennungsverlauf der 
Probe beziigl. relat. u. absoluter Genauigk. des 
Kjeldahlverfahrens 247, 393 

— — — in Milch, Farbbindungsmeth., Mitarbeiter-Test 
247, 395 
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Lebensmittel, Best., v. Protein in Milch (Forts.) 

— — — — Kjeldahl- u. Farbbindungsmeth. im Vergl. 
247, 394 

— — y. 8-Verb. (fliicht.-), colorim., mit Bis-(p-nitro- 
phenyl)-disulfid 247, 46 [Or] 

— — v. Sorbit u. Mannit u. anderen Alditolen neben 
Monosacchariden 248, 260 

— — y. Spiramycin in Hiihnern 247, 394 

— — y. Sr, flammenphotom. 245, 200 

— — y. Starke u. Kohlenhydraten in Getreidewaren, 
Dauerwaren, Frihstiicksprodukten, Friichten u. 
Gemiise 246, 151 

— — y. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 390 

— — — photom. 247, 406 

— Diast-Zusammensetzungen, Nachw. v. KW-Stoffen 
(polycycl.aromat.-), Extr. u. Abschatz. 248, 116 

— fermentierte, Best. v. Milch-, Butter- u. Essigsaure, 
destill. nach Lepper u. fliissig-fliissig-chromatog. im 
Vergl. 247, 383 

— Immunofluorescenz-Screening fir Salmonella, Vergl. 
mit Kulturmethoden 250, 215 

— Nachw. v. Aflatoxinen u. Aflatoxin-vortauschenden 
Substanzen 250, 215, 216, 217 

— — v. Emulgatoren 248, 269, 399 

— — y. Glyceriden (Mono-, Di- u. Tri-), diinnschicht- 
chromatog.-photom. 244, 78 

— — y. Kohlenhydraten, diinnschicht-chromatog. 246, 
149 

— — y. KW-Stoffen (aromat. polycycl.-), diinnschicht- 
chromatog. 246, 36 

— — v. Lipiden in Kakaobohnen u. Kakaobutter 247,397 

— — y. Pesticiden (chlor.-) in Fett v. Milch, Kase u. 
Butter, gas-chromatog. 247, 396 

— — y. Pesticiden (P-) in Milch u. Getreidesilagen, gas- 
chromatog. 247, 396 

— — y. Zearalenon, Aflatoxin u. Ochratoxin 248, 399 

— pflanzl., Best. v. N (mikro), durch Anwendung v. 
Tonenaustauscher-Papier 248, 391 

— radioakt., Identifizierung, gas-chromatog. 246, 148 

— spektrosk. u. réntgenbeugungsanalyt. Untersuch. 
249, 260 

— Tabellen fiir die Nahrwertberechnung (Souci u. 
Szirmai) 244, 321 [L] 

— UV- u. IR-spektralphotom. Untersuch. der Sorption 
fliichtiger Stoffe 250, 115 [Or] 

Lebensmittelbuch, schweizerisches 245, 158 [L] 

Lebensmittelfarbstofie, Nachw., dinnschicht-chromatog. 
248, 267 

— — diimnschicht- oder siulen-chromatog. 248, 267 

— synthet., Nachw. 247, 125 

Lebensmittelfrischhaltung, Best. v. reduzierenden (dampf- 
form.-) Stoffen, colorim. 246, 147 

Lebensmittelkonserven, Best. v. Ca u. Mg in Gemiise- 
konserven 249, 263 

— — v. Cyclamaten (Na- u. Ca-Salze) in Dosenfriichten 
249, 263 

— — v. O, im Gasraum u. Fillgut v. Dosen u. Glisern 
250, 214 

— — y. Sn in Dosensaft, polarog. 250, 217 

— — — in Dosenwaren, spektralphotom., mit Quercetin 
250, 214 

Lebensmittelkonservierungsstoffe, Analyse 248, 256 

— Analytik der augenblicklich in Deutschland zu- 
gelassenen — 245, 346 


Lebensmittelverpackungsmaterial, Best. des Ubergangs 


Lebensmittel — Legierungen | 


Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 182 [Or] 

— diinnschicht- sowie saulen-chromatog. 248, 266 
— in fettarmen u. fettreichen Proben, extr.-papier- 
chromatog. kombin. 246, 346 | 


v. Kaschierwachs aus Aluminiumfolie-Einwicklern 
auf Butter 249, 268 


Lebensmittelzusatzstoffe, Analyse 248, 256 
Lecanorsiiure, Nachw., diinnschicht-chromatog., mit 


Echtblausalz B 244, 71 


Lecithin, Best. in Plasma 250, 150 
Lecithine, Fraktionierung u. Analyse v. in vivo mark. 


14CH,-Lecithinen der Rattenleber 245, 408 
natirl. Strukturermittl. 247, 414 


Legierungen, Analyse, spektrog. 246, 56 


— titr., -potentiom. (komplexb.-) 248, 226 

— v. Fe/Ni/Co—, mit Elektronenstrahlmikrosonde 

249, 341 

— v. Konstruktions- u. L6t—, photom. (differential-) 
248, 223 

— v. Nd/Te-Leg. 247, 364 

— v. Sn/Pb/Sb—, réntgenspektrom. 245, 304 [Or] 

Best. v. Al in Spezial—, Bronze u. Messing, photom. 

mit Brenzcatechinviolett 248, 70 

— vy. Al u. Sn in U/Al/Mo/Sn—, spektralphotom. 

249, 334 

— vy. Au, spektralphotom., als Chloroaurat 246, 58 

— v. B in Ferrobor—, photom., mit Methylenblau 

247, 20 [Or] 

— — in Ni-, colorim. 247, 370 

— v. Bi, colorim., als Chlorwismutat mit Thio- 
caprolactam 247, 365 

— — photom., nach Konzentrierung durch Zemen- 
tierung 249, 339 

— v. Bi u. In in Bi/In-Leg., titr. (komplexom.-) 247,340 
— vy. C, automat.-coulom. 246, 64 

—v.C, O, N u. H mit fernbedienten Analysen- 
techniken in radioakt. — 248, 91 

— v. Ca in Stahl—, flammenphotom. 246, 64 

— v. Cd, photom., mit Cadion 2B 246, 56 

— — titr., -amperom., in wasserfreier Essigsaure 248,90 | 
— v. Ce(III), titr. (redox.-), -amperom. 249, 50 

— v. Ce u. Fe in Mg—, spektralphotom. 246, 327 

— v. Cr(III), flammenphotom. 246, 62 

— v. Cr, Si, Ni u. W, aktivierungsanalyt. 248, 89 | 
— v. Cu, aktivierungsanalyt. (neutronen-), zerstérungs- 
frei 244, 140 

— v. Fe in Cu/Al—, atomabsorptions-spektralphotom. 
248, 222 

— — in Nichteisen—, photom., mit 2,4,6-Tris- 
(2-pyridyl)-s-triazin 244, 340 

— v. Fe u. Co in Vielkomponenten—, titr. (redox- 
komplexom.-) 249, 205 

— v. Hg, titr. (komplexom.-), gegen 5-(2-Pyridylazo)- 
2-monoathylamino-p-kresol 249, 146 

—v. Mn, photom. 246, 19 [Or] 

— v. Mo, photom., mit Sulfochlorphenol S 246, 330 

— — sowie v. Cr u. V nebeneinander, titr. (redox-), 
-potentiom. 247, 342 

— — titr.-coulom. 246, 66 

—v.N, photom. 248, 89 

— — titr. (potentiom.-) 245, 181 

— v. Nb, extr.-spektralphotom., mit Tetraphenyl- j 
arsoniumchlorid 244, 144 | 


Legierungen — Lipoproteide 


— — — photom. (mikro) 249, 337 

— — v. Nb u. Ta, photom. 244, 208 

— — v. Nb u. Ti in magnet. —, elektrolyt., photom. 
249, 52 

— — v. Re, photom., katalys. Rhodanidmeth. 245, 182 

— — v. Sb in — fiir Kabeldeckschichten 248, 226 

— — vy. Sn, spektralphotom. 246, 60 

— — v. Spurenelementen in Hochtemperatur—, spektrog., 
mit Hochtemperatur-Hohlkathodenlampe 250, 265 

— — v. Ti in Stahl—, colorim. 246, 65 

— — — photom., mit N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamin 
247, 368 

— —v. U, Nb u. Zr, réntgenabsorptions-spektrom. 247, 
364 

— — v. V in Hochtemperatur—, photom., mit Vanadox 
248, 364 

— — v. W in Co/Ni/Cr-Leg., fluorim. 247, 366 

— — — in Fe/W- u. Mo/W-—, titr.(komplexom.-) 
249, 337 

— — — mit 8-Hydroxychinolin 249, 337 

— — v. W u. Mo nebeneinander, gravim.-titr.kombin. 
244, 143 

— — v. Zr 246, 328 

— — — in techn. —, réntgenfluorescenzanalyt. 244, 36 
[Or] 

— — — neben Ni, titr. (kompl.-), gegen Dithizon 248, 362 

— — — photom. 246, 328 

— — — — 244, 207 

— binare, réntgenfluorescenzanalyt. Best. v. Legierungs- 
elementen 249, 48 

— Carbid— v. Ubergangsmetallen der IV.—VI. Gruppe, 
chelatom. Analyse 249, 52 

— qualit. Analyse, Ringofentechn. 244, 140 

— Réontgenfluorescenzanalyse v. Fe/Si- u. Al/Si/Cu-Leg. 
247, 306 [Or] 

Leuchtgas, Analyse, dualsaiulen-chromatog. 250, 60 

— — mit der Ionisationskammer 245, 177 

L-Leucin, Best., mikro 247, 409 

Leucinaminopeptidase, Aktivititsbest., colorim. 246, 287 

— Best., radiom., mit Leucin-4C 248, 142 

— — spektralphotom., kontinuierl. 248, 141 

Leucintransfer-Ribonucleinsiure, E. coli B.—, Best. durch 
Aminoacylierung 244, 220 

Leucocytenphosphatase, alkal., Best., Methodenvergl. 
247, 416 

Lichenin, Nachw. v. Gyrophorsiure, Evernin-, «-Collatol-, 
Lecanor-, Olivetol-, Lobar-, Physod- u. Divaricatin- 
siure, diinnschicht-chromatog., mit Echtblausalz B 
244, 71 

Lignin, Athanolyseprodukte, Identifiz. 248, 249 

— — v. Hichen- u. Kiefernholz—, Trenn., papier- 
chromatog. 247, 118 

— Best. 247, 118 

— — in sdaurebehandelter Rohfaser mit Permanganat 
248, 247 

— — vy. Phenolen, gas-chromatog. 248, 250 

Lignocain, Best. in Blut 250, 143 

Lincomycin, Best., gas-chromatog. 249, 76 

— — in Futter, mikrobiolog. 247, 119 

Lindan (Hexachlorcyclohexan), Best. in Mehl 249, 264 

— — in Reispflanzen, Bodenmaterial u. Wasser, gas- 
chromatog. 246, 159 

— Nachw., diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
249, 48 
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— — in Wasser, diinnschicht-chromatog. 245, 180 

— — — — 2650, 61 

Linimente, Analyse, gas-chromatog. 247, 125 

Linolensiiure, Trenn. u. Nachw. geometr. Isomerer 248, 
379 

Linolsiure, Trenn. u. Nachw. geometr. Isomerer 248, 379 

Linolylacetat, Isomerisationsprodukte mit Kalium- 
hydroxid/Diathylenglykol bei 120°C, Trenn., gas- 
chromatog. 246, 35 

Linuron (3,4-Dichlorphenyl-N’-methyl-N’ -methoxy- 
harnstoff), Best. in Boden, automat. Diazotierungs- 
u. Kupplungsverfahren 247, 120 

— — in Ernteprodukten 245, 351 

Lipide, Analyse, diinnschicht-chromatog. 248, 406 

— — — 250, 149 

— — — Fluorescenzindicator 250, 149 

— — — mit Hilfe eines Flammenionisationsdetektors 
250, 221 

— — — mit densitom. Auswertung 250, 149 

— — gas- u. diinnschicht-chromatog. 246, 155 

— — qualitat., gas-chromatog. 250, 148 

— Best., gas-chromatog. (pyrolyse-) 248, 201 

— — in Fakalien 246, 282 

— — in Serum u. Plasma 248, 407 

— — y. Athanolamin, Monomethylathanolamin u. 
Dimethylathanolamin, gas-chromatog. 246, 281 

— — vy. Cholesterin in Extr. v. Hirn—, gas-chromatog. 
246, 403 

— — vy. Diolen, gas-chromatog. 247, 140 

— — y. Fettsiuremethylestern in Kabeljauleber—, gas- 
chromatog. 244, 76 

— — v. Fettsiuren aus Sedimentextr., diinnschicht- u. 
gas-chromatog. 248, 98 

— — — (freie markierte) 250, 148 

— — v. Glycerin, gas-chromatog. 250, 149 

— — vy. P, dinnschicht-chromatog. 248, 286 

— — v. Phospholipiden in Haarlipiden v. Menschen 
244, 224 

— chromatog. Extraktion u. Reinig. aus Mikrovolumina- 
Plasma in einem Arbeitsgang 247, 412 

— Derivate, Best. in Harn, diinnschicht-chromatog. 
249, 156 

— Dinnschicht-Chromatog., quantitativ 246, 282 

— Fraktionierung v. KW-Stoffen aus — des menschl. 
Haares, chromatog. u. Thermodiffusions-Meth. 247, 140 

— gas-chromatog. Untersuch. v. Gesamtlipid-Extrakten 
des Plasmas, Lymphe u. Gewebehomogenaten 249, 156 

— Nachw. der Oberflichenbehandl. v. Trockenobst mit 
Lipiden, diinnschicht-chromatog. 248, 392 

— — dinnschicht-chromatog. 246, 281 

— — — Experimentalfehler 247, 413 

— — — in Kakaobohnen u. Kakaobutter 247, 397 

— — — in Milch u. Eutergewebe 244, 76 

— — — mit Perjodat- u. Schiffs-Reagens 249, 155 

— neutrale, Best. v. Alk-1-enyl-athern 248, 407 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog., mit colorim. u. 
titr. Techniken 248, 407 

— Umesterung auf Diinnschichtplatten mit Natrium- 
methylat fiir die gas-chromatog. Analyse der Fett- 
siuremethylester 247, 413 

Lipidkohlenstoff, Best. in Mikroorganismen 245, 409 

Lipoproteide, Analyse v. Ultrazentrifugen-Filmprotokollen 
v. — des menschl. Serums mit niedrigem spezif. 
Gewicht 244, 214 


338 


Lipoproteide (Forts.) 

— Best. in Blutserum 247, 140 

— Elektrophorese an Agarosegel 250, 147 

— Nachw., elektrophoret. 248, 128 

— — — in Plasma 248, 404 

— — — — 247, 140 

— — — in Serum 248, 128 

— Serum—, Ultrazentrifugenanalyse 250, 147 

Lithium, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 66 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Serum 247, 406 

— — — in Wasser des atlant. Ozeans 246, 51 

— — atomabsorptions-spektralphotom. u. flammen- 
photom., in Lés. versch. Detergentien 249, 72 

— — — in Serum 245, 199 

— — photom. 244, 270 

— — — in H,O, mit Nitroanthranilazo 247, 72 

— — titr., in nichtwaBr. Medium, in Li,CO,, LiNO, u. 
Li-Ferriten 246, 309 [Or] 

— — titr. (potentiom.-) in nichtwaBr. Medium 245, 165 

— — — —neben Na, K u. NH, 245, 165 

— — — mit Fluorid 248, 62 

— elektroanalyt. Untersuch. des nivellierenden Hinflusses 
v. Lit auf die polarog. Reduktion v. Pyridinium- 
species in Pyridin unter Bericksichtig. v. lonen- 
assoziierung u. Austauschgleichgewichten 249, 258 

— Isotope, Herstell. definierter Misch. 249, 140 

— Nachw., als Caesiumthiocyanatwismutat 245, 166 

— Trenn. v. Alkalimetallen, siulen-chromatog. 244, 269 

— —v. Na u. K, ionenaustausch-chromatog. 248, 62, 350 

Lithium-6, Best., aktivierungsanalyt. 247, 332 

Lithiumearbonat, Best. v. Li, titr., in nichtwaBr. Medium 
246, 309 [Or] 

Lithiumehlorid, Best. v. H-Ionen in konz. —Lés., 
polarog. 245, 164 

Lithiumferrite, Best. v. Li, titr., in nichtwaBr. Medium 
246, 309 [Or] 

Lithiumnitrat, Best. v. Li, titr., in nichtwaBr. Medium 
246, 309 [Or] 

Lithiumoxid, Best. in Silicatgesteinen, atomabsorptions- 
spektralphotom. 250, 267 

— — vy. Al, colorim., mit Eriochromcyanin R 245, 187 

Lithiumperchlorat, -Propylencarbonat-Lésungen, Best. 
v. Wasserspuren, spektralphotom. 250, 71 

Lobarséure, Nachw., diinnschicht-chromatog., mit Echt- 
blausalz B 244, 71 

Lésungsmittel, Kohlenwasserstoff—, Best. in Olen 
(eBbaren-), gas-chromatog. 246, 153 

— — — vy. Benzol, Toluol, Athylbenzol u. Gesamt- 
aromaten, siulen- u. gas-chromatog. komb., routine- 
maBig 250, 277 

— — —v. Benzol, Toluol u. Xylol, UV-spektralphotom. 
250, 260 

— — — v. O,, gas-chromatog. 250, 277 

— org., Best. v. Carbonylverbind., polarog. 244, 244 [Or] 

Létmetalle, Untersuch. der Reaktion v. — mit Metall- 
tiberzug auf Keramik, mikrospektralanalyt. 248, 97 

Luft, Best. v. Acrolein, photocolorim. 247, 359 

— —v. Acrolin, Pyruvaldehyd u. deren Ausgangsstoffen, 
spektrofluorim., mit Anthron 244, 137 

— — vy. Athylbenzol, colorim, 250, 58 

— — v. Athylenimin u. Monoithanolamin neben Poly- 
athylenimin 246, 325 

— — v. Aldehyden u. Ketonen, gas-chromatog. 250, 57 

— —v. *Be-, *P-, Sr-, 4°Pb- u. 24°Po-Spuren 248, 218 
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Lipoproteide — Luft 


. Benzol, Toluol u. Xylol 250, 58, 260 
Blausaure mit Nachweisréhrchen 248, 218 
Bleitetraadthyl, gas-chromatog. 247, 359 | 
Camphen in Raum—, gas-chromatog. 246, 325 
CO 246, 49 

CO,, massenspektrom. 248, 86 
. Cyclohexanon neben Aceton, colorim. 249, 45 

. DDVP 246, 259 [Or] 

. Desmodur H, photom. 248, 149 [Or] 

— vy. 4,4-Diisocyanatdiphenylmethan, colorim. Feld- 
meth, 244, 137 

—y. F,, elektrochem. 250, 57 

—v. F-, mit ionenspez. Elektrode 248, 218 

—v. Formaldehyd in StraBen— 247, 359 

— y. halogenhalt. Verunreinigungen 249, 324 

—v. HF, Feldtest 249, 45 

—v. Hg, atomabsorptions-spektrom. 249, 325 (vgl. 
auch 493) 

— — remissionsspektralphotom. 247, 358 

—v. H,S, autom. Probenentnahme 249, 324 

— — fluorim. 250, 260 

—v. H,SO, 250, 57 

— — in groBvolumigen Proben 250, 260 

— vy. KW-Stoffen, automat., gas-chromatog. (Spuren) 
248, 219 

— — (aromat.-), gas-chromatog. 250, 58 

— — (polycycl.-), diinnschicht-chromatog. 248, 384 
— — — saulenchromatog.-spektrofluorim. sowie UV- 
spektralphotom. 244, 136 

— v. Metallen, réntgenfluorescenzanalyt. 249, 325 

— v. Methyl-, Athylhydroperoxid u. NO,, gas- 
chromatog. 250, 260 

— v. «-Methylstyrol neben Cumol (simultan) im UV- 
Bereich 246, 244 [Or] 

— v. Mevinphos, photom., Feldlaboratoriumsmeth. 
244, 78 

— vy. Naphthalinspuren 245, 176 

— y. Nickelcarbonyl, colorim. 248, 218 

— v. NO,, kontinuierl., mit AutoAnalyzer 250, 56 

— — Verdiinnungssystem fir niedrige Konzentra- 
tionen u. Best. des ,,Saltzman-Faktors 244, 294 [Or] 
—v. O3, colorim., 1,2-Di-(4-pyridyl)-athylenmeth. 
246, 48 

— — neben NO,, Feldmethode 250, 57 

— v. org. Verb. neben Ozon, gas-chromatog. 246, 31 
[Or] 

— v. PH; mittels Detektorréhrchen (mikro) 245, 176 
— vy. Phenolen (mehrkern.-), elektrophoret. sowie 
dinnschicht-chromatog.-fluorim. 248, 219 

—v. Phosphin 248, 117 

— v. Polyaéthylenpolyaminen u. primiren Alkyl- 
aminen 246, 325 

— v. Siuredimpfen, mit partiell eintauchenden Platin- 
elektroden 248, 88 

— v. SO,, colorim., kontinuierl. 248, 87, 218 

— — spektralphotom. 250, 57 

— v. Stickstoff-Heterocyclen, elektrophoret. 244, 137 
— v. Terpentin- u. Petroleumdimpfen, colorim. 250, 58 
— v. Thioglykolsaure, colorim., mit Phosphor- 
wolframsaure 244, 136 

— v. Tolylendiisocyanat, Testpapiermeth. 248, 219 
Nachw. v. Benzol mit Priifréhrchen 249, 325 

— v. Perinaphthenon u. Benzanthron, dinnschicht- 
chromatog. 249, 325 
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Luft — Magnesium 


— — v. Styrol, papier-chromatog. 249, 325 

— — v. Zn-Spuren, Ringofenmeth. 244, 325 

Luftniederschlige, Best. v. Amosit u. Chrysotil, réntgen- 
beugungsanalyt. 250, 260 

— — v. Be, spektralphotom., mit Aluminon 246, 48 

— — v. "Be-, 2P-, °Sr-, 2°Pb- u. 2°Po-Spuren 248, 218 

— — v. Elementen, diinnschicht-chromatog. 250, 261 

— — v. Ga-Spuren in Flugasche, fluorim., mit 8-Hydroxy- 
chinolin 246, 70 

Luftverunreinigungen, Analyse, gas-chromatog., Probe- 
nahme 244, 353 [Or] 

— (Stern) 244, 258 [L] 

Lutetium, Best. in Gadolinit, aktivierungsanalyt. 248, 358 

— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
anionenaustausch-chromatog.-y-spektrom. 250, 268 

— — neben Y u. Yb in Gegenw. v. La, Ce, Pr, Nd u. Sm, 
spektralphotom., mit Polyhydroxyalkoholen 248, 356 

— Trenn. v. Se/La sowie Th/U, diinnschicht-chromatog. 
248, 71 


M 


Magenmucosa, Trenn. v. proteolyt. Fermenten, Vitamin B,,- 
Bindern u. Intrinsic-Factor aus menschl. —, sdulen- 
chromatog. 247, 144 

Magnesium, Best., atomabsorptions-flammenphotom., 
Bedeut. der Verbrennungsgase 245, 169 

— — — in Ammoniumparawolframat 248, 188 

— — — in biolog. Material, Einflu8 v. Sauren 247, 76 

— — — in Boden, nach HF-HCIO,-AufschluB 247, 114 

— — — — routinemaB. 247, 114 

— — — in Futtermitteln 244, 155 

— — — in Glasern 248, 237 

— — — in Serum, Harn, Speisen u. Stuhl neben Ca 245, 
200 

— — — in tier. Gewebe 246, 213 

— — — in Wasser des atlant. Ozeans 246, 51 

— — — in Wein 248, 109 

— — — neben Ca 247, 334 

— — atomfluorescenz-spektrom. 248, 67 

— — colorim., in Ni 246, 67 

— — flammenphotom. (10-* bis 10-12 Mol) 248, 68 

— — gas-chromatog. 249, 143 

— — gravim., als Magnesiumpyrophosphat 244, 55 

— — in biolog. Material, neutronenaktivierungsanalyt. 
245, 199 

— — — fluorim. 248, 278 

— — in Hisen (GuB-) 250, 350 

— — in Milch 250, 223 

— — in Plasma 247, 134 

— — in Serum, Erythrocyten u. Harn 248, 423 

— — in Zement mit Titangelb 249, 348 

— — massenspektrog., in Ge-Schichten (Spuren) 247, 374 

— — neben Ca in Gegenw. v. Na, theoret. Betracht. zur 
komplexom. Titration mit fliiss. lonenaustausch- 
Elektroden als Endpunktsindicatoren 250, 333 

— — — in Haar v. Menschen 250, 160 

— — — in Wasser u. biolog. Flissigk. 250, 396 

— — — (mikro) 249, 389 

— — — polarog. 245, 170 
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Lysin, «-(8-Alanyl)—, Nachw. in Muskelgewebe v. 
Kaninchen 250, 405 

— Best., automat. 250, 405 

— — in Eiwei8hydrolysaten u. Fermentsiften, spektral- 
photom. 247, 138 

— — in Lebensmitteln, durch Dinitrophenylierung 248, 
256 

— — — saulen-chromatog.-polarog. 246, 148 

— — in Milch, spektralphotom. (differential-) 244, 415 

— DPE- u. DNP-Derivate, Analyse, chromatog.-automat. 
247, 410 

— Trenn. v. Ornithin, siulen-chromatog. 246, 224 

— verfiigbares, Best. in Proteinen 250, 407 

Lysergsiurediithylamid, Best., gas-chromatog. 244, 288 

— — in pharmazeut. Priparaten 247, 132 

— — Ubersichtsbericht 250, 159 

— Identifiz., IR-spektroskop. 246, 415 

— Nachw. 249, 75 

Lysozyme, Best. v. Tryptophan 248, 142 


— — neben Ca, Cu, Mn u. Cr, Untersuch. mit Vielkanal- 
Spektrometer 245, 115 

— — — — in Gegenw. v. storenden Kationen u. Anionen 
245, 170 

— — neben Ca, P, Na u. K in Lebensmitteln 246, 150 

— — neben Co, Cu, Mn u. Zn, siulen-chromatog. 246, 142 

— — papier-chromatog., Impragnierungsmethode 248, 
353 

— — photocolorim., neben Ca 244, 126 

— — photom. 245, 392 

— — —in Fe u. Stahl, Thymolblaumeth. 246, 64 

— — — in Ni fiir Elektronenréhren 246, 67 

— — — mit Calcichrom 244, 324 

— — — mit Eriochromschwarz T 249, 143 

— — — — (submikro) 245, 169 

— — — mit Naphtholschwarz 245, 170 

— — — mit TBTM 248, 291 [Or] 

— — — mit Titangelb, in Silicaten u. Carbonatgesteinen 
248, 95 

— — — — in Silicatgesteinen 245, 185 

— — spektrog., in Bleitellurid 250, 348 

— — — in Salzen u. Einkristallen, Einflu8 der Ergeb- 
nisse eines Leerversuches 247, 70 

— — titr. (chelatom.-), hydrolyt. 250, 383 [Or] 

— — — in dthanolhalt. Lés. 248, 67 

— — — in Bodenproben neben Ca, nach extr. Abtrenn. 
v. Fe, Cu, Mn u. Al 244, 153 

— — — in Fleisch 247, 393 

— — — in Gemiisekonserven 249, 263 

— — — in Magnesiumstearat 248, 242 

— — — in Schlacken 246, 334 

— — — neben Ca 248, 353 

— — — — in Wasser 246, 326 

— — — neben Ca, Mn u. Zn in Abwasser (Gruben-) 246, 52 

— — — neben Ca u. PO,?- mit CDTA 244, 148 

— — —neben Luminol 249, 328 

-photom., in Fe u. Stahl 246, 331 

— — — — neben Ca 250, 196 
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Magnesium, Best. (Forts.) 

— — v. Fe, atomabsorptions-spektralphotom. 250, 264 

— — vy. Na-Spuren, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
244, 205 

— — y. S in hochreinem —, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 250, 343 

——vy.S8u. P, aktivierungsanalyt. 249, 331 

— Isolier. aus biolog. Material fiir die massenspektrom. 
Isotopenanalyse 250, 99 [Or] 

— Trenn. aus hochreinem Al, ionenaustausch-chromatog. 
246, 59 

— — vy. Ca, siiulen-chromatog. (ionenaustausch-) 249, 144 

— — — — 245, 170 

— —v. Ca, Sr u. Ba, siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
244, 365 [Or] 

Magnesiumchlorid, Best. v. Mn, photom., mit 1-(2-Pyri- 
dylazo)-2-naphthol 246, 79 

Magnesiumlegierungen, Best. v. Ce u. Fe, spektralphotom. 
246, 327 

— — v. Zn, extr., titr. (komplexbild.-) 244, 141 

Magnesiumoxid, Best. v. Al, colorim., mit Eriochrom- 
cyanin R 245, 187 

— Einkristalle, Best. v. Spurenverunreinigungen, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 249, 57 

Magnesiumstearat, Best. v. Mg, titr. (kompl.-) 248, 242 

Magnesiumsulfat, Best. v. Mn, photom., mit 1-(2-Pyridyl- 
azo)-2-naphthol 246, 79 

Magneson CHS, als Reagens fiir Zn 249, 344 

Magnetische Materialien, analyt. Untersuch, III. Best. v. 
Spurenverunreinig. in Ferriten u. ihren Ausgangs- 
substanzen 249, 26 [Or] 

— — IV. Massenbestimmungen diinner magnetischer 
Schichten 250, 253 [Or] 

Magnetit, Best., zur Phasenanalyse v. eisenhalt. 
Quarziten 245, 186 

Mais, Best. v. Olgehalt, KMR-spektrom. 244, 413 

Makromolekiile, praparative Trenntechnik durch Filtra- 
tion tiber festes Agargel 250, 401 

Malaoxon, Best., gas-chromatog. 248, 106 

— Malathion/Methylparathion/Athylparathion/Athyl- 
paraoxon-Gem., Trenn., gas-chromatog., EinfluB des 
Tragermaterials 248, 253 

D-Malat, Best., enzymat. 248, 381 

Malathion [(0,0-Dimethyl-S-[1,2-bis(aithoxycarbonyl) - 

athyl|phosphordithionat)], Best. in Mehl 249, 264 

— — in Weizen 246, 160 

— — — saulen-chromatog.-gas-chromatog. 248, 259 

— Malaoxon/Methylparathion/Athylparathion/Athyl- 
paraoxon-Gem., Trenn., gas-chromatog., EinfluB des 
Tragermaterials 248, 253 

— Nachw. in biolog. Material, diinnschicht-chromatog., 
mit quant. Auswert. 248, 287 

— Riickstandsbest., gas-chromatog. 245, 193 

Maleinsiiure, Best. in Lebensmitteln 248, 109 

— — neben Sebacinsaure in Polyesterharzen 250, 73 

— Trenn. v. Fumarsaure durch Gelfiltration 249, 319 

— — — ionenaustausch-chromatog. 244, 70 

Maleinsiureanhydrid, Best. in Phthalsiureanhydrid, gas- 
chromatog. 249, 321 

Malondialdehyd, Best., photom., mit 2-Methyl-indol 248, 
206 

Malonsiiure, feste, gas-chromatog. Best. v. fliissigen 
Radiolyseprodukten 250, 329 

— Kompl. mit Pb, polarog. Untersuch. 248, 77 


Magnesium — Mangan 


Maloran [3-(3-Chlor-4-brompheny]) -1-methoxy-1-methyl- 

harnstoff], Best. in Boden, chromatog. Verfahren 250, 

74 

Maltol, Best. in Apfelsaft, gas-chromatog. 248, 257 

Malto-Oligosaccharide, Nachw., diinnschicht-chromatog. 

249, 320 

Malvin, Best. in Wein, fluorim. 244, 412 

Malvosid, Trenn. v. Paeonosid, papier-chromatog. 244, 

408 

Malz, Nachw. v. Aromastoffen, gas-chromatog. 246, 323 
[Or] 

a-MAN [2-(2-Pyrimidylazo)-1-naphthol], Ligandeneigen- 
schaften auch v. seinen sulfon. Analoga 248, 60 

Mandeln, Best. v. 4,6-Dinitro-o-sec-butylphenol-Riick- 
stiinden, gas-chromatog. 245, 349 

Mandelsiure, Ester, Butanol(2)—, Trenn., séulen-chro- 
matog. 248, 379 

— — diastereoisomere, Trenn., siulen-chromatog. 248, 84 

— Fe-Kompl., photom. Untersuch. 248, 192 

— 4-Hydroxy-3-methoxy—, Best. in Harn, Storung durch 
Nalidixinsaure 248, 409 

Mangan, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 278 

— — — in Cu-Erzen 249, 341 

— — — in Gesteinen 246, 71 

— — — in Polysulfidmaterialien 246, 336 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Ammonium- 
parawolframat 248, 188 

— — — in Bier 248, 109 

— — — in Bodenextrakten 250, 74 

— — — in Eisenerzen 249, 346 

— — — in tier. Gewebe 246, 213 

— — automat. Reaktionszeitmessung (ultramikro) 250, 
211 

— — in biolog. Gewebe 247, 136 

— — in Silicaten u. Sedimenten, automat. 247, 371 

— — ionenaustausch-chromatog., neben Co, Cu, Zn u. 
Mg 246, 142 

— — — -photom., in Futtermitteln 247, 116 

— — — -titr., neben Ni, As, Co, Cu, Cd, Zn u. Hg 244, 
285 

— — neben Mg, Ca, Cu u. Cr, Untersuch. mit Vielkanal- 
Spektrometer 245, 115 

— — — — in Gegenw. v. stérenden Anionen u. Kationen 
245, 170 

— — photom., in biolog. Gewebe (tier. -), mit morpholin- 
N-dithiocarbonsaurem Morpholinium 244, 210 

— — — in Eisen u. Stahl u. reinem Fe 250, 352 

— — — in Erzen u. Leg. 246, 19 [Or] 

— — — in Ferriten (Mn/Mg-) 246, 66 

— — — in Natrium- oder Magnesiumchlorid oder -sulfat, 
mit 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 246, 79 

— — — in Organosiliciumharzen, mit Piperidinpenta- 
methylendithiocarbamidat 248, 102 

— — — in Th-Verb. 249, 334 

— — — in Vulkanisationsbeschleunigern, mit Form- 
aldoxim 249, 62 

— — — in Wasser (Brauch- u. Industrie-), mit PAR 
250, 61 

— — — mit Dithizon unter Anwendung des synerget. 
Effektes durch Pyridin 247, 92 

— — photom. (katalyt.-kin.-), Pb als Aktivator 249, 203 

— — polarog., in Co 249, 340 

— — — in Dolomit 248, 191 

— — — in Fe, Stahl u. Al 244, 339 


Mangan — Massenspektrometrie 


— — — in org. Verb. 248, 201 

— — radiochem., in U-Metallproben 244, 142 

— — rontgenfluorescenzanalyt., in Cellulose 250, 287 

— — — neben V., Cr-, Fe-, Co-, Ni-, Cu- u. Zn-Spuren 
in Wasser (Meer-) 249, 47 

— — spektralanalyt., in Zn 249, 332 

— — spektrog., in Bronze v. Typ AZN-10-4-4 246, 57 

— — — in Fe,0, 248, 236 

— — titr.,-amperom., in Ferromangan 246, 330 

— — — mit ADTA bei Verwend. v. Odilad als Maskie- 
rungsmittel 250, 198 

— — titr. (iblabom:.); in Schlacken 246, 334 

— — —neben Co, Pb, Zn u. Ca in Naphthenatgem. 246, 
339 

— — — neben Zn sowie Ca u. Mg in Abwasser (Gruben-) 
246, 52 

— — — -thermom. (katalyt.-) 249, 302 [Or] 

— — voltamm., mit Kohlepastenelektrode 246, 142 

— — v. Cu-, Bi-, Pb-, Sn- u. Cd-Beimengungen in 
reinstem —, spektrog. 250, 349 

— elektrochem. Verhalt. 246, 399 

— Elektrolyselésungen, Best. v. Co-, Ni-, Cu-, Zn- u. 
Mo-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom. sowie 
polarog. 248, 98 

— Komplexverbindungen mit Mannit, polarog. Unter- 
such. 248, 191 

— Nachw. mit Mannit 244, 316 [Or] 

— — neben Cr, Fe, Co, Ni u. Cu, diinnschicht- 
chromatog. 249, 402 

— Trenn. v. Cd, Ionenaustausch in HBr 249, 333 

— — v. Mg, Be, Al, Ti, Li, Na, K, Ca, Zr, Th, La u. Ni, 
ionenaustausch-chromatog. 249, 382 

— — v. Sb, séulen-chromatog., an substituierter Cellu- 
lose unter Anwend. v. Radioisotopen 246, 393 

— — y. Zn, anionenaustausch-chromatog. 249, 203 

Mangan(Il), Kompl. mit p-Aminophenylmercaptoessig- 
sdure, photom. Identifiz. 247, 53 [Or] 

— Nachw., Tipfeltest 244, 270 

Mangan(Ii), Extr. als Pyrophosphatkompl. mit Alkyl- 
aminen 249, 405 

— Kompl. mit p-Methoxybenzothiohydroxamsaure, 
extr. Untersuch. u. analyt. Anwend. 248, 368 

— Verhalten v. Alkylaminen bei der Extr. v. — Pyro- 
phosphat-Komplex 249, 405 

Mangan(VII), Best., spektralphotom., mit 6-Methoxy- 
2-methylthiopyrimidin-4-carbonsaure 244, 63 

Mangandioxid, Best. v. NH,+ in Batterie— 246, 336 

Manganoxid, Best. v. Al, colorim., mit Eriochromcyanin R 
245, 187 

Mannit, Best. in Serum 250, 411 

— — neben Sorbit oder anderen Alditolen in Gegenw. v. 
Sacchariden 248, 260 

— Gleichgewichte zwischen Borsdure, Borat u. — in 
waBr. Lés. 250, 336 

— Nachw. in Sellerie 247, 390 

— zum Nachw. v. Mn 244, 316 

D-Mannoheptulose, Best., automat. 250, 148 

Mannose, Best. in Glykoproteiden 248, 404 

Manometer, Diaphragma-Mikro—, Konstruktion des 
selbstregistrierenden Gerates 250, 335 

Manometrie, Best. v. CO, in Mineralwasser-Abfillungen, 
Vergl. mit chem. Verfahren 244, 335 

— — v.Sinorg. Verb. 244, 198 


Margarine, Best. v. Butterfett, gas-chromatog., durch 
Transveresterung 244, 75 

— — v. Retinol u. «- u. B-Carotin 245, 341 

Markierungsverfahren, Auswert. v. ?>H-mark. Verb. auf 
Papier-Chromatogrammen durch Streifenverbrennung 
im MeBprobenglas 250, 324 

— Best. v. “4C in gas-chromatog. getrennten Fraktionen 
250, 44 

— — vy. MC- u. °H-mark. Verb. in der Gas-Chromatog. 
250, 329 

— — vy. *#P-Gehalt in Blut, kontinuierl. 248, 280 

— Flissig-Szintillationszahl. v. 4C- u. 3H-mark. fliiss. 
org. Sduren 250, 41 

— Mess. v. °H- u. 4C-Aktivitat v. gas-chromatog. 
getrennten Verbindungen 249, 251 

— zum Nachw. v. Zuckern auf Diinnschicht- u. Papier: 
Chromatogrammen 248, 210 

— zur Untersuch. v. Detergentien 247, 123 

Martensit, Best. in Eisenleg. u. Stahl, KMR-spektrom. 
249, 55 

Ma8analyse, s. Titrimetrie u. Titrimetrische Analyse 

Massenspektren, Aufnahme u. Auswert. v. auf Photo- 
platten registrierten hochauflésenden — mit einem 
Computer 248, 335 

— Auswert. m.H. des Elektronenrechners ZUSE Z 23 V 
245, 76 [Or] 

— Dokumentation mittels Sichtlochkartei 246, 366 [Or] 

— Perfluordecalin als Standard fiir die Masseneichung v. 
niedrig aufgelésten — 250, 323 

Massenspektrometer, AEKI—, komb. mit Gas-Chromato- 
graph, Fraktionseingabe v. Kunststoffpyrolyse- 
produkten 250, 56 

— CH 4-Gerat v. Varian MAT, zur Untersuch..v. 
Terpenen 244, 7 [Or] 

— Einfiihrung fliicht. Verb. gas-chromatog. Frablienen: 
gesammelt an aktivierter Holzkohle 245, 122 

— Flugzeit—, Untersuch. der positiven Tenene mttaer v. 
Wolframdrihten 248, 335 

— Funkenionenquellen—, Detektorsystem 250, 322 

— — zur Best. v. Beimengungen in Flissigkeiten, 
Methodik der Analyse u. Mechanismus der Ionenbil- 
dung 250, 341 

— Klein—, Koppl. mit Gas-Chromatog. 245, 116 

— Varian MAT, SM 1, zur Identifiz. v. Aminen als 
Dinitrophenylderivate 247, 155 [Or] 

— — — — als Trifluoracetylderivate 247, 158 [Or] 

Massenspektrometrie, Analyse v. Al 244, 326 

— — v. Erdélgruppentypen 246, 197 

— — vy. gas-chromatog. Hesktionsn nach Sammlung an 
aktivierter Holzkohle 245, 122 

— — v. Gasen 246, 49 

— — v. Gasen mit selektiver Photoionisation 245, 177 

— — vy. Mikroproben durch Einfach-Expositions- 
Funken — 250, 332 

— — v. NBS aieeeioneemnet SRM-136b 247, 375 

— — v. RuBsorten 250, 59 

— — v. Stahl u. Al mit Ionenstrahlzerhacker 247, 367 

— — y. Tabakaschen mit Funkenanregung 248, 251 

— — vy. Tetraaithylpyrophosphat 248, 253 

— Auflésung u. Empfindlichk. i. d. org. Chemie 250, 323 

— Auswert. der Fehlerquellen in der — mit Funken- 
quelle 250, 39 

— — mit Elektronenrechner ZUSE Z 23 V 245, 76 
[Or] 
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Massenspektrometrie (Forts.) 

— automat. Gerat zur Probenahme u. Aufarbeitung v. 
Gasen wahrend des Methan-Stoffwechsels zur Unter- 
such, der Kohlenstoff-Isotopenanreicher. 249, 80 

— automat. kombin. mit IR-, UV- u. KMR-Spektro- 
metrie, Strukturaufklarung v. aliphat. u. alicycl. 
Komponenten 249, 316 

— Best. der permethylierten Furanoside, Pyranoside u. 
Septanoside der p-Galaktose nach gas-chromatog. 
Trenn. 246, 35 

— — v. aromat. Erdélfraktionen 250, 69 

— — v. Azomethan 250, 138 

— — v. Be (Subnanogrammbereich) 244, 126 

— — v. Beimengungen in Flissigk. auf einem Massen- 
spektrometer mit Funkenionenquelle. Mitteil. 2. 
Analytische Charakteristica der Methode u. erzielte 
Ergebnisse 249, 250 

— — v. Ca- u. K-Spuren in hochreinen Substanzen 249, 
347 

— — v. CO, in H,-, He-, CH,-, Ne-, N.-, CO-, O,- u. Ar- 
Gem. 248, 87 

— — — in Luft 248, 86 

— — — in N, 246, 50 

—— — v. Cr in Leg. (Al-), nach Isotopenverdiinnung 248, 
91 

— — — in Stahl als Cr(II1)-hexafluoracetylacetonat 249, 
340 

— — vy. Cu (ng-Bereich) 249, 296 [Or] 

— — v. Metallchelaten. II. quantitative Best. v. Cu 
(ng-Mengen), Isotopenverdiinnungsmeth. 250, 166 [Or] 

— — vy. Metallverunreinig. im Funken 250, 39 

— — v. Mono- u. Polyisotop-Elementen als Verunreini- 
gungen in pulverisierten u. fliissigen Substanzen 250, 
273 

— — v. Na-, Mg-, Al-, Si-, K- u. Fe-Spurenverunreinig. 
in Germaniumschichten 247, 374 

— — v. O, u. N, in H, u. Ar 245, 177 

— — — in Nb 249, 336 

— — v. org. Verbind., Struktur der Bruchstiickionen 
245, 122 

— — v. Pb (ppm-Bereich) 250, 203 

— — v. SE in Gesteinen u. Mineralien nach Anwend. der 
Isotopenverdiinnungstechn. 246, 70 

— — vy. Spurenverunreinigungen in Quecksilber u. 
einigen hochreinen Sauren durch Funkenentladung 
244, 337 

— — v. Tl-Normalgehalt im menschl. Organismus 244, 
210 

— computerisierte, lernende Maschinen zur Best. der 
Molekularformel aus den Daten der schwachauflésen- 
den — 250, 50 

— Computer-Techniken in der hochauflosenden — 248, 
335 

— Computer-Verfahren zur empirischen Bestimmung der 
Molekiilklasse 247, 323 

— — zur Identifiz. einer unbekannten Verbindung nach 
einem Katalog 247, 323 

— Datenerhaltung zur Weiterverarbeit. durch Computer 
245, 121 

— Hinfliisse der Parameter der Ionenquelle auf die 
Ionenintensitaten 250, 322 

— Feldionen—, Best. der Elementarzusammensetz. 245, 
121 

— — — v. Wachsen in Erdélfraktionen 246, 197 


Massenspektrometrie 


— — kombin. mit Elektronensto8—, zur Strukturbest. 
247, 324 

— Flugzeit—, Perfluoralkyl-s-Triazine als Eichstandards 
250, 39 

— Funkenionen—, Analyse v. Haar (Menschen-) 250, 160 

— — Best. v. Elementen in basalt. Gesteinen 250, 266 

— — — vy. Spurenelementen in biolog. Material 248, 123 

— — Jonenstrahlzerhacker zur Verbesser. der Genauigk. 
246, 272 

— — Zeitauflés. 248, 335 

— Gasanalyse mit moduliertem Molekularstrahl 249, 45 

— Jdentifiz. v. Aminen als 2,4-Dinitrophenylderivate 247, 
155 [Or] 

— — vy. Barbituraten 250, 388 

— — vy. halluzinogenen Drogen 244, 288 

— — v. Phenylathylaminderivaten nach papier- 
elektrophoret. Trenn. 245, 403 

— in der org. Chemie 250, 39 

— Isotopenanalyse an kleinen Probemengen mit Alu- 
miniumoxid als Substanztrager. 2. Mitteilung 250, 322 

— — v. Mg aus biolog. Material 250, 99 [Or] 

— kombin. Gas-Chromatograph-Massenspektrometer 
System mit einem Tragergasseparator 247, 328 

— kombin. mit Gas-Chromatographie 247, 328 

— — Analyse v. Fettsiuren (mehrfachungesatt.-) 249, 
218 

— — Best. v. Alkanen in Sedimentgesteinen 249, 347 

— — — vy. Aminen 249, 216 

— — — vy. Fettsaureestern (ungesaitt. Mono-) als Tri- 
methylsilyloxy-Derivate 249, 217 

— — — vy. KW-Stoffen in Sedimenten 250, 269 

— — — v. 9,10-Methylenhexadecansaure in Actino- 
mycetalen 247, 408 

— — — v. Prostaglandinen 249, 283 

— — Identifiz. v. Aminen als Trifluoracetylderivate 247, 
158 [Or] 

— — poréser rostfreier Stahl als Grenzflachenmaterial zur 
Abtrenn. v. Tragergas 250, 329 

— — Untersuch. v. Cysteinpeptiden 247, 139 

— komb. mit Saiulen-Chromatog., Identifiz. org. Verb. 
249, 130 

— kombin. mit Thermogravimetrie 250, 39 

— mathemat. Lés. fiir das Problem der Standard- 
mischungen 245, 282 

— Mikrosondenanalyse 250, 40 

— Nachw. v. Arzneimittelmetaboliten im Rahmen der 
forensischen Analyse 247, 179 [Or] 

— — v. Metallchelaten im PicogrammaBstab 245, 121 

— — v. Metalloxinaten. III. 247, 324 

— Ringlokalisierung in Cyclopropanfettsiureestern 247, 
106 

— Tabelle zur Umrechnung v. Abstainden in Massen fiir 
den Gebrauch in der hochauflésenden — 250, 323 

— Thermoionenquelle, die Diffusionsprozesse verwendet 
250, 322 

— Untersuch. v. Cu-Isotopenhaufigkeitsverhaltnis, 
Oberflachenionisierungsmeth. 244, 125 

— — v. Cyclopropen-Fettsiure-Derivaten 249, 67 

— — v. Flissigphasen zur Gas-Chromatographie 249, 255 

— — v. negativen Ionen 249, 251 

— — v. Nitrophenylhydrazonen aromat. Aldehyde u. 
Ketone u. verwandter Verbindungen 248, 386 

— — v. org. Verbind., Umwandl. v. d. Ionisierung 244, 1 
[Or] 


Massenspektrometrie — Metalle 


— — v. Siliciumwasserstoffen mit zwei durch Methylen- 
gruppen verkniipften Siliciumatomen 244, 328 

— — v. Terpenen, III. KW-Stoffe d. Caran- u. Menthan- 
reihe 244, 7 [Or] 

— — v. Thiosemicarbazonen 250, 139 

— — v. B-ungesatt. sek. Alkoholen 248, 375 

— Verwendung v. deuterierten Trimethylsilylderivaten 
245, 282 

— Wasserstoffisotopenanalyse im Bereich natiirlicher 
Deuteriumkonzentrationen, Kleinmassenspektrometer 
mit spaltloser Ionenquelle 247, 323 

Material-Signalflu8 245, 1 [Or] 

Medizinische Analyse, Best. v. Vitaminen u. Pharma- 
zeutica 246, 352 

— Blutgruppenbest., vollautomat. beschleu- 
nigtes Mehrkanalsystem (Filtrierpapiergerit) 246, 211 

Meeresprodukte, Best. v. Na u. K, Gemeinschafts- 
untersuch. 250, 222 

Mehl, Best. v. Ba u. Sr in Mais— u. Brot—, siulen- 
chromatog. (ionenaustausch-)-atomabsorptions- 
spektralphotom. 246, 151 

— — v. Salzgehalt, titr. (argentom.-) 246, 152 

— Weizen—, Best. v. NH, 244, 379 [Or] 

Melamin, Best., titr. (jodom.-) sowie turbidim. 247, 351 

— — titr.,-potentiom., in Dimethylsulfoxid 247, 107 

— Hexamethyl—, Best. in biolog. Flissigkeiten 248, 410 

Melasse, Analyse 248, 260 

Melatonin (N-Acetyl-5-methoxytryptamin), Nachw., 
diinnschicht- sowie gas-chromatog. 248, 134 

Melengdstrolacetat, Best. in Rindergewebe 245, 413 

Melibiose, Best., titr., durch Oxydat. mit Perjodsiure, als 
Trialdehyd 244, 405 

Membranen, Best. v. Co in diinnen magnet. —, photom. 
245, 184 

— Jonenaustauscher—, u. ihre Anwend. (Laskorin, 
Smirnova u. Gantman) 246, 157 [L] 

Membranultrafilter, quantitative Auswert. der inneren 
Morphologie m. H. v. Elektronenmikroskopie 250, 51 

Menadion, Best. in pharmazeut. Produkten 249, 77 

Menthadiene, Massenspektren 244, 15 

Menthane, Massenspektren 244, 12 

Menthene, Massenspektren 244, 13 

Menthol, Best. in Zigarettentabak-Fillungen 248, 251 

— — neben Campher u. Eucalyptol in dligen Losungen, 
gas-chromatog. 250, 390 

Mepivacain, Best. in Blut 250, 143 

Meprobamat, Best. in pharmazeut. Tabletten, IR- 
spektralphotom. 248, 272 

— Nachw. in biolog. Material 250, 158 

Mercaptane, Best. in Lebensmitteln, colorim., mit 
(Bis-p-nitrophenyl)-disulfid 247, 46 [Or] 

— Nachw., papier-chromatog., Reagens 244, 403 

— — Ringofenmeth. (bis 10-% yg) 247, 103 

Mercaptan-Gruppen, Nachw. neben Sulfhydrylgruppen, 
diinnschicht-chromatog. 249, 317 

Mercaptide, Best. v. S, titr., -potentiom. 249, 316 

2-Mercapto-5-anilin-1,3,4-thiodiazol, zur Best. v. Pd(II), 
photom. 248, 79 

8-Mercapto-chinolin (Thiooxin), Untersuchungen 
(pK-Werte) 249, 324 

5-Mercapto-3-(naphthyl-2)-1,3,4-thiadiazolthion-2, zur 
Best. v. Te(IV), extr.-photom. 246, 397 

6-Mercaptopurin, Best. im Serum, fluorim. 245, 409 

Mescalin, Nachw. 249, 75 
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Meso-Inosit, Nachweis in Vitaminsirup, diinnschicht- 
chromatog., mit spektralphotom. Auswert. 248, 112 

Messing, Best. v. Al, photom., mit Stilbazochrom 260, 
62 

— — v. B nach Lésen in HNO, 250, 263 

— — y. Zn, gravim., mit 2-(0o-Hydroxyphenyl)-benzoxazol 
249, 389 

Messinglegierungen, Analyse, spektrog. 246, 57 

MefStechnik, Trocknungsvorginge, Voraussetzung zur 
Automation 245, 114 [Or] 

Mestranol, Best. in Arzneimitteln, colorim. sowie 
fluorim.-autom. 245, 405 

— — — UV-spektralphotom. bzw. gas-chromatog. im 
Vergl. 247, 129 

— — neben 16-Methylen-17-acetoxy-A**-pregnen-3,20- 
dion, papier-, diinnschicht- oder saulen-chromatog.- 
photom. 247, 129 

Metabolite, Arzneimittel—, Nachw., massenspektrom. 
247, 179 [Or] 

— Best. in Muskelgewebe, Mikrometh. 250, 401 

Metallchelate, fraktionierte Sublimation mit Thenoy]l- 
trifluoraceton 249, 137 

— Nachw., massenspektrom. 245, 121 

— Stabilitatsuntersuch. v. Berylliumchelaten mit sub- 
stituierten Acetessigsdureamiden 246, 183 [Or] 

Metall-Diathyldithiocarbamidate, Best., titr. 248, 347 

Metalle, Analyse, differential-kinet. 250, 49 

— — emissionsspektrosk., Mikrostruktur 248, 92 

— — photom. (Zimmermann) 245, 158 [L] 

— Best., calorim. (mikro) 250, 196 

— — coulom., automat. 249, 49 

— — durch photochem. Fallung 249, 193 

— — in Luft, réntgenfluorescenzanalyt. 249, 325 

— — in Y, spektrog., mit Sifter-Elektrode 250, 345 

— — massenspektrom., als Acetylacetonat-Kompl. 249, 
296 [Or] 

— — photom., katalyt. Verfahren 244, 53 

— — titr. (chelatom.-) 249, 137 

— — titr. (potentiom.-) mit ADTA oder AGTA bei 
Benutz. v. Metalloxid-Elektroden 244, 53 

— — vy. Au, spektrog., nach extrakt. Anreicher. 245, 184 

— — v. Cr (mikro), polarog. 250, 352 

— — y. Gasen mit Kohleelektrodengleichstrombogen u. 
Gas-Chromatographie 249, 331 

— — — Spektral-Isotopenbest. mit heiBer Hohlkathode 
249, 331 

— — v.N, photom. 248, 89 

— — — titr. (potentiom.-) 245, 181 

— — vy. Nb, photom. (mikro) 249, 337 

— — v. Nbu. Ta, photom. 244, 208 

— — vy. O, Meth. des reduzierenden Schmelzens im 
Argonstrom im Gerat ,,Kulomatik O% 250, 343 

— — v.§8, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 224 

— — — titr., -potentiom. 249, 316 

— — y. Su. P, aktivierungsanalyt. 249, 331 

— — y. Sn, spektralphotom. 246, 60 

— bivalente, Best. titr. (kompl.-), -MHz 248, 70 

— Edel—, Best. 249, 386 

— Fluorescenz u. Wertigkeitsstufen, Teil 2. Best. v. Ag 
mit Oxin-5-sulfonsiure 249, 386 

— hochschmelzende, zuschlagloses Verbrennen im 
Induktionsofen fiir die C-Best. 249, 244 [Or] 

— Jonenaustausch in Mischlés., Verteil. an Anionen- 
austauschern 249, 394 
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Metalle (Forts.) 

— Kompl., Extraktion mit Tetraaithylthiuramdisulfid 245, 
164 

— — mit ADTE, Trenn., diinnschicht-chromatog. 250, 213 

— — mit Bis(carboxymethyl)-dithiocarbamidat, extr. 
Untersuch. 245, 125 

— — mit Chromotropsiurederivaten 250, 337 

— — mit 0,0’-Dichlordithizon, Untersuch. 245, 125 

— — mit Oximidobenzotetronsdure, spektralphotom. 
Untersuch. 250, 37 

— Lager—, Lot— u. Schrift—, Analyse, titr. (chelatom.), 
-potentiom. 248, 226 

— Nachw. mit m-(Mercaptoacetamido)-phenol 250, 195 

— Nichteisen—, Best. v. Fe, photom., mit 2,4,6-Tris- 
(2-pyridyl)-s-triazin 244, 340 

— — —v. O, 250, 342 

— oxidbildende, Best. neben C u. H (simultan) in 
Heteroorganoverb. (mikro) 249, 312 

— Schwer—, Best. neben Erdalkalimetallen in quatern. 
Gem., titr. (chelatom.-), -potentiom. 248, 66 

— — — titr., -potentiom. 249, 387 

— Spurenanalyse, Trennungsgang u. colorim. Best. 244, 
124 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 244, 50 

— — elektrophoret. (papier-) 244, 51 

— — papier-chromatog. 244, 51 

— — papier-elektrophoret. 244, 41 

— Trennverfahren, Ubersichtsbericht 250, 51 

— Ubergangs— der IVa-, Va- und VIa-Gruppe, thermo- 
chem. Reaktionen hochtemperaturstabiler Verbin- 
dungen in Graphitelektroden beim Abbrand im Licht- 
bogen unter Stickstoff- bzw. Argon-Atmosphare 249, 
353 [Or] 

— WeiB—, Best. v. Cu, polarog., in tartrathalt. Elektro- 
lyten 250, 347 

Metallfilme, Analyse, spektrog., Anwend. eines nieder- 
volt. ,,gleitenden“‘ Funkens 250, 343 

Metallgruppen, Analyse, differential-kinet. 250, 49 

Metallhalogenide, Kompl. zweiwert. Metalle, IR-Spektren 
247, 91 

Metallorganoverbindungen, Best. v. C, H u. mehreren 
Heteroelementen (gleichzeitig) in einer Kinwaage 245, 
324 

— —v. Hg 249, 210 

— Gruppe I, IT u. einige der Gruppe III, Best., titr., 
-amperom., nach Spalt. v. Dialkyl- oder Diaryl- 
disulfiden 247, 70 

— Kompl., Best. mit Xylenolorange u. ADTA 247, 349 

Metalloxide, Best. v. O-Gehalt 246, 362 [Or] 

— Hochtemperaturreaktionen in spektralanalyt. wichtigen 
Systemen 246, 181 (Or) 

— IR-Absorptionsspektren 246, 77 

Metalloxinate, Best., polarog. 248, 349 

Metalloxine, massenspektrom. Untersuch. 247, 324 

Metallsalze, Addukte mit neutralen Organophosphory]- 
estern, IR-spektrosk. Nachw. v. Dealkylierungs- 
produkten 249, 380 

Metallschmelzen, Analyse, flammenphotom. 244, 336 

Metall-Silictumorganoverbindungen, Best. v. Al, Ti u. Sn, 
titr. (chelatom.-) 248, 375 

Metallurgische Analyse, Verfahren zur Spurenanalyse aus 
metall. Proben 247, 239 [Or] 

— Vorbereitung v. oxydischen Proben fiir die Réntgen- 
fluorescenz 250, 289 [Or] 


Metalle — Methylathansulfonat 


Metamphetamin, Best. in Harn v. Pferden 250, 159 

Metanephrin, s. Adrenalin 

Metaphosphat, Reakt. in geschmolzener Phase, derivatog. 
Untersuch. 246, 320 [Or] 

Meteorite, Best. v. Edelmetallen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 250, 269 

— — v. F 249, 56 

— — v. In, neutronenaktivierungsanalyt. 246, 71 

— —v.Ir, aktivierungsanalyt. 249, 346 

— — v. Pt-Metallen, spektrom. 249, 346 

— chondritische, Best. v. U u. Th 249, 58 

Methacrylate, Best. neben Acrylaten, polarog. 248, 244 

Methacrylsaure, Best., titr. 248, 101 

Methan, Best., gas-chromatog., in Fluorvinyl 246, 340 

——-—in Cason der Ammoniaksynthese 244, 78 
— — in He, H, u. Ne 249, 327 

— — — neben H,, Athan u. Athylen 250, 377 [Or] 

— — in Edelgasen (Spuren) 250, 59 

— — in Gasen der Ammoniaksynthese, massenspektrom. 
246, 49 

— — v. KW-Stoffen (ppb-Bereich), gas-chromatog. 250, 
60 

— Dibenzothiazolyl—, als fluorim. Reagens 249, 390 

— Stoffwechsel, automat. Gerat zur Probenahme u. Auf- 
arbeitung v. Gasen fiir die massenspektrosk. Unter- 
such. der Kohlenstoff-Isotopenanreicher. 249, 80 

Methanol, Best. in Milchséure nach Hydrolyse u. Va- 
kuumdestill. v. Methyllactat, spektralphotom. 248, 242 

— — y. Spurenverunreinig., gas-chromatog. 247, 379 

— Methylphenyl—, Best., UV-spektralphotom. 250, 139 

Methaqualon, polarog. Verhalten 246, 346 

Methimazol (1-Methyl-2-mercaptoimidazol), Best. IR- 
spektralphotom., nach séulen-chromatog. Isolier. 245, 
403 

Methingruppen, acycl., Best., KMR-spektrom. 247, 358 

Methomy! [[S-Methyl-N-| (methylearbamoyl) -oxy]-thio- 
acetimidat]], Best., gas-chromatog., mikrocoulom. 
250, 77 

Methotrexat, Best. neben seinen Abbauprodukten u. 
anderen Folsaure-Analogen 246, 350 

Methotrimeprazin, Best. im Hirn 246, 284 

p-Methoxybenzothiohydroxamsiure, Kompl. mit Mn(III)-, 
Co(II)- u. Fe(II1)-ionen, extr. Untersuch. u. analyt. 
Anwend. 248, 368 

Methoxychlor, Nachw., diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 249, 48 

— — in Wasser, extr., diinnschicht-chromatog. 250, 61 

Methoxygruppen, Best., halbautomat. (mikro) 245, 330 

3-Methoxy-4-hydroxymandelsiure, Best. in Harn 247, 414 

— — — dimnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
246, 220 

— — in Serum u. Harn, “C-mark. 248, 409 

— Nachw. in Harn, elektrophoret. 245, 410 

— — — — 246, 283 

3-Methoxy-4(-hydroxy-phenyl) -athylenglykol, Best. in 
Harn, gas-chromatog. 246, 284 

3-Methoxy-4-hydroxyphenylglykol, Best. in Harn 247, 414 

6-Methoxy-2-methylthiopyrimidin-4-carbonsiiure, zur Best. 
v. Mn(VII), spektralphotom. bzw. titr. 244, 63 

3-Methoxytyramin, Best. in Harn, gas-chromatog. 248, 
414 

Methylithansulfonat, Athylmethansulfonat-Gem., Analyse, 
durch Messung der differentiellen Reaktions- 
geschwindigkeit 249, 216 


2-Methylalkane — Mikroorganismen 


2-Methylalkane, Nachw., gas-chromatog. 244, 67 

3-Methylalkane, Nachw., gas-chromatog. 244, 67 

Methylamine, Best., gas-chromatog. 248, 204 

2-Methyl-4-amino-5-(8-phenyliithyl) -aminoiithylpyri- 
midin-dihydrochlorid, Best., gravim., mit Silico- 
wolframsaure 248, 271 

N-Methyl-aminothioformyl-N-phenylhydroxylamin, zur 
Best. v. Cu, gravim. 248, 64 

Methylamphetamin, Best. neben Amphetamin, Phen- 
metrazin, Methylphenidat u. Ephedrin, gas-chromatog. 
249, 412 

Methyl-a-brom-y-acetoxypropylketon, Best. v. Chloroform, 
polarog. 248, 243 

Methylbromid, Best. in Weizen u. Mehl, extr.-gas- 
chromatog. 248, 117 

3-Methyl-1-buten, Trenn. v. 1-Dimethylcyclopropan, 
gas-chromatog. 248, 375 

1-Methyl-4-carbiithoxy-2-oxo-3-hydroxy-3-pyrrolin, zum 
Nachw. v. Aldehyden 246, 41 

4-Methyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamin, Nachw., 
diinnschicht- u. gas-chromatog. 248, 272 

Methylenbenzimidazol, Cu(NO,),-Kompl., spektralphotom. 
Untersuch. 244, 323 

Methylenblau, Best. neben Naphthazolinnitrat u. 
Amyloinchlorhydrat, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 248, 269 

Methylendioxyphenyl-Verbindungen, Gas-Chromatog. v. 
einfachen u. Pesticid-Derivaten 250, 136 

Methylendiphenyldiisocyanat, Best. v. Phenylisocyanat 
u. Monochlorbenzol, gas-chromatog. 248, 242 

Methylengruppen, Best. in mit Formaldehyd behandelten 
Verbind. 248, 250 

9,10-Methylenhexadecansiure, Best. in Actinomycetalen, 
gas-chromatog./massenspektrom. kombin. 247, 408 

Methylformiat, Best. in Dimethylather, colorim. 244, 350 

Methyl-furfurol, Best. neben Furfurol, gas-chromatog. 
249, 323 

Methylglyoxal, Best., polarog., als Kondensationsprodukt 
mit o-Phenylendiamin 244, 403 

Methylgruppen, Best. in Kohlenwasserstoffwachsen, 
IR-spektralphotom. 246, 210 

N-Methylgruppen, Best., gravim. (mikro) mit festen 
Absorptionsmitteln 245, 336 

Methylguanidin, Best. in Serum, diinnschicht-chromatog.- 
fluorim. 245, 311 [Or] 

— — — gas-chromatog. 245, 376 [Or] 

Methylhydroperoxid, Best. in Luft, gas-chromatog. 250, 
260 

Methyl-1-Indanone, KMR-Spektren 246, 43 

2-Methylindol, zur Best. v. Malondialdehyd, photom. 
248, 206 

Methylisocyanat, Best., gas-chromatog. 247, 351 

Methylketone, Best. u. Trenn., papier-chromatog. 249, 
265 

Methyl-malonsiiure, Best. in Harn, diinnschicht-gas- 
chromatog. komb. 248, 409 

Methylmethacrylat, Copolymere mit Methylenmalon- 
siuredimethylester, Strukturuntersuch. durch kern- 
magnet. Resonanz 249, 1 [Or] 

Methylparaben, Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 399 

Methylparaoxon, gas-chromatog. Verhalten 250, 78 

Methylparathion, Best. in Reiskérnern, gas-chromatog. 
248, 116 

— gas-chromatog. Verhalten 250, 78 
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— Malathion/Malaoxon/Athylparathion/Athylparaoxon- 
Gem., Trenn., gas-chromatog., HinfluB des Trager- 
materials 248, 253 

Methylphenidat, Best. neben Amphetamin, Methyl- 
amphetamin, Phenmetrazin u. Ephedrin, gas-chro- 
matog. 249, 412 

Methylphenobarbital, Best., massenspektrom. 250, 388 

Methylpheny!tpolysiloxane, Best., gas-chromatog. 245, 333 

3-Methyl-1-phenyl-pyrazolon(5), Nachw. 248, 82 

Methylphenylvinyl-B-(N-ithylenimino)-ithylsilan, Best., 
v. N, gas-chromatog. 245, 325 

a-Methylstyrol, Best. neben Cumol, UV-spektralanalyt. 
246, 244 [Or] 

4-Methylthiazol-5-essigsiure, Best. in Rattenharn, nach 
Thiamineinnahme 249, 282 

Methylthiouracil, Best., titr. (amperom.-) 248, 271 

Methylthymolblau [3,3’-Bis-di(carboxymethy]) -amino- 
dimethylthymolsulfonphthalein|], spektralphotom. 
Untersuch. zur Best. v. Pb 250, 203 

— Untersuchungen, I. Trenn. u. Reinig. v. — u. Semi- 
methylthymolblau 250, 53 

Methylvinylketon, Best. in Acrylnitril, gas-chromatog. 
249, 323 

2-Methyl-5-vinyl-pyridin, Herstellungsprodukte, Best. v. 
S, nephelom. 250, 282 

Mevalonsiure, Nachw., gas-chromatog. 247, 113 

Mevinphos (2-Methoxycarbonyl-1-methylvinyldimethyl- 
phosphat), Best. in Luft, photom., Feldlaboratoriums- 
meth. 244, 78 

Mikroanalyse, Absorptionseigenschaften v. Silicagel bei 
der Best. v. C u. H sowie C, H u. Halogen 249, 313 

— Anwend. von Landolt-Reaktionen 247, 244 [Or] 

— dinnschicht-chromatog. Meth. 248, 52 

— Methoden fiir das klinisch-chemische und bio- 
chemische Laboratorium (Mattenheimer) 244, 322 [L] 

— pseudochromat., Anwend. v. Gas/Fest-Gleichgewichten 
247, 266 [Or] 

— rontgenfluorescenzspektrom. 249, 225 [Or] 

— Ultra—, Best. v. Harnsiure, automat. 245, 410 

— — Elektrochemische Methoden. I. 245, 359 [Or] 

— — —II. 246, 169 [Or] 

— — —III. 246, 173 [Or] 

— — — IV. 246, 225 [Or] 

— — — V. 246, 353 [Or] 

— — Photometrie 248, 42 

— — Ringofen-Methodik 244, 266 

— v. Gallensteinen 249, 284 

— vy. ungewohnl. Verb. I. Die Wagung hygroskopischer 
Proben 249, 209 

Mikrobiologische Verfahren, Analyse v. pharmazeut. 
Produkten in synthet. Milieus, turbidim. oder 
nephelom. Auswertung 248, 269 

— Best. v. Lincomycin in Futtermitteln 247, 119 

— Gerat zur Entfernung von Agarscheiben 250, 340 

— Nachw. v. Oxytetracyclin in Futtermitteln, Gemein- 
schaftsuntersuch. 248, 104 

— — v. Pyridoxin u. Inosit 245, 342 

— Transformierung von 168-Methyl-16,17-oxid-7f,11- 
dihydroxypregn-4-en-3,20-dion unter Anwendung v. 
Mycobacterium flavum 245, 413 

Mikrochemische Technik, Anwendung in der Radio- 
chemie 245, 279 

Mikroorganismen, Best. v. Lipidkohlenstoff 245, 409 

— Charakterisier., gas-chromatog. 248, 277 
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Mikroskopie, Identifizierung v. org. Stoffen nach Kofler. 
I. 250, 126 

— — v. Verb. m. lokalanaesthet. u. Antihistamin- 
Eigenschaften mittels Kristallreaktionen 248, 269 

Mikrosondenanalyse, Untersuch. zur massenspektrog.— 
250, 40 

Mikrowellengasspektrometer, fiir die chem. Analyse v. 
Substanzgemischen 249, 127 

Mikrowellenspektroskopie, Analyse v. Substanzgemischen 
249, 127 

Milch, Best. v. Aflatoxin M 248, 263 

— — v. Butterfett 247, 395 

— — v. Ca 246, 157 : 

— — vy. Ca-Ionenaktivitat, mit ionenselekt. Elektrode 
250, 223 

— — v. Ca u. Mg (Gesamt- u. Ionen-), titr. (komplexom.-) 
250, 223 

— — v. Carrageenan mit Papain u. Cetylpyridinium- 
chlorid 249, 268 

— — v. Casein 246, 157 

— — vy. Ciba C-9491, seinem Sauerstoffanalogen u. seinen 
phenol. Hydrolyseprodukten, gas-chromatog. 248, 117 

— — vy. "Cs, 89,9Sr u. 4°Ba 249, 39 

— — v. Cu 246, 157 

— — v. Diacetyl, gas-chromatog. 249, 267 

— — v. Fettgehalt in homogenis. —, turbidim. 250, 224 

— — v. fliicht. Stoffen u. Fettsiuren, gas-chromatog. 
249, 267 

— — y. H,0,, enzymat. 250, 223 

— — — spektralphotom. 246, 156 

— — v. Insecticiden 249, 268 

— — v. Lipiden, diinnschicht-chromatog. 244, 76 

— — v. Lysin, spektralphotom. 244, 415 

— — v. Mo mit Zinkdithiol 248, 262 

— —v.N, automat. 244, 76 

— — v. Niagara NIA-10242 u. seinem phenolischen 
Abbauprodukt, gas-chromatog., als Thiophosphoryl- 
derivate 245, 352 

— —v. NO,;- u. NO,~ 250, 223 

— — v. Orotsaure, colorim. 249, 267 

— — v. Pesticiden (chlor.-), destillat. 246, 160 

— — v. Phosphatase (alkal.-), neues Substrat 248, 112 

— — v. Proteingehalt, Kjeldahl-Meth., verg]. Untersuch. 
250, 224 

— —v.Se 246, 157 

— — v. Sr, in —asche, flammenphotom. 245, 200 

— — v. Sulfonamiden 248, 394 

— — v. Trichlorphon- u. Dichlorphos-Riickstainden 248, 
263 

— — v. Xanthindehydraseaktivitat 244, 76 

— Nachw. v. Hemmstoffen, vergl. Untersuch. 244, 416 

— — v. Phosphatase (alkal.-) 248, 262 

— Protein, i. v. Analyse der Bind. v. *1J-Jodid 248, 
394 

— radioakt. Lactose, nach Verabreichung v. !4C-Carbaryl 
248, 395 

— Trocken—, Best. in Fleischprodukten, enzymat. 246, 
155 

Milchfett, Best. v. Fremdfett, IR-spektrosk. 248, 263 

Milchkonserven, gas-chromatog. Analyse des ,, Head- 
Space“‘-Dampfes iiber sterilen konzentrierten — 
248, 394 

Milchprodukte, Analyse 248, 256 

— — y. Dosenpuddings auf Getreidebasis 246, 151 


Mikroskopie — Mobam 


— Best. v. Aminen in Kase zur Identifiz. v. Geruchs- 
stoffen, gas-chromatog. 249, 268 

— — y. Ca-Ionenaktivitit, mit ionenselekt. Elektrode 
250, 223 

— — vy. Carrageenan 249, 268 | 

— — vy. H,O in Kase, Methodenvergl. 247, 395 

— — vy. Lactose in Schokolade nach Vergarung 249, 268 

— —v.N, automat. 244, 76 

— — v. Nitrit in Kise 248, 112 

— Nachw. v. Insecticiden 249, 268 

— Trocken—, Best. v. NO,;— u. NO,~ 250, 223 

Milchsiure, Best. in ferment. Lebensmitteln 247, 383 

— — in waBr. Lés., gas-chromatog. 248, 373 

— — neben Glucose in Blut, enzymat. (halbautom.-) 
250, 410 

— — v. Methanol nach Hydrolyse u. Vakuumdestill. v. 
Methyllactat, spektralphotom. 248, 242 

— Ester, Butanol(2)—, Trenn., stéiulen-chromatog. 248, 
379 

— — diastereoisomere, Trenn., siulen-chromatog. 248, 84 

Milchséuredehydrogenase-Isoenzyme, Best., elektro- 
phoret.-densitom. 244, 223 

— — elektrophoret.-spektralphotom. 244, 223 

Mineralien, Analyse, diinnschicht-chromatog. 246, 284 

— Best. v. Al, titr. (komplexom.-) (mikro) 246, 334 

—-—v. Alu. Fe 244, 341 

— — v. Bi (ug-Mengen), titr. (dead-stop) 244, 60 | 

— —v. H,O (gebundenem-), automat.-titr. (jodom.-) | 
kombin. mit therm. Zersetz. 248, 21 [Or] 

— — v. K, atomabsorptions-spektralphotom. 246, 68 

— — — Perchlorat- u. Tetraphenylboratmeth., Vergl. 
245, 184 

— —v. Mo, spektrog., Methode der Fluoridsublimation 
245, 186 

— — v. Nb(V)- u. Ta(V)-oxid, gravim. 246, 73 

— —v.S, colorim. 244, 149 

— — v. SE, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 72 

— — — in Phosphat—, atomabsorptions-spektral- 
photom. 246, 73 

— — — isotopenverdiinnungsanalyt.-massenspektrom. 
246, 70 

— — v. SE-Metallen u. Y, spektrog. 249, 56 

— — vy. Sn, photom. 246, 69 

— — v. Spurenelementen in CaSO,— 249, 342 | 

— — v. Ta, papier-chromatog.-semiquant. 244, 344 | 

— Nachw. v. Sulfiden, tiipfelanalyt. 246, 73 

— silicat., AufschluBverf. u. Abtrenn. v. Si durch Ionen- 
austausch 248, 95 

— sulfid., Best. v. Re (mikro) 245, 186 

— — — v. Spurenelementen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 244, 344 

— Ton—, polarog. Reduktionsverhalten 244, 342 

— Vielkomponentenbest. in Kohle, IR-spektrosk. 246, 
196 

Mineraldl, Best. v. Sauren, titr. (potentiom.-) 244, 155 

Mineralilprodukte, Best. v. Aciditit, titr.-thermo- 244, 

155 

Mineralrohstoffe, Best. v. Zn u. Cd, atomabsorptions- 

spektralphotom. 246, 72 

Mineralsalzmischungen, Best. v. «-Tocopherolacetat 

248, 25 [Or] 

Mobam (4-Benzothienyl-N-methylcarbamat), Best., gas- 
chromatog. 246, 204 

— — verschiedene Meth. 246, 204 


Molekulargewicht — Molybdanlegierungen 


Molekulargewicht, Best. im Mikrogrammbereich m. H. 


Molybdin, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248 


der analytischen Ultrazentrifuge u. automat. Regi- 
strierung mittels UV-Absorptionstechnik 250, 313 [Or] 
— Verwendung v. Gas-Chromatographie-Detektoren 
249, 255 

— v. Polystyrolstandardproben mittels Dampfdruck- 
osmometrie 250, 50 

— v. Proben mit Molekulargewichten kleiner als 500 
250, 49 

durchschnittl., Best., dampfdruckosmom., Zeit- 
abhangigk. u. Einfl. der TropfengréBe 248, 346 

’ 
366 

— — in Pflanzen (Ca-reichen-) 250, 75 

— — in Stahl 340, 249 

— — in ZnS0,-Elektrolytlésungen (Spuren) 249, 61 
— — neben W in gréBeren Mengen 250, 265 

— atomabsorptions-spektralphotom. in Ammonium- 
parawolframat 248, 188 

— — in Diingemitteln 245, 189 

— — in Molybdansulfid enthaltenden Mischungen 
249, 200 

— —neben Begleitionen 247, 342 

— colorim.-automat., in Stah] 249, 54 

— coulom. 248, 229 

— in Anreicherungsprodukten an Hand des K-Absorp- 
tionssprunges unter Anwendung v. !”°Tu 249, 200 

— in Bodenproben 250, 284 

— in Fe u. Stahl, spektrom. (vakuum-) 244, 339 


— in Kernbrennstoffen, extr.-massenspektrom. 244, 150 


— in Milch mit Zinkdithiol 248, 262 

— neben Fe, Landolt-Reaktion 247, 244 [Or] 

— neben Ge in Mo/Ge-Systemen 247, 338 

— neben W 244, 143 

— — in Ta, Nb u. deren Pentoxiden 247, 365 

— photom. in Erzen 248, 235 

— — in Fe-Metallen 247, 367 

— — in In, nach Extr. als Chloridkompl. (Spuren) 
250, 346 

— — in Leg., mit SulfochlorphenolS 246, 330 

— — in Stahl, mit 0,0’-Dihydroxy-azobenzol 245, 183 
— — in Vu. Vanadaten 247, 365 

— — in Wasser (Meer-) 247, 361 

— — mit N-1,1’-(3,3’-Disulfonato-4,4’ biphenylen)-bis- 
(3-N-hydroxy-3-N-phenyltriazen) 249, 241 [Or] 

— — mit NH,SCN, nach photochem. Reduktion 
248, 188 

— photom.-katalyt., tiber die Oxydat. v. Jodid mit 
H,O, 249, 200 

— polarog., in Lés. v. Asparaginsaure 244, 281 

— —neben V 246, 139 

— réntgenfluorescenzanalyt., in Ti-Leg. 249, 335 

— roéntgenspektralanalyt., in Erzen 246, 332 

— — unter Verwend. einer Isotopenquelle der 
Réntgenstrahl. auf der Grundlage v. 4’Pm 248, 188 
— spektrog., in Bodenproben 244, 154 

— — in Mineralien, Meth. der Fluoridsublimation 
245, 186 

— titr.-amperom., in Fritten 249, 61 

— titr. (chelatom.-), als Mo(V1I)-Hydroxylaminkompl. 
248, 188 

— titr. (dead-stop-), neben Ce 245, 174 

— titr., in Ammoniummolybdat, Molybdansaure u. 
Molybdantrioxid, mit Natriumhydroxid 246, 80 
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— titr. (redox.-), gegen Mischindicator 248, 366 

— — in Leg. 247, 342 

— UV-spektralphotom., mit Pyrrolidindithiocar- 
bamidat 248, 69 

— vy. Co-Spuren, kinet.-spektralphotom., mit Tiron 
249, 22 [Or] 

— vy. Metallspuren, polarog. 246, 63 

—v. Nau. K, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-ionen- 
austausch-chromatog. 244, 208 

— v. O, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 249, 336 

— v. Re, extr.-spektralphotom., mit Dimethy]- 
glyoxim 244, 143 

— vy. Si-Spuren, destillat., photom. 250, 264 

— v. Spurenverunreinig., aktivierungsanalyt. 249, 337 
—v. W, Gegenstromextr. 247, 366 

— — spektrog., nach chem. Anreicher. 247, 375 
Nachw. in geolog. Material, Feldtest mit Dithiol 

244, 344 

—neben Ta, Nb u. W, sadulen-chromatog. 247, 340 
Trenn. v. Nb-Leg. mit Ionenaustausch 249, 335 

— v. Re, extr., mit substituierten Athanphosphon- 
sdureestern 247, 90 

— v. U, siiulen-chromatog. 245, 176 

—v. W u. Re, diinnschicht-chromatog. 249, 204 

—- — sdiulen-chromatog. 246, 75 

Untersuch. der Bildung ternarer Systeme mit Catechin- 
Violett u. Cetyltrimethylammoniumbromid u. analyt. 
Auswert. 249, 201 


Molybdiin(V), Best., spektralphotom., mit Chrom- 


azurol S 249, 403 


Molybdin(VD, Best. in Stahl, turbidim. 244, 339 


— polarog. 249, 395 

— spektralphotom., als Kompl. mit Hydroxylamin 
u. PAR 249, 402 

— — (extr.-) als Komplex mit Alizarinrot S mit 
quaternirem Ammoniumchlorid 247, 341 

— — — neben W(V1), als HSO,-halt. Eisen(III)- 
komplex mit quatern. Ammoniumionen 246, 139 

— — mit Benzoylacetanilid 248, 231 

— — mit Phenylazoxine S 246, 139 

— titr.-coulom., in Stahl u. Leg. 246, 66 

— titr., -potentiom., neben V(V) 247, 90 

Kompl. mit ADTA u. Methylimidodiacetat, IR- u. 
KMR-spektrom. Untersuch. 244, 134 

— mit Azoxin 8-Farbstoffen, potentiom. Untersuch. 
250, 209 

polarog. Verh. in waBrig. H,SO, 246, 139 
spektralphotom. Untersuch. der Lés. der Komplex- 
verb. v. — u. W(VI) mit Brenzcatechin in Anwesenh. 
v. ADTA 249, 403 

Trenn. v. Fe(III), extr., als HSO,-halt. Kisen(III)- 
komplex mit quaterniren Ammoniumionen 246, 139 
— v. Re(VII), séulen-chromatog. 246, 143 

—v. W(VI), diinnschicht-chromatog. 249, 405 


Molybdan-99, Trenn. v. °™Tc, saulen-chromatog 244, 


134 


Molybdiinerze, Best. v. Mo u. Cu, réntgenspektralanalyt. 


246, 332 


Molybdinglanz, Best. v. Re, aktivierungsanalyt. (neu- 


tronen-) 245, 184 


Molybdinite, Best. v. Re, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 


248, 235 
— — photom. 244, 149 


Molybdinlegierungen, Phasenanalyse 249, 53 
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Molybdinsiure, Best. v. Mo, titr., mit NaOH 246, 80 

— Brenzcatechinkomplexe, Verteil. zwischen waBrigen 
Los. u. org. Lésungsmitteln 248, 157 [Or] 

Molybdinsilicide, Analyse mit Elektronenstrahl-Mikro- 
analysator 248, 229 

Molybdiintrioxid, Best. v. Mo, titr., mit NaOH 246, 80 

Molybdate, Best., titr.-amperom., mit AgNO,-Lés. 247, 89 

— — titr. (fallungs-) neben Wolframat, Perrhenat 
u. Fluorid 248, 366 

— Maskierungsreakt. mit Hexacyanoferrat(II) bei 
Gegenwart v. Natriumfluorid 249, 201 

— Trenn., siulen-chromatog. 247, 342 

Molybdatoarsensiiure, Verteilungsverhalten 247, 287 

Molybdatogermaninsaure, absorptionsspektrom. Studie 
250, 203 

Molybdatophosphorsaure, Trenn. v. Molybdatoarsensaure, 
extr. 247, 287 [Or] 

Monoathanolamin, Best. neben Athylenimin u. Poly- 
athylenimin in Luft 246, 325 

Monoalkyldithiocarbamidate, polarog. Verhalten 247, 103 

Monoaminooxydase, Aktivititsbest., mit Serotonin als 
Substrat 246, 413 

Monomethylithanolamin, Best. in Lipiden, gas- 
chromatog. 246, 281 

Monosaccharide, Nachw. in biolog. Material, diinnschicht- 
chromatog. 249, 155 

— — neben Disacchariden in Harn, gas-chromatog. 
249, 155 

Morin (8,5,7,2’ ,4’-Pentahydroxy-flavon), Kompl. mit Sc, 
photom. Untersuch. 248, 71 

Morphin, Best. in schmerzlindernden Praparaten, UV- 
spektralphotom. 250, 392 

— Derivate, Reakt. v. Tosyl- bzw. Mesylabkémmlingen, 
Untersuch. 249, 79 

— Nachw. in Harn v. Rauchern, diinnschicht-chromatog., 
Stor. durch Nicotin 246, 130 [Or] 


N 


Nahrungsmittel, Analyse v. Dampfphasen, gas-chromatog., 
Probennahme 244, 353 [Or] 

Naphthalin, Best. in Luft (Spuren) 245, 176 

— — in Phthalsiureanhydrid, gas-chromatog. 249, 321 

Naphthaline, Nachw., diinnschicht-chromatog., mit 
Fuchsinfarbstoffen 250, 54 

Naphthalinpikrat, Best. v. N, gas-chromatog. 245, 325 

Naphthazolinnitrat, Best. neben Amyloinchlorhydrat u. 
Methylenblau, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 248, 269 

Naphthenatgemische, Best. v. Co, Mn, Pb, Zn u. Ca, 
titr. (komplexom.-) 246, 339 

Naphthene, Best. v. K W-Stoffen (C,;—C,-), gas-chromatog. 
244, 155 

a-Naphthol, Best., colorim. 250, 416 

— — kinet. 250, 137 

— — neben a-Naphthylcarbonsaure in Toluol, 
IR-spektralphotom. 250, 71 

— Nachw. v. f-Naphthylamin, diinnschicht-chromatog. 
250, 279 


Molybdiinsiure — Natrium 


Morpholinderivate, Best. neben Piperazin u. Athylen- 
diaminderivaten, gas-chromatog. 247, 127 

Most, Best. v. Ortho-Phaltan-Riickstainden in Trauben—, 
gas-chromatog. 247, 49 [Or] 

Motorkraftstoffe, Best. v. Gasen in gelagerten Treib- 
mittelgem., gas-chromatog. 250, 79 

— — y. Pb-halt. Antiklopfmittel, gas-chromatog. 250, 70 

— Enteisungsmittel, Analyse, gas-chromatog. 250, 70 

Motorél, Best. v. N, coulom. 248, 241 

Motordlzusitze, Best. 246, 339 

Mucine, gelelektrophoret. Untersuch. v. gereinigten — 

der Unterkiefers v. Tieren 248, 128 

Mucoperchlorsiaure, Best. in Furfurol-Oxydations- 

chlorierungsprodukten 248, 212 

Mucopolysaccharide, Best. in GefaBgewebe (mikro) 
246, 280 

— — in Harn 246, 280 

— —v. Xylose, spektralphotom. 245, 208 

— — v. Zuckern u. Aminozuckern in den Hydrolysaten 
v. —, gas-chromatog. 246, 36 

— Sdugetier—, Trenn. u. Best. 244, 214 

— saure, Best., automat. 247, 312 [Or] 

— — Nachw., mikroelektrophoret. 248, 405 

Mutterkornalkaloide, Trenn., dimnschicht-chromatog. 
244, 46 [Or] 

Mycobacterium-Stiémme, Unterscheid., chemotaxonom. 
247, 134 

Mycotoxine, Analyse 248, 256 

Myeloperoxydase, Trennung v. entgegengesetzt geladenen 
Proteinen oder Untereinheiten durch die Disc- 
Elektrophorese 248, 419 

Myoglobin, Rinder—, Chromatographie an CM-Cellulose 
250, 414 

Myoinositpentaphosphat, Trenn., papier-elektrophoret. 
250, 148 


— Trenn. v. B-Naphthol, gas-chromatog., aufgrund ihrer 
Trimethylsilylather 250, 137 

Q-Naphthol, Best., kinet. 250, 137 

— Trenn. v. «-Naphthol, gas-chromatog., aufgrund ihrer 
Trimethylsilylather 250, 137 

Naphtholderivate, Nachw. 244, 202 

a-Naphthylamin, Nachw. v. 6-Naphthylamin, diinn- 
schicht-chromatog. 250, 279 

6-Naphthylamin, Nachw. in «-Naphthol u. «-Naphthyl- 
amin, diinnschicht-chromatog. 250, 279 

Naphthylamindisulfonsiuren, Nachw., chromatog. 248, 83 

a-Naphthylearbonsiure, Best. neben «-Naphthol in 
Toluol, IR-spektralphotom. 250, 71 

Natrium, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), in 
Magnesium 244, 205 

— — —in Mou. W 244, 208 

— — — in Quarzglas 248, 237 

— — — mit Standard 249, 349 

— — atomabsorptions-spektralphotom. 250, 395 

— — — in Ammoniumparawolframat 248, 188 

— — — in tier. Gewebe 246, 213 


Natrium — Neon 


— — flammenphotom, (10-8 bis 10-14 Mol) 248, 68 

— — — in Al 249, 49 

— — — in Wasser (hochreinem-) 250, 261 

— — — neben K in biolog. Fliissigk. 246, 211 

— — gravim., als Uranylacetat 248, 350 

— — in Alumosilicaten 250, 270 

— — in Citronensiaften u. -konzentraten 250, 217 

— — in Fisch u. anderen Meeresprodukten, Gemein- 
schaftsuntersuch. 250, 222 

— — in Ge-Schichten, massenspektrog. (Spuren) 247, 374 

— — in Harn, mit ionenspezif. Elektrode 246, 211 

— — in Kryolith-Tonerde-Schmelzen 245, 188 

— — in Meerwasser—, isotopenverdiinnungsanalyt., 
nach ionenaustausch-chromatog. Trenn. 248, 220 

— — in org. Verb. (fliissigen-), spektrog. 246, 340 

— — in Serum 248, 422 

— — in Wasser mit Glaselektrode 249, 328 

— — mit m-Chlorphenyl-o-methoxyessigsiiure 249, 141 

— — neben Ca, Mg, P u. K in Lebensmitteln 246, 150 

— — neben K, extr.-colorim., als Dipikrylaminate 
248, 350 

— —neben K u. anderen Metallionen, siiulen-chromatog., 
titr. 249, 383 

— — thermom. 249, 384 

— — titr. (potentiom.-), in nichtwaBr. Medium 245, 165 

— — vy. O, aktivierungsanalyt. (photonen-) 246, 56 

— — y. Ca, réntgenfluorescenzanalyt. 249, 175 [Or] 

— — — saulen-chromatog. (ionenaustausch-) 249, 388 

— — v. Metallverunreinigungen, spektralanalyt., nach 
Tragerfallung mit Lanthanhydroxid 250, 343 

— -2,5-Dihydroxybenzoat, Best., titr., -potentiom. 
248, 84 

— Nachw., als Caesiumthiocyanatwismutat 245, 166 

— Trenn. v. Li u. K, ionenaustausch-chromatog. 248, 62, 
350 

Natrium-22, Best. in Wasser (Regen-), mit /-Detektor 
250, 262 

— Trenn. v. deuteriumbestrahlten Mg-Targets, Ionen- 
austausch-chromatog. 248, 337 

Natriumaminosalicylat, Best. in pharmazeut. Produkten, 
diinnschicht-chromatog.-titr. (coulom.-) 244, 288 

Natriumearbonat, Reakt. in geschmolzener Phase, 
derivatog. Untersuch. 246, 320 [Or] 

Natriumchlorid, Aktivitaéten v. Nat- u. Cl--Ionen in 
waBrigen Lés. 250, 48 

— Best. in Fleisch- u. Wurstwaren, titr., -potentiom. 
250, 222 

— — in Mehl, titr. (argentom.-) 246, 152 

— — v. Cl- bei der techn. Kontrolle der elektrolyt. Auf- 
arbeitung, titr. (mercurim.-) 250, 274 

— — v. Cr, V, Mo, Ni, Co, Sn, Ag, Zn, Mn u. Pb, 
spektrog. 246, 72 

— —v. Cu u. H,0, spektralphotom. 248, 97 

— — v. Fe, photom.-frequentom. 247, 65 

— — v. Hexacyanoferrat(II) neben Aquopentacyano- 
ferrat(II) u. Carbonylpentacyanoferrat(II), photom. 
248, 98 

— —y.J--Spuren 249, 351 

— — y. Mn, photom., mit 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 
246, 79 

— — vy. Spurenverunreinig., spektrog., nach vorher. 
Anreicher. 246, 72 

— — vy. Ti, spektralphotom. 246, 72 

— -CaCl,-Schmelzen, Best v. CaO, polarog. 248, 237 
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Natriumcitrat, Best., titr., gegen Mischindicator 249, 73 

Natriumcyclamat, Best., colorim. 245, 345 

Natriumdiathyldithiocarbamidat, Best., polarog. u. ver- 
wandte elektroanalyt. Techn. 248, 345 

— zur Best. v. Co, polarog. 248, 347 

Natriumdimethyldithiocarbamidat, Best. in Butadien- 
Styrol-Kautschuklatex, polarog. 250, 283 

Natriumfluorid, Analyse, zulass. Abweich. 247, 376 

Natriumhalogenate, thermoanalyt. Eigenschaften, 
derivatog. u. thermodifferentialanalyt. Untersuch. 
247, 331 

Natriumhydroxid, Best. v. B (10~7°/,), colorim., mit 
Curcumin 249, 59 

Natriumhypophosphit, Trenn. v. Natriumphosphit u. 
-phosphat, siulen-chromatog. 246, 392 

Natriumjodid, Best. neben J, chronopotentiom., in 
Dimethylsulfoxid 246, 142 

Natriumjodid-131J, Trenn. v. Olsiure-!J u. Triolein-#1J, 
papier-chromatog. 245, 335 

Natriumlaurylsulfat, Best. in Hiklar 244, 415 

— — — Gemeinschaftsuntersuch. 248, 112 

Natriummerthiolat, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
247, 399 

Natriumoxid, Best. in Aluminiumoxid, rontgenfluorescenz- 
analyt. 248, 236 

Natriumperoxid, Analyse, differentialtherm. u. thermo- 
gravim. 244, 54 

— Reaktionsprodukte mit Berylliumoxid, thermo- 
gravim., differentialthermoanalyt. u. [R-spektrosk. 
Untersuch. 248, 353 

Natriumperoxidhydrat, Analyse, differentialtherm. u. 
thermogravim. 244, 54 

Natriumphosphat, Best. v. F, destillat. (mikro-), -photom., 
mit Lanthanalizarinkomplexonat 250, 272 

— Trenn. v. Natriumphosphit u. -hypophosphit, saiulen- 
chromatog. 246, 392 

Natriumphosphit, Trenn. v. Natriumphosphat u. -hypo- 
phosphit, siulen-chromatog. 246, 392 

Natriumpolyvinylsulfonat, Best. der Konzentration, titr., 
-nephelom. 250, 281 

Natriumsalicylat, Best., titr. (bromom.-), mit 4,7-Dichlor- 
chinolinbromid-perbromid 249, 321 

Natriumsulfat, Best. in Chromgelb, bas. u. tribas. PbSO,, 
konduktom. 249, 59 

— — v. Mn, photom., mit 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 
246, 79 

Natronkalkglas, Best. v. Fe, Ti u. Al. 246, 76 

Naturprodukte, Schema zur priparativen chromatog. 
Isolier. u. Anreicher. v. Spurenkomponenten unter 
Verwendung von Kolonnen mit 10cm @ 249, 415 

Nemagon (1,2-Dibrom-3-chlorpropan), Best. in Boden- 
extrakten, gas-chromatog. 249, 66 

Neodym, Best. in Cerdioxid, spektrochem. 246, 78 

— — in Erzen u. Mineralien, spektrog. 249, 56 

— — komplexom., in waBr. Lés. 250, 200 

— — titr. (mikro) 249, 394 

— — — 247, 336 

— Kompl. mit Chromotrop 2R 250, 53 

— Trenn. v. UO,—PuO,-Gem., radiochem. 250, 273 

Neodymlegierungen, Analyse v. Nd/Te-Leg. 247, 364 

Neon, Best. in He, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 
87 

— — in N, v. Gliihlampen, gas-chromatog. 247, 359 

— — v. Methanspuren, gas-chromatog. 249, 327 
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Nephelinkonzentrate, Best. v. Al, spektralphotom. 
(differential-) mit Xylenolorange 246, 69 

Nephelometrie, Best. v. Cl (bis 0,2 ug) 247, 100 

— — y. Fibrinogen u. Seromucoid in Plasma 245, 414 

— — v. Petroleumdimpfen in Luft 250, 58 

— — v. pharmazeut. Produkten in synthet. Milieus nach 
mikrobiolog. Reakt. 248, 269 

— — v.§ in 2-Methyl-5-vinyl-pyridin-Herstellungspro- 
dukten 250, 282 

— — v. Te in Eisen u. Stahl 250, 266 

— — vy. Tensiden (nichtionogenen-) in Abwasser 247, 124 

Neptunium, Best. in Uran-Neptunium-Leg. neben U, 
coulom. 244, 205 . 

— — voltamm., an der glasernen Kohleelektrode 247, 81 

— Trenn. v. U in konz. Lés., chromatog. (verteilungs-), 
Verwend. v. Trilaurylamin 250, 346 

Neptunium(IV), Best. in eutekt. LiCl/KCl-Schmelzen, 
chronopotentiom. 248, 238 

Neptunium(VI), voltamm. Verhalten in Glutaminsaure an 
einer rotierenden Kohleelektrode 248, 359 

Neptuniumlegierungen, Best. v. U u. Np in Np/U-Leg., 
coulom. 244, 205 

Neuraminsiure, halt. Fettfraktionen, Trenn., diinn- 
schicht-chromatog. 248, 406 

Neutronographie, Konstitutionsermittlung anorg. u. org. 
Verbindungen 245, 281 

Niagara NIA-10242 u. —10272, Best. in Maissilage u. 
Milch, gas-chromatog., als Thiophosphorylderivat 245, 
352 

Nialamide, Best. 248, 422 

Nickel, atomfluorescenz-spektralphotom. Untersuch. 250, 
213 

— Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Leg. 248, 89 

— — — in Se 247, 28 [Or] 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Ammonium- 
parawolframat 248, 188 

— — — in Bier 248, 109 

— — — in Erzen (reduz.-) u. Oxiden 247, 371 

— — — in Silicaten 244, 343 

— — — in Wasser (Salz-) 244, 139 

— — — in Wasser u. Salzsolen 249, 329 

— — colorim., in In, mit Thiazolyl-(2-azo-6)-3-dimethy]l- 
aminophenol 247, 344 

— — — in Stahl, als Dithiooxalatkomplex 247, 369 

— — — mit B-Dithionaphtholsdure 244, 285 

— — — mit Furildioxim 247, 32 [Or] 

— — dimnschicht-chromatog., in Blut u. Gewebe 249, 
275 

— — — in Getreide (Spuren) 248, 258 

— — — neben Cu u. Co 247, 333 

— — — reflexions-spektralphotom., neben Cu u. Zn 248, 
65 

— — elektrogravim. neben Co 244, 285 

— — gravim., als Salicylaldoxim 249, 194 

— — — — in Stahl 246, 332 

— — — mit Chinoxalin-2,3-dithiol 249, 206 

— — in Be, extr.,-UV-spektralphotom., mit «-Benzoin- 
oxim 250, 62 

— — in Cd u. Zn, als Dimethylglyoximkomplex 248, 224 

— — in Margarine 249, 265 

— — in Nickelsulfidgem., gasvolum. 246, 68 

— — in Ni-Kieselerde, Tonerde-Katalysatoren 250, 68 

— — neben Ba, Cr u. S (Gesamt-) in Silicaten aus einer 
Einwaage 246, 69 


Nephelinkonzentrate — Nickel 


— neben Fe u. Co in Getranken mit 1-(2-Pyridylazo)- 
2-naphthol 248, 109 

— neben V (sub-ppm), in Erddl, durch Ionenaustausch- 
konzentration u. Roéntgenfluorescenz 250, 69 

— papier-chromatog., in Ferriten (Ni/Zn-) 246, 66 
— — in Stahl, mit radiometrischer Fallung 249, 340 
— photom. (differential-) als Pyridin-2,6-dicarbon- 
siurekompl. 248, 370 

— photom. (extr.-), in CdCO, u. Zirkonylnitrat mit 
1,2-Cycloheptandiondioxim 249, 348 

— — in Co, als Dimethylglyoxim-Kompl. mit 
Diadthyldithiocarbamidat 250, 352 

— — in Stahl (Cu-, Mn-, Cr- u. Si-halt.-) als Dianti- 
pyrylmethan-Nickel-dithiooxalat-Komplex 246, 66 
— — in Wasser (Kesselspeise-) 247, 362 

— — mit 2-Amino-1-cyclopenten-1-dithiocarboxy]l- 
sdure 248, 371 

— — mit B-Mercapto-hydrocinnamanilid 249, 408 

— — mit 2-Thenoyltrifluoraceton in Gegenw. v. 
Isochinolin 244, 285 

— photom., in Boden, als Diacetyldioximkompl. 244, 
154 

— — in Serum 244, 210 

— — in Wasser (Meer-), mit Pyridin-2-aldehyd- 
2-chinolylhydrazon 248, 88 

— — mit Bis-(4-natriumtetrazolylazo-5)-athylacetat 
248, 194 

— — mit Chromazurol S u. Hydroxydodecyltri- 
methylammoniumbromid 249, 407 

— — mit f-Mercaptohydrozimtsdure oder S-Mercapto- 
zimtsdure 248, 78 

— — mit Monothioglycerin 249, 408 

— — mit Pyridin-2-aldehyd-2-chinolylhydrazon 244, 
135 

— — mit Schiffschen Basen aromat. o-Aminoketone 
mit Athylendiamin 248, 194 

— — mit Xylenolorange in Gegenw. v. Cetylpyridin- 
bromid 247, 79 

— — neben Co, mit Thiuroniumsalz der 6-Mercapto- 
acrylsdure 247, 95 

— — — (simultan), mit Chinoxalin-2,3-Dithiol 246, 
145 

— polarog. 247, 94 

— — in Bronze (Al-) 246, 58 

— — in Co 248, 232 

— — in Wasser (natirl.-) 249, 330 

— — neben Co 248, 194 

— radiochem., in U-Metallproben 244, 142 

— réntgenfluorescenzanalyt., in Zn-beschichteten Al- 
Platten 249, 333 

— — neben V.-, Cr-, Mn-, Fe-, Co-, Cu- u. Zn-Spuren in 
Wasser (Meer-) 249, 47 

— spektrog., in Bronze v. Typ AZN-10-4-4 246, 57 
— — in Stahl (geschmolzenem-) 248, 93 

— titr.,-amperom., als Isochinolinthiocyanatkompl. 
247, 18 [Or] 

— — mit 2,5-Dihydroxyacetophenonoxim 249, 385 
— — mit Methyldithiobiuret 248, 170 [Or] 

a titr. (chelatom.-), -thermom. (katalyt.-) 249, 302 
LOr] 

— titr., -coulom., mit Lanthanhexaborid als elektro- 
chemischer Erzeuger v. La(III) 250, 51 

— titr. (indirekt jodom.-), Vervielfachungsmeth. 247, 
74 


Nickel — Niob 


— — titr.,-photom., mit Dimethylglyoxim 246, 402 

— — titr.,-radiom. 249, 391 

— — — mit AgJ(®Kr) 248, 371 

— — voltamm. (invers-), neben Co, Anw. v. Verdriin- 
gungsreakt. 248, 1 [Or] 

— — v. B nach Lésen in HNO, 250, 263 

— — v. Bi, photom., mit Xylenolorange 248, 222 

— — v. Fe, photom.-kinet. 244, 64 

— — — spektralphotom. 244, 340 

— — v. Hg, atomabsorptions-spektrosk. 250, 64 

— — v. Mg, colorim. 246, 67 

— — — in — fir Elektronenréhren, elektrolyt.-spektral- 
photom. 246, 67 

— — v.8 in hochreinem —, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 250, 343 

— — vy. Su. P, aktivierungsanalyt. 249, 331 

— — y. 8n, durch Isotopenaustausch 246, 332 

— Extr. mit Diphenylthiocarbazon, Einflu8 zusi&tzlicher 
Komplexbildner auf die Geschwindigk. 250, 197 

— — mit langkettigen Aminen aus waBr. u. nicht- 
waiBr. halogenhalt. Medien 248, 194 

— Kompl. (,,low spin‘-), Reakt. mit heterocycl. Stick- 
stoffbasen 249, 408 

— Kompl. mit Chromotrop 2R 250, 53 

— — mit Diacetyldioxim, fallungsanalyt. Untersuch. 
244, 135 

— — mit Nitrilomethylenphosphonsaure bzw. Nitrilo- 
triessigsiure, Verg]l. des Bindungsvermégens 244, 269 

— — vy. Trikaliumaquotrihydroxytetracyanomolybdat- 
(IV), amperom. u. konduktom. Untersuch. 248, 370 

— Nachw. mit Chlorindazon DS (Spuren) 244, 312 [Or] 

— — neben Cr, Mn, Fe, Co, u. Cu, diinnschicht- 
chromatog. 249, 402 

— Trenn. v. As, Mn, Co, Cu, Cd, Zn u. Hg, ionen- 
austausch-chromatog. 244, 285 

— — v. Bi, séulen-chromatog. 249, 197 

— — y. Cd, Ionenaustausch in HBr 249, 333 

— — vy. Co u. Cu, diinnschicht-chromatog., als Chelate v. 
Acetyl- u. Benzoylaceton 249, 385 

— — y. Cu, elektrolyt., Einflu8 komplexbildender Zu- 
gaben 249, 385 

— — vy. Cu(II), Co(Il) oder Fe(III), elektrochromatog., 
mit 8-Hydroxychinolin 248, 54 

— — y. Fe(III) u. Co(II), Anionenaustauschsorption aus 
waBr. u. wiBrig-athanol. Schwefelsdure-Lés. 246, 402 

Nickel(II), Best. in Nickeloxid, titr. 246, 78 

Nickelearbonyl, Best. in Blut, gas-chromatog. 248, 280 

— — in Luft, colorim. 248, 218 

Nickellegierungen, Best. v. Al mit Hochfrequenzplasma- 
brenner-Spektroskopie 249, 337 

— — — titr., -voltam. (komplexb.-) 249, 93 [Or] 

— — vy. B, colorim. 247, 370 

— — y.S, titr. (photom.-) 244, 340 

— — y. W in Ni/Co/Cr-Leg., fluorim. 247, 366 

— — vy. Zr in Ni/Cr/Fe-Leg., réntgenfluorescenzanalyt. 
244, 36 [Or] 

— — v. Zru. Hf, photom., mit Xylenol-Orange 250, 204 

Nickeloxid, Best. v. Al, colorim., mit Eriochromcyanin R 
245, 187 

— — y. Ni(IID), titr. 246, 78 

Nickelprodukte, Best. v. Co, colorim. 249, 340 

Nickelsulfat, spektralphotom. Untersuch. 244, 340 

Nickelsulfid, Best. in Sulfiderzen 249, 345 

— — y. Ni (metall.-) in —gemischen, gasvolum. 246, 68 
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Nicotin, Best. in Gewebe (tier.-) 244, 119 [Or] 

— — in Tabak u. Tabakrauch, gas-chromatog. 247, 384 

— — neben Nornicotin in pflanzl. Material, papier- 
chromatog.-photocolorim. 250, 285 

— — polarog. 247, 119 

Nicotinsiure, Best., gas-chromatog. 248, 390 

— — spektralphotom. 248, 389 

— — — in pharmazeut. Produkten 248, 126 

— Nachw. in Nicotinsaurenitril, dinnschicht-chromatog. 
248, 218 

Nicotinsiiureamid, Best., gas-chromatog. 248, 390 

— — in pharmazeut. Produkten 245, 405 

— — in Multivitaminpraparaten 250, 390 

— — neben Pyridoxin u. Ascorbinsaure, gas-chromatog. 
250, 390 

— N-Methyl— u. verwandte Verb., Trenn. v. Thiamin, 
dinnschicht-chromatog. 248, 395 

— Nachw. in Nicotinsaurenitril, diinnschicht-chromatog. 
248, 218 

— Trenn. v. Cyanocobalamin u. folsaurem Na-salz, 
sdulen-chromatog. 246, 342 

Nicotinsiurenitril, Nachw. v. Nicotinsiure u. Nicotin- 
siureamid, diimnschicht-chromatog. 248, 218 

Niederschlige, schwer losl. Salze, Best. der Ionen mittels 
Gemischtionen-Austauscherharzen 245, 287 

Ninhydrin, Chromatographie einiger verwandter Verbin- 
dungen 249, 219 

Niob, Best., atomabsorptions-spektralphotom. (extr.-), 
als Molybdato-Niob-Phosphorsaure 245, 396 

— — elektrolyt., photom., in magnet. Leg. 249, 52 

— — extr., mit N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamin, in U 
249, 50 

— — — mit Thenoyltrifluoraceton 244, 62 

— — in Leg. 246, 328 

— — neben Niobcarbid u. Niobpentoxid 246, 395 

— — photom. (extr.-), in Stahl 244, 207 

— — — in Stahl u. hitzebestiind. Leg. 244, 144 

— — — in Ta, mit Methylisobutylketon-Phenylfluoron 
246, 330 

— — photom., in Metallen u. Leg. 244, 208 

— — — — 249, 337 

— — — in Nb/Pt-Leg. 244, 235 [Or] 

— — — in Stahl, mit PAR 248, 93 

— — — in Ti u. Zr, mit 4-(2-Pyridylazo)-resorcin 246, 61 

— — — in Zr, mit PAR 248, 227 

— — — mit Thiocyanaten 248, 186 

— — — neben F- 244, 63 

— — — — als Thiocyanatkomplex 244, 279 

— — — neben Ta, mit Xylenolorange 250, 207 

— — polarog., in Erzen 246, 332 

— — roéntgenabsorptions-spektrom. in Leg. 247, 364 

— — rontgenfluorescenzanalyt., in Sintercarbid 250, 271 

— — spektrog., in Gesteinen, nach chem. Anreicher. 247, 
370 

— — — in Wolframaten 244, 150 

— — titr., -amperom., mit Kupferron u. Neokupferron 
246, 395 

— — titr.-bromatom., in Ferroniob, nach Fall. mit Oxin 
244, 208 

— — titr. (chelatom.-) 246, 394 

— — titr., mit Kupferron 250, 207 

— — — neben Ti u. Zr, durch Bild. v. H,O,-Komplexen 
244, 279 

— — v.N, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 249, 52 
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Niob, Best. (Forts.) 

— — vy. O, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 249, 52 

— — v. Si-Spuren, destillat., -photom. 260, 264 

— — vy. Ta, extr.-photom., mit Meldolablau 249, 336 

— — — spektralphotom. 245, 183 

— — — — mit Malachitgriin 245, 135 [Or] 

— — vy. Wu. Mo nach der Reakt. mit Dithiol 247, 365 

— Kompl. mit 0,0’-Dihydroxy-azoverbind. 248, 186 

— Nachw. neben Ta, Mo u. W, séiulen-chromatog. 247, 
340 

— PAR als empfindl. Reagens 246, 394 

— Trenn. v. Ti u. Ta, situlen-chromatog. 249, 401 

— Untersuch. an Reagentien fiir —. II. Kigenschaften v. 
Brenzcatechinderivaten 249, 198 

Niob(V), Best., extr.-photom., mit Mischkomplexe 
bildenden org. Reagentien 249, 198 

— — polarog. 249, 197 

— — titr.,-amperom., Verwend. v. N-Benzoylphenyl- 
hydroxylamin 249, 197 

— Elektrodenreduktion in salzsauren Lés. an Quecksilber- 
elektroden 247, 87 

— Reakt. mit Dibromgallussiure 249, 401 

Niob-95, Trenn. neben Zr v. anderen Radionukliden 
247, 84 

— — v. Zr 247, 84 

— — — extr.-papier- oder siulen-chromatog. 249, 194 

Niobearbid, Best. neben Nb u. Niobpentoxid 246, 395 

Niob(V)-chlorid, Trenn. v. NbOCI,, gas-chromatog. 248, 
186 

Nioberz, Best. v. P, photom. 249, 52 

Nioblegierungen, Analyse mit Jonenaustauscher 249, 335 

— Best. v. Ga, titr. (chelatom.-) 249, 336 

— — v. Nb in Nb/Pt-Leg., spektralphotom. 244, 235 
[Or] 

— — v. Ti u. Zr, titr.-komplexb. 244, 143 

—— — — 246, 329 

Niob(V)-oxid, Best. neben Nb u. Niobcarbid 246, 395 

— — neben Ta(V)-oxid in Mineralien, gravim. 246, 73 

— — y. P 246, 336 

— — v. Pb-, Bi- u. Sb-Beimengungen, polarog. 244, 345 

Niob(V)-oxidehlorid, Trenn. v. NbCl,;, gas-chromatog. 248, 
186 

Nitrat, Best., automat., in Blut neben Nitrit 245, 202 

— — — in Tabak 248, 105 

— — colorim., in Futtermitteln 248, 248 

— — — in Wasser, automat., Brucinverf. 246, 53 

— — durch Reduktion zu NO,~ 250, 205 

— — gravim., in Wasser (natiirl.-) mit Nitron 244, 335 

— — — neben Perchlorat 244, 281 

— — in «-Al,O,, isotopenverdiinnungsanalyt. 248, 337 

— — in Bodenextrakten mit Nitratelektrode 249, 352 

— — in Fleischwaren u. anderen Lebensmitteln 250, 222 

— — in Milch u. Trockenmilchprodukten 250, 223 

— — in Silage, polarog. 248, 248 

— — Naphthylazo-naphthylamin-Meth., Gemeinschafts- 
untersuch. 249, 195 

— — neben anderen Salzen u. Sauren titr., -potentiom. 
246, 392 

— — neben Cl u. SO,?- in natiirl. Wassern 249, 329 

— — neben 8O,?- 248, 187 

— — photom. (extr.-), als Neocuproin/Kupfer(I)-chelat 
249, 382 

— — photom., in Bodenproben 247, 115, 381 

— — — in H,O 246, 51 


Niob — Nitrobenzol 


— — — — mit Brucin-Sulfanilsiurereagens 246, 53 

— — — in H,SO,, auch neben NO,-, mit Brucin 246, 239 
[Or] | 

— — — neben NO,~ 245, 399 

— Nachw., Capillargerait zur Erzeugung v. nascierendem 
Wasserstoff 250, 55 

— — in H,O 246, 51 

Nitratester, Alkohol— (Alkyl-), Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 244, 399 

Nitride, Best. v. N, in — der Ubergangsmetalle 247, 208 
[Or] 

— — — Schmelz- u. Destillationsverfahren 250, 271 

Nitridierungsprodukte, Ti-, Zr-, Hf- u. Cr—, Phasen- 
analyse 250, 271 

Nitrilotriessigsiure, Ca(II)-, Ni(II)-, Fe(III)- u. Th(IV)- 

Komplexe, Vergl. des Metallbindungsvermégens zu 

denen mit Nitrilotrimethylenphosphonsaure 244, 269 

Nitrilotrimethylenphosphonsaure, Ca(I1)-, Ni(II)-, Fe(II1)- 

u. Th(IV)-Komplexe, Vergl. des Metallbindungs- 

vermégens zu denen mit Nitrilotriessigsaure 244, 269 

Nitrit, Best., colorim. 244, 59 

— — durch Stickstoffentwickl. 245, 399 

— — in Blut neben Nitrat, automat. 245, 202 

— — in Futtermitteln, colorim. 248, 248 

— — in Kase 248, 112 

— — in Milch u. Trockenmilchprodukten 250, 223 

— — in Wasser (Quell-, See- u. Ab-), mit Griess-Romijn- 
Reagens u. Ausschaltung der Stérungen durch Schwe- 
felverbindungen u. Jodid 250, 205 

— — Naphthylazo-naphthylamin-Meth., Gemeinschafts- 
untersuch. 249, 195 

— — neben Ascorbinsaure in Pékelgemischen 248, 116 

— — photom., in H,SO,, auch neben NO,-, mit Brucin 
246, 239 [Or] 

— — — in Wasser (Trink-), mit Cleve-Saéure 250, 262 

— — — mit Acylsulfinoxiden 244, 278 

— — — mit 2,3-Dimethyl-1-phenylpyrazolon-5 247, 84 

— — — mit p-Nitroanilin u. Azulen 244, 60 | 

— — titr., mit durch Titan(IV)-salze stabilis. H,O, 247, 
88 

— — — neben anderen Salzen u. Sauren 246, 392 | 

— Farbreaktion zum Nachw. u. Best. 248, 376 

— Nachw., Capillargerit zur Erzeugung v. nascierendem 
Wasserstoff 250, 55 

p-Nitro-acetophenon, Best., titr. (oxydim.-), -potentiom. 
249, 188 [Or] 

Nitroalkane, Best., colorim., mit m-Dinitrobenzol nach 
Janovsky 244, 399 

— prim., Best., titr.-photom. 249, 214 

— Pyrolyseprodukte, Analyse, gas-chromatog. 249, 46 

G-Nitroalkohole, Best., titr. 247, 348 

p-Nitroanilin, Best. in Nitroguanil, colorim. 245, 191 

p-Nitroanilingruppe, enthaltende Verbindungen, Analyse, 
Phosphorimetrie u. Fluorimetrie bei niedrigen Tem- 
peraturen u. bei Zimmertemperatur 246, 39 

Nitroanthranilazo[2-Carboxy-4-nitrobenzol(1-azo-4’ )- 
1’ -phenyl-3’ -methylpyrazolon-5’], zur Best. v. Li, 
photom. 247, 72 

Nitrobenzaldehyde, Isomere, Nachw. iiber ihre p-Nitro- 
phenylhydrazone 244, 202 

Nitrobenzol, Best. in Anilin, polarog. 248, 100 

— — neben Anilin u. Phenylhydroxylamin in Benzol- 
lésungen, spektralphotom. 249, 63 

— — v. Halogenen (mikro) 250, 280 


Nitro-Blautetrazoliumchlorid — Nucleoside 


Nitro-Blautetrazoliumehlorid, Elektrophorese u. Diinn- 
schicht-Gelfiltration 247, 405 

Nitrocobaltat(IM)-komplexe, Nachw. in wiBr. Essig- 
sdure, sdulen-chromatog. 244, 284 

p-Nitro-m-cresol, Best. in Harn 245, 388 [Or] 

Nitrofuranderivate, polarog. Verhalten 247, 357 

Nitroglycerin, Best., polarog., in Abwasser 250, 342 

— — — neben Tetranitropentaerythrit 245, 197 

— — v. NO,, spektralphotom. 246, 208 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. (mikro) 246, 208 

Nitrogruppen, Best. in aliphat. Verbind., mikro 247, 347 

— — polarog., durch Reduktion mit Titan(III) 247, 102 

— — — neben Nitrosogruppen 249, 222 

Nitroguanidin, Best., titr. (amperom.-) 244, 69 

Nitroguanil [N’-Amidino-N” - (p-nitrophenyl) -harnstoff], 
Best. v. p-Nitroanilin, colorim. 245, 191 

p-Nitrophenol, Best. in Pfirsich-Konserven, polarog. 
248, 268 

— — in Wasser, colorim. (photoelektro-) (Spuren) 
246, 327 

— Nachw. in Gewebeextr., diinnschicht-chromatog. 248, 
41 [Or] 

Nitrophenole, Best., colorim., mit 3,3’-Imino-bis-propyl- 
amin 246, 38 

— — extraktionsphotom. 250, 279 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 246, 38 

— — saulen-chromatog. 250, 311 [Or] 

o-Nitrophenylarsinsiure, polarog. Redukt. in Gegenw. v. 
Fe(III)-Ionen 250, 127 

p-Nitrophenylmethylphosphonate, Trenn. v. ihren 
S-Analogen, papier-chromatog. 245, 332 

p-Nitrophenylpropionat-Esterase, Best d. —Aktivitat in 
Rattengewebe, spektralphotom 248, 142 

4’-[(p-Nitropheny]l)sulfamoy]]-acetanilid, Best. neben 
2-Chlor-4-nitrobenzamid u. 4-Aminobenzolarson- 
saure in Futtermitteln 250, 286 

Nitro-2-pyridyl-aminosiuren, Best., diinnschicht- 
chromatog. 249, 280 

Nitrosamine, Best. in Lebensmitteln 249, 260 

Nitrosogruppen, Best. neben Nitrogruppen, polarog. 
249, 222 

N-Nitrosoverbindungen, Best., titr.-jodom. (potentiom.-) 
244, 202 

— Spurenanalyse, Fliissig/Fliissig-Verteil. in Acetonitril- 
Heptan als Reinigungsmethode 247, 54 [Or] 

Nitrotoluol, Best. v. Spuren Mono- u. Tri-— in Di—, 
diinnschicht-chromatog. 249, 223 

Nitroverbindungen, aliphat., Best. v. Nitrogruppen, 
mikro 247, 347 

— Analyse, diinnschicht-chromatog.-photom. 250, 134 

— — in binéren Gem., polarog. 245, 332 

— aromat., Halogenatome enthalt., Nachw. 248, 82 

— Best. in Abwasser der Anilinfarbenindustrie, polarog. 
250, 61 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. (mikro-) 248, 204 


— Poly—, aromat., Best., spektralphotom., durch Reakt. 


mit Athylendiamin 249, 223 

— — Nachw. 249, 222 

Nitroxide, stabile, Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 
358 

Noludar, Nachw., massenspektrom. 247, 179 [Or] 

Noradrenalin, s. Artenerol 

5-Norbornene, 2-substituierte, KMR-spektrosk. Unter- 
such. 246, 46 
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Nordihydroguajaretsiiure, Nachw., Ringofentechn. (halb- 
quant.) 245, 196 

Norepinephrin, s. Arterenol 

Norgestrel, Best., fluorim. 250, 152 

Nornicotin, Best. neben Nicotin in pflanzl. Material, 

papier-chromatog.-photocolorim. 250, 285 

Nortriptylin, Trenn. v. Amitriptylin, diinnschicht- 

chromatog. 244, 288 

Nosecapin (Narcotin), Best. in Opium u. pharmazeut. 
Praparaten, diinnschicht-chromatog. 247, 131 

— — in pharmazeut. Praiparaten, colorim., mit Chromo- 
tropsiure 247, 131 

— — — IR-spektralphotom. 248, 277 

Novobiocin, Best., titr., gegen Kristallviolett 247, 402 

Nucleasen, Ribo—, pflanzl., Nachw., disc-elektrophoret. 
248, 420 

Nucleinsiiurebasen, Desoxy— im Gem. mit 5-Bromuracil, 
Trenn., diinnschicht-chromatog. 250, 414 

— Nachw. in biolog. Material, diinnschicht-chromatog. 
246, 409 

— Nucleoside u. Nucleotide, diinnschicht-chromatog. 
Trenn. u. quantit. Best. 250, 415 

— Trenn., sdulen-chromatog. 246, 409 

Nucleinsiiuren, Bausteinanalyse, gel-chromatog. 248, 415 

— Best., fluorim., mit Ethidiumbromid, automatis. 
Systeme 248, 415 

— Chromatographie auf Papier u. Diinnschichten. 
IT. Schnell-Chromatographie. Der EinfluB des Papier- 
typs. KurvenmaBige Darstellung 250, 408 

— Derivate, Trenn., papier-chromatog. 250, 156 

— Desoxy—, Best., photom., stdrende Substanzen bei 
colorim. Reaktionen 250, 415 

— Desoxyribo—, Alkylierungsprodukte, Best. 250, 156 

— — Analyse 250, 155 

— — Escherichia coli—, Fraktionierung 250, 156 

— Desoxyribo— u. Ribo—, Mess. in peripher. Blut- 
lymphocyten beim Menschen 248, 138 

— gas-chromatog. Analyse des Basen- u. Phosphor- 
anteils 248, 415 

— Nachw., chromatog. (membran-) u. elektrophoret. 
246, 409 

— — dimnschicht-chromatog. 250, 156 

— — — Ubersichtsber. 248, 343 

— Nucleosid- u. Nucleotid-Gem., Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 248, 416 

— Ribo—, Best. des endstaindigen Nucleosids 250, 156 

— — Nachw. in biolog. Hydrolysaten, diinnschicht- 
chromatog.-spektralphotom. (5—10ug-Mengen) 244, 218 

— — Transfer—, Best. durch Aminoacylierung 244, 220 

— — Trenn. an Sephadex-Saulen 249, 160 

— — — v. Desoxyribonucleinsauren, siulen-chromatog. 
245, 415 

— Sequenzanalyse 248, 138 

— Trenn., sdulen-chromatog. 245, 415 

Nucleinsiurephosphat, Best. 247, 143 

Nucleinsiiurephosphor, Best. in tier. Gehirngewebe 
(mikro) 244, 219 

Nucleoside, Best., saulen-chromatog. 249, 284 

— Desoxy—, dinnschicht-chromatog. Trenn. u. quant. 
Best. 250, 415 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 250, 156 

— — — in biolog. Material 246, 409 

— Nucleotide u. Nucleinsiurebasen, diinnschicht- 
chromatog. Trenn. u. quant. Best. 250, 415 
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Nucleoside (Forts.) 

— Ribo—, Trenn. v. Ribonucleotiden u. ihre Auftrenn., 
papier-chromatog. 248, 139 

— Trenn. der Mono-, Di- u. Triphosphate, diinnschicht- 
chromatog. 245, 416 

— — sadulen-chromatog. 246, 409 

— — v. Diribonucleosidmonophosphaten, papier- 
chromatog. 249, 285 

— Wechselstrompolarographie 248, 415 

Nucleosidphosphate, Trenn., papier-chromatog. 248, 138 

Nucleotide, Aktivierungsanalyse 248, 416 

— Analyse, diinnschicht-chromatog.-reflexions-spektral- 
photom. 245, 416 . 

— — #P-mark. 248, 416 

— Best.in Geweben nach Ganzkérperbestrahlung 244, 219 

— Desoxy—, diinnschicht-chromatog. Trenn. u. quant. 
Best. 250, 415 

— Desoxyribooligo—, Trenn., diimnschicht-chromatog., 
32P-mark. 248, 139 

— Maiskorn—, Trenn., siulen-chromatog. 248, 139 

— Nachw., chromatog. bzw. elektrophoret. 249, 284 

— — dinnschicht-chromatog. 249, 284 

— — — in biolog. Material 246, 409 

— — — 4C-mark. 250, 157 

— — sdulen-chromatog. (kationenaustausch-) 249, 284 

— Nucleoside u. Nucleinséiurebasen, diinnschicht- 
chromatog. Trenn. u. quant. Best. 250, 415 

— Oligo—, aus der Phenylalanintransfer-Ribonuclein- 
siure v. Escherichia Coli B erhalten, Trenn., diinn- 
schicht-, siulen-chromatog. bzw. elektrophoret. 250, 415 


O 


Oberflichenaktive Stoffe, s. Tenside 

Obst, Best. des Kopfraumgases v. gefriergetrocknetem —, 
gas-chromatog. 249, 266 

— — y. Anthocyanen in Preiselbeeren 248, 110 

— — — in Trauben, diinnschicht-chromatog. 248, 110 

— — y. Anthocyanfarbstoffen in Trauben (chilen.-), 
dinnschicht-chromatog. 250, 218 

— — v. Ascorbinsaure in Citrus-Frichten u. Priif. auf 
Haltbarkeit, papier-chromatog. 248, 111 

— — y. Ascorbinsaure, Chlorogensiure u. Catechinen in 
Apfeln, spektralphotom. 248, 258 

— — v. Captan-Riickstainden, gas-chromatog. 244, 77 

— — v. Dichlofluanid-Riickstaénden in Erdbeeren 246, 159 

— — v. flichtigen Stoffen im Extrakt aus Gravensteiner, 
gas-chromatog.-massenspektrom. 248, 258 

— — v. HCN in Sauerkirschsteinen 250, 218 

— — y. Ol in Citrus-Frichten, titr. (brom.-) 248, 258 

— — v. Ortho-Phaltan-Riickstinden in Weintrauben, 
gas-chromatog. 247, 49 [Or] 

— — v. Parathion in Pfirsich-Konserven, polarog. 248, 
268 

— — v. phosphororg. Insectiden in Extr., colorim.- 
automat. 248, 268 

— Nachw. der Oberflaichenbehandl. v. Trockenobst mit 
Lipiden 248, 392 

— — vy. Aromastoffen (flicht.-) in Bananen, saulen- 
chromatog. Auftrennung in Klassen 248, 115 


Nucleoside — cis,cis-Octadecadiencarbonsauren 


— Ribo—, Best. der Zusammensetz., diinnschicht- 
chromatog.-spektralanalyt. 249, 160 | 

— — elektrophoret. Trenn. u. quant. Best. 260, 415 | 

— — Trenn. v. Ribonucleosiden u. ihre Auftrenn., 
papier-chromatog. 248, 139 1) 

— Ribooligo—, Charakteris. m. H. eines Computers 
durch ihre UV-Absorption 248, 140 

— Trenn., diinnschicht-chromatog., Eluierungsmethode 
248, 139 

— — elektrophoret. u. chromatog. an Ionenaustausch- 
papier, EinfluB des pH-Wertes 247, 143 

— — papier-chromatog. u. -elektrophoret. 246, 410 

— — séulen-chromatog. 246, 409 

244, 219 

— — — selektive Eigenschaften v. Poly-N-vinylpyrrolidon 
250, 156 

Nucleotidphosphor, Best., Untersuch. der Meth. nach Hurst 
mit einem SnCl,/Hydrazinsulfatreagens 248, 139 

Niisse, Analyse 248, 256 

Nuklidgemische, y-Spektralauswert., Least-Squares- 
Verfahren 250, 1 [Or] 

Nufprodukte, Analyse 248, 256 

Nylon, Best. v. Sr, fammenphotom. 245, 192 

Nylon 6, Best. v. Caprolactam, gas-chromatog. 250, 282 

— — — — 244, 350 

Nylon 6-66, Best. v. Copolymeren, IR-spektrom., nach 
Pyrolyse 250, 283 

Nylonpolymere, Best. v. Aminocapronsaure, polarog. 246, 
201 


— — v. Pesticidriickstanden 245, 347, 348, 349 

— s. auch Friichte 

Obstsaft, Best. v. Anthocyan u. Abbauindex vy. Preisel- 
beersaft 248, 110 

— — v. HON in Sauerkirschsaft 250, 218 

— — v. Maltol u. Athylmaltol in Apfelsaft, gas-chromatog. 
248, 257 

— — v. Na- u. K-Gehalt zur Erkennung nicht natiir- 
licher Citronensafte u. -konzentrate 250, 217 

— Nachw. v. Sojaextrakten in Orangensaftkonzentraten 
u. Getrankegrundstoffen 250, 218 

— — v. Verfalsch., diinnschicht-chromatog. 244, 411 

Ochratoxin, Best. in Getreideprodukten, diinnschicht- 
chromatog. 247, 391 

— Nachw., neben Aflatoxin u. Zearalenon in Lebens- 
mitteln 248, 399 

Octachlorcyclopenten, Best., polarog. 245, 194 

— — — neben Hexachlorcyclopentadien 248, 216 

Octachlordipropylither, Stoffwechselprodukte, Nachw., 
diinnschicht-chromatog. 249, 80 

Octacyanowolframat(IV), Best., titr.-potentiom. 247, 90 

Octadeca-9,12-dien, Isomerisationsprodukte mit Kalium- 
hydroxyd/Diathylenglykol bei 120°C, Trenn., gas- 
chromatog. 246, 35 

cis,cis-Octadecadiencarbonsiuren, isom. durch Methylen- 
gruppen unterbrochene, Nachw. der Methylester, 
diinnschicht-chromatog. 247, 350 


Octaline — Orangensaft 


Octaline, n-Octene, tert.-Butyleyclohexene, Octanole (u. 
entspr. Octanone), Decalole u. tert.-Butylcyclohexa- 
nole im Gem., Analyse, gas-chromatog. 247, 347 

Octamethyleyclotetrasiloxan, Best. v. Verunreinigungen, 
die zur Vernetzung fiihren, gas-chromatog. 250, 72 

Octanole, n-Octene, Octaline, tert.-Butylcyclohexene, 
Decalole u. tert.-Butylcyclohexanole im Gem., Analyse, 
gas-chromatog. 247, 347 

n-Octene, isomere, Best., gas-chromatog. 244, 68 

— Octaline, tert.-Butyleyclohexene, Octanole (u. 
entsprech. Octanone, Decalole u. tert.-Butylcyclo- 

_, hexanole im Gem.), Analyse, gas-chromatog. 247, 347 

Ole, Analyse 248, 256 

— — gas-chromatog. 250, 220 

— — — IV. 246, 35 

— — — Beziehung zwischen Retentionsdaten u. Polaritat 
der stationiren Phase 247, 350 

— Analysis and Characterization of Oils, Fats and Fat 
Products (Boekenoogen) 250, 36 [L] 

— Best. in Abwasser 250, 342 

— — in Citrusfriichten, titr. (bromom.-) 248, 258 

— — in Hopfen, gas-chromatog. 244, 348 

— — in Maiskérnern u. -samen, KMR-spektrom. 244, 
413 

— — in Sennespflanzen 248, 274 

— — in Sojabohnen, KMR-spektrom. 246, 153 

— — y. Arsenorganoverb. in Fischélen, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 248, 260 

— — y. Carboxyl-, Sulfat- u. Sulfonatgruppen, titr. 248, 
261 

— — y. Cu in eBbaren Sojabohnendlen 250, 221 

— — v. Fe u. Cu, extr., photom. 250, 221 

— — — spektralphotom. 250, 221 

— — vy. Feststoffgehalt, KMR-spektrom. 250, 80 

— — vy. Fettsiuren, in Fisch—, gas-chromatog., als 
Methylester 246, 156 

— — — in PalmnuB-, Mowrah- u. ButterbaumnuBol, 
gas-chromatog. 244, 414 

— — vy. Fettsiuren u. Tocopherolen, gas- u. diinnschicht- 
chromatog. 249, 264 

— — v. Kohlenwasserstofflésungsmitteln in Baumwoll- 
samen-, ErdnuB-, Mais-, Sojabohnen- u. Sonnen- 
blumendl, gas-chromatog. 246, 153 

— — v. KW-Stoffen (polycycl. aromat.-) 248, 111 

— — y. KW-Stoffen u. Fettsiuren, gas-chromatog.- 
massenspektrom. 247, 393 

— — y. N in nitrierten — 246, 343 

— — vy. Sesquiterpenoiden in versch. japan. Baldrian—, 
gas-chromatog. 246, 343 

— — y. Tocopherolen 246, 154 

— — — in ErdnuB- u. Sojaél 248, 393 

— — y. Tocopherolen u. Tocopherylchinonen, polarog. 
246, 154 

— differential-thermoanalyt. Untersuch. 249, 72 

— essentielle, Nachw. v. Sesquiterpenkohlenwasserstoffen 
in Opoponax 247, 402 

— hydriert. Seetier—, Nachw. in Speisefetten, chromatog. 
249, 264 

— MuskatnuB—, Analyse, gas-chromatog.-massen- 
spektrom. 248, 396 

— Nachw. einer Verfalschung v. Olivendél, diinnschicht- 
chromatog. 250, 221 

— — v. chlor. Pesticiden in tier. u. pflanzl. — 247, 393 

— — y. Mowra Cake in Olkuchen 250, 222 
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— — vy. trienischen u. tetraenischen Fettséiuren in 
Menhaden—, diinnschicht-gas-chromatog. komb. 247, 
107 

— Origanum—, Untersuch., gas-chromatog.-IR-spektrosk. 
248, 122 

— Oxydationsstufenbewertung, saéulen-chromatog. 246, 
153 

— pflanzl., Best. in Fischkonserven 249, 266 

— Ricinus—, Nachw. in anderen Fetten 246, 343 

— — — vy. Fremdfett 246, 343 

— Tall—, Analyse, sdulen-chromatog. 248, 393 

— Untersuch., gas-chromatog., Apparatives u. quantit. 
Auswert. 248, 260 

— verfalschte, Nachw., chromatog. 249, 264 

Olsiiure-131J, Trenn. v. Triolein-1*1J u. Natriumjodid- 
131J, papier-chromatog. 245, 335 

Ostradiol, Best. in Plasma, gas-chromatog. 249, 283 

Ostra-1,3,5(10)-trien-ol-3-on-17, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 250, 152 

Ostriol, Best. in Harn wihrend der Schwangerschaft 250, 
412 

— Nachw. in Harn v. Legehihnern, chromatog. 246, 
407 

— Trenn. v. Harn, diinnschicht- u. siulen-chromatog. 
247, 141 

Ostrogene, Best. in Harn 248, 413 

— — — vy. Nichtschwangeren, Modifikation der Ittrich- 
Fluorescenztechnik 250, 412 

— Nachw. in Fleisch 244, 415 

— — papier- u. diinnschicht-chromatog. 248, 413 

Olefine, Best., titr.,-photom. sowie photom., durch 
Bromierung 247, 347 

— Hydroformylierungsprodukte, Best. v. Aldehyden u. 
Alkoholen, gas-chromatog. 250, 71 

— Mono- u. Di-, (langkettige), Trenn, u. Identifiz., gas- 
chromatog. 244, 398 

— oxydierte, Analyse, Kombination versch. Techniken 
245, 329 

Olefinoxide, Best. neben Aldehyden, gas-chromatog. 245, 
328 

Oligogalakturonsiiuren, Best., gas-chromatog. 249, 282 

Oligoglucoside, Best. in Rattenleber, enzymat. 244, 214 

Oligomere, Polyathylen-Terephthalat—, Trenn., diinn- 
schicht-chromatog. 246, 202 

Oligonucleotide, Trenn., diinnschicht-chromatog. 246, 
410 

Oligopeptide, «- u. B-Aspartyl—, ionenaustausch- 
chromatog., automatis. 247, 411 

Oligosaccharide, Analyse, gas-chromatog., als Smith- 
Abbauprodukte 248, 382 

— Malto—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 249, 320 

— Trenn., sdulen-chromatog. 248, 91 

— — — 248, 210 

Oligostyrolgemische, Trenn., siulen-chromatog. 248, 85 

Olivetolsiure, Nachw., diinnschicht-chromatog., mit 
Kchtblausalz B 244, 71 

Opiate, Trenn. u. Best. in Ilicitnarcoticamischungen 248, 
123 

Opiumalkaloide, diinnschicht-chromatog. Untersuch. 250, 
392 

Opiumextrakte, Best. v. Morphin, siulen-chromatog.- 
spektralphotom. 247, 404 

Orangensaft, Best. v. Sorbinsiure, UV-spektralphotom., 
u. papier-chromatog. Identifiz. 244, 73 
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Organische Verbindungen, Behandlung flissiger Proben in 
der Elementaranalyse 249, 209 

— Best. der Molekularformel aus den Daten der schwach- 
auflésenden Massenspektrometrie bei Anwendung 
computerisierter, lernender Maschinen 250, 50 

— — in Luft neben Ozon, gas-chromatog. 246, 31 [Or] 

— — in TiCl,, IR-spektroskop. 249, 350 

— — in Wasser, durch Kapazitiitsmessungen an Platin- 
Elektroden 248, 89 

— — — gas-chromatog. 247, 362 

— — in wasserdampfhalt. Abgasen 250, 59 

— — y. As, titr.-elektr., nach Verbrenn. im O-Kolben 
247, 407 

— — vy. C (halbmikro), Verbrenn. in geschlossener 
Flasche 247, 345 

— — — neben H u. N, konduktom., Ausschaltung 
plotzlicher Storungen des Gasflusses in einer teilweise 
evakuierten CO,-Absorptionroéhre 244, 397 

— — y. OC, H, S u. P aus einer Einwaage 244, 65 

——v.C, Hu. N, gas-chromatog. 249, 313 

— — — — mit neuer Polypak Saule im F & M Model 
185 Analyzer mittels elektron. Integration 247, 98 

— — — gas-chromatog.-coulom. 249, 209 

— — — in F- u. P-—, automat., mit Technicon- 
Automat 247, 346 

— — — konduktom. 244, 198 


— — y. C,H u. Se (simultan) in Proben, die C, H, N, O u. 


Se enthalten, absorpt.-gravim. 248, 372 

— — v. Cu. H (mikro) 244, 396 

— — — in fluorierten — (mikro) 244, 396 

— — — in — mit Heteroatomen (halbmikro) 244, 395 

— — vy. Cu. J nebeneinander (mikro) 244, 396 

— — y. Cl in schwerverbrennbaren Flissigk., titr. 
(potentiom.-), nach Verbrenn. im O,-Strom 244, 67 

— — v. Clu. S nebeneinander, spektralphotom. (mikro) 
245, 327 

— — y. CN-, photom.-katalyt. 244, 53 

— — v. Cr, colorim. 245, 333 

— — vy. "Cs, radiochem. 246, 212 

— — v. F, spektralphotom. (mikro) 247, 100 

— — — — nach Extr. 248, 79 

— — — titr.,-potentiom. 249, 30 [Or] 

— — — — 2650, 127 

— — v. Fe u. P 246, 340 

— — v. H., coulom. 247, 345 

— — v. Hu. O, radiom., mit “C 250, 324 

— — v. Halogenen, polarog., nach Verbrenn. im 
Sauerstoffkolben 247, 346 

— — v. Hg, titr. 249, 210 

— — vy. J, spektralphotom., nach Verbrenn. 244, 67 

— — v. Mn, polarog. 248, 201 

— — v.N 247, 99 

— — — gas-chromatog. 245, 325 

— — — — 249, 212 

— — — titr., Diffusionsmeth. nach vorhergehender 
Kjeldahlisierung 244, 397 

— — — turbidim., nach Saureaufschlu8 244, 66 

— — — Verbrenn. im Einschmelzrohr 244, 66 

— — — volum., Oxydation mit Chromsaure 244, 397 

— — v. O (in 30 min) 247, 99 

— — — in S-haltigen —, Wechselwirk. v. Ni mit S 
enthaltenden Pyrolyseprodukten 245, 326 

— — — jodom., nach Unterzaucher, Ausschalt. st6render 
Crackgase 244, 398 


Organische Verbindungen 


— —v. P 245, 325 
— — — spektralphotom. 249, 212 
— — — titr. (komplexom.-) als Cer(III)-phosphat 247, 


294 [Or] 


— — v. P-org. Verb., enzymat.-photom., mit Hydroxam- 


sduren 245, 333 


— — vy. P,S u. Cl (mikro), titr. (jodom.-) 247, 346 
— — y. Perchlorat als Chlorid durch Verbrenn. in der 


O-Flasche 247, 102 


— — v. PO,?- nach kalter Verbrenn., titr. (potentiom.-) 


244, 199 

— v.58, colorim. 247, 99 

— — in P-halt. —, titr. 245, 327 

— — manom. 244, 198 

— — Reduktionsmeth. 248, 373 

— — Schonigermeth., Verminder. der Einwaage 244, 
398 

—v.8u. B (mikro), titr., nach SchmelzaufschluB 244, 
66 

— v. S?-, fluorim. 247, 99 

— vy. Sauerstoff-Funktionen, colorim., mit Cersulfat 
250, 127 

— v. Se (mikro), spektralphotom. 247, 100 

— y. Si, extr., -konduktom. 248, 233 

— v. Spurenelementen, réntgenfluorescenzspektrom. 
246, 262 

— — Verbrennung unter Verwend. der Sauerstoff- 
bombe 249, 209 

— vy. Spurenverunreinig., gas-chromatog. 248, 99 

— — in hochreinen Chemikalien, kalorim. 
(differential-) 250, 50 

— v. Vinyl-Ungesattigtheit, mittels Quecksilber(II)- 
acetat 245, 329 

Cl-aktive, Best. v. H,O-Gehalt, titr., mit Karl-Fischer- 
Lés. 246, 339 

Element—, Best. v. Alkoxygruppen, photom. 246, 340 
elementare Mikroanalyse, Verbrennung in Sauerstoff, 
automat. 247, 98 

Emissionsspektren der Verbrennung in Wasserstoff- 
Flammen 249, 209 

— mittels demontierbarer Hohlkathodenlampe 249, 
247 

fliiss., Best. v. Na, spektrog. 246, 340 

fluorescierende phenol. u. heterocycl., Nachw., 
sdulen-chromatog. 250, 140 

heterocycl. N-halt.—, Sorbend-Sorbens-Wechsel- 
wirkung in der Gas-Chromatog. 248, 86 
Identifizierung, gas-chromatog. 247, 102 

— mikroskop. 250, 126 

Massenspektrometrie 250, 39 

massenspektrom. Untersuch., Umwandl. v. d. Ionisier. 
244, 1 [Or] 

Materialpriifung, diinnschicht-chromatog. 246, 199 
Nachw., als 2-Diphenylacetyl-1,3-indandion-Derivate 
248, 82 

— chromatog.-massenspektrom. 249, 130 

— dimnschicht-chromatog., mit quant. Auswert. 250, 
126 

— gas-chromatog., durch positive Kronenentladung in 
Wasserstoff 248, 373 

— in Sedimentgestein, thermoanalyt. (differential-)- 
gasanalyt. gekoppelt 246, 71 

— v. B iiber ein kristallines Derivat 245, 171 

— v. C (ultramikro) 244, 198 


Organische Verbindungen — Ozon 


— — v.J-, Cl- u. B- (ultramikro) 244, 153 

— — v. Kationen, papier-chromatog. 249, 139 

— — v. 8 (ultramikro) 244, 198 

— nichtflichtige, Best. in wiBr. Lés., gas-chromatog. 
248, 373 

— O-halt., gas-fliissig-chromatog. Léslichkeitseigenschaf- 
ten in Wasser 249, 316 

— — Trenn. v. KW-Stoffen, gas-chromatog., mit 
1-Pentadecyl-2’-naphthylketon u. 1-Hexadecyl- 
2’-naphthalin 249, 316 

— O-halt. aliphat., gas-chromatog. Analyse in Gegenw. v. 
H,O 250, 43 

— schwachsaure, Best. v. H,0, titr. (alkalim.-)-potentiom. 
248, 380 

— spektrom. Best. v. Protonen (CH) in — durch 
integrierte Intensitiitsmessungen in der zweiten »CH 
Overtone Region 249, 209 

— Strukturaufklarung mit spektroskopischen Methoden 
(Simon u. Clerc) 244, 258 [L] 

— — v. aliphat. u. alicycl. Komponenten, automat. 249, 
316 

— Trenn.,sublimat. (fraktion.-), Apparaturverbess. 245, 127 

— Verbrennungsapparatur fiir die Mikroelementar- 
analyse 244, 65 

— waBrige binaire Misch., Gehaltsbestimmung, kalorim. 
247, 99 

— s. auch Elementaranalyse 

Ornithin, Best. in Gerstenmalzwiirzen, siulen-chromatog. 
248, 109 

— Trenn. v. Lysin, siiulen-chromatog. 246, 224 

Orotsiure, Best. in Milch, colorim. 249, 267 

Ortho-Phaltan [(N-Trichlormethy]-thio) -phthalimid], 
Best. in Wein, Weintrauben u. Traubenmost, gas- 
chromatog. 247, 49 [Or] 

Osmium, Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Gestei- 
nen 246, 71 

— — — in sulfid. Erzen 250, 270 

— — photom., in stabilen Komplexen 247, 37 [Or] 

— — — mit «-Benzoyl-f-carbathoxymethyl-Selen- 
harnstoff 248, 372 

— — — neben Ru (simultan) 248, 196 

— — titr. (komplexb.-) mit Kaliumhexacyanoferrat(IT) 
244, 136 

— — turbidim., mit Triphenyltetrazolchlorid 249, 409 

— — y. Au, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 244, 341 

— — vy. Mikrobeimengungen, aktivierungsanalyt. 249, 341 

— elektrochem. Untersuch. in Natronlaugelés. + 8-, 
+6-u. +4-Wertigk. 247, 97 

— Isolier., papier-chromatog. 248, 196 

— Kompl., Best., destillat.-photom. 247, 37 

— Nachw. neben den iibrigen Platinmetallen, papier- 
chromatog. 249, 207 

— Trenn. v. Ru, destillat. 249, 207 

Osmium(VIII), Best., spektralphotom., mit Rhodanid 
247, 96 

— Kinstell. v. —Lés., titr.-potentiom., mit Chrom(II)- 
sulfat 247, 97 

Osmiumtetroxid, Best., photom.,-katalyt., Oxydat. v. 
4-Hydroxy-3-aminobenzolsulfonsiure mit Kalium- 
persulfat 244, 334 

Osmometer, thermistoris. Dampfdruck— 245, 126 

Osmometrie, Dampfdruck—, Best. des durchschnittl. 
Molgew., Zeitabhingigk. u. Einfl. der TropfengroBe 
248, 346 
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Oxalat, Best., fluorim. 248, 381 

— — in Harn 250, 400 

— — titr. (potentiom.-) mit Ionenaustauschelektrode 244, 
55 

— — turbidim. 249, 404 

Oxalsiiure, Best. in Pflanzenmaterial, enzymat.-radiom. 
247, 116 

— — neben Wein-, Apfel-, Citronen- u. Bernsteinsaure, 
gravim. 244, 70 

— Oxydat. mit Permanganat, titr. Untersuch. 248, 80 

Oxalsiiurehomologe, Trenn., stiulen-chromatog., potentiom. 
244, 404 

Oxalsiiuremonoureid, Best., polarog. 247, 108 

Oxazepam(7-Chlor-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H- 
1,4-benzodiazepin-2-on), Best., titr.,-potentiom. 248, 
ilies) 

— Nachw. in biolog. Flissigkeiten, diinnschicht- 
chromatog., mit fluorim. Auswert. 247, 415 

Oxazine, Untersuch. v. 1-Hydroxy- u. 1-Methyl-7- 
dimethyl-amino-phenoxazon-(3), spektralphotom. 248, 
347 

Oxazolidinthione, Best. in Rapsmehl, spektralphotom. 246, 
151 

— — in Rapssamen 244, 348 

Oxazolin, 2-Phenyl-5-athyl-4*— u. 2-Phenyl-4-athyl- 
A?—, Trenn., auch v. 1-Benzoyl-2-athyl-aziridin, gas- 
chromatog. 248, 217 

Oxid, Best., coulom.-titr. 250, 210 

Oxide, Metall—, Best. v. Fe, Ni u. Co, atomabsorptions- 
spektralphotom. 247, 371 

Oxideinschliisse, Best. in Cu/Sn- u. Cu/Zr-Leg. 250, 263 

Oxidische Verbindungen, Best. v. O 250, 65, 273 

Oxime, Best., spektralphotom. 245, 328 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., v. — gesatt. u. 
ungesdtt. Aminoketone in syn- u. anti-Formen 244, 402 

— zur Best. v. Bi, gravim. 247, 87 

Oximidobenzotetronséiure, Kompl. mit versch. Metallen, 
spektralphotom. Untersuch. 250, 37 

— zur gravim. Best. v. Pd u. Co 246, 147 

Oxo-Alkohol, Best. v. Rh, atomabsorptions-spektral- 
photom. 248, 195 

Oxophosphate, Trenn., papier-elektrophoret. 249, 399 

Oxoverbindungen, Nachw. als Phenylhydrazone 246, 34 

Oxydationsmittel, Best., gas-chromatog., unter Verwend. 
eines photom. DurchfluBdetektors 250, 260 

— — gas-chromatog.-jodom. 250, 43 

Oxydationsmittel-Detektoren, radiochem. Standardisierung 
unter Verwend. v. J 250, 339 

Oxy-dichlorphenoxyessigsiuren, Analyse, gas-chromatog. 
247, 350 

Oxyfluoride, Best. v. F in — der Ubergangselemente 249, 
201 

Oxyhalogenderivate, Best., gas-chromatog. 247, 87 

Oxymeter, Doppel—, Atlas-Werke AG, Bremen, zur Best. 
v. CO in Blut 246, 214 

Oxypurine, Best. in Harn u. Plasma, spektralphotom. 
(enzymat.-) 248, 130 

Oxytetracyclin, Nachw. in Futter 248, 104 

Ozon, Best. in Luft, colorim., 1,2-Di-(4-pyridyl)-athylen- 
meth. 246, 48 

— — in waBr. Lés. 246, 395 

— — neben Chlorverb., photom. 250, 207 

— — neben NO,, Feldmethode 250, 57 

— elektrochem. Reduktion in saurem Medium 246, 396 
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Paeonosid, Trenn. v. Malvosid, papier-chromatog. 244,408 

Palladiazo [2,7-Bis(4-azophenylarsono) -1,8-dihydroxy- 
naphthalin-3,6-disulfonsiure], proton. anionische 
Komplexe, Sorption an Kationenaustauschern in 
konz. neutralen Salzmedien 250, 52 

— Strukturisomere, Analyse 247, 67 

Palladium, Best., aktivierungsanalyt. (mikro) 249, 341 

— — — in Gesteinen 246, 71 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Ag-Perlen 
(dokimast.-) 246, 122 [Or] 

— — — neben Rh, Au u. Pt 248, 197, 352 

— — colorim., mit 4,4-Acetalidin-bis-(3-methyl-isoxa- 
zolon-5) 247, 96 

— — — mit Pyridin-2-aldehyd-2’-pyridylhyrazon 248, 78 

— — — mit Tropdolin O sowie Tropaolin OOO 248, 196 

— — extr., -flammenphotom., in Abwasser (U- u. Pu-) 
247, 362 

— — gas-chromatog., in waBriger Losung 244, 334 

— — gravim., als Bis-(1,2-cyclohexandiondioximato)- 
palladium(II) 247, 96 

— — — als Salicylaldoxim 249, 194 

— — — mit Di-2-pyridylketoxim 249, 207 

— — — mit m-(Mercaptoacetamido)-phenol (Spuren) 
249, 142 

— — — mit «-Oximinacetoacetarylamidsemicarbazonen 
249, 207 

— — — mit Resacetophenoxim 246, 147 

— — — mit Thioviolursdure 249, 409 

— — — neben Co, mit Oximidobenzotetronsiure 246, 147 

— — gravim., titr. sowie titr.-konduktom., mit Pyridin 
250, 26 [Or] 

— — in Metallen (Reinst-) nach hochselektiver An- 
reicherung an Silbercyanid 247, 149 [Or] 

— — in perchlorsauren Schwermetall-Lés. 249, 409 

— — neben Cl in org. Pd-Komplexen 248, 196 

— — neben Pt in Gegenw. unedler Metalle, papier- 
chromatog. (anionenaustausch)-réntgenspektrom. 
249, 208 

— — photom. 249, 206 

— — — mit 2,1,3-Benzoselenadiazol (indirekt) 247, 95 

— — — mit N,N’-Bis-(o-aminoacetophenon)-athylen- 
diimin 248, 371 

— — — mit Chromazurol 8 244, 135 

— — — mit dihydroxy-1,2-anthrachinon-3-sulfonsaurem 
Natriumsalz 247, 344 

— — — mit 2,2’-Dipyridylglyoxim 248, 195 

— — — mit 2,2’-Dipyridylketoxim 247, 95 

— — — mit Dimethylsulfonazo III 248, 196 

— — — mit N-1,1’-(3,3’-Disulfonato-4,4’-biphenylen)- 
bis-(3-N-hydroxy-3-N-phenyltriazen) 249, 241 [Or] 

— — — mit 2-Mercapto-5-anilin-1,3,4-thiodiazol 248, 79 

— — — mit 2,2’-Pyridylmonoxim 248, 195 

— — — neben Pt als Dithiooxalatkomplexe 247, 97 

— — — neben Rh mit Thioglykolsiure 244, 286 

— — photom. (extr.-) 247, 95 

— — — mit Dimethylglyoxim 250, 213 

— — — mit Diphenyldithiophosphorsiure 249, 207 

— — — mit Palladiazo sowie mit Arsenazo III 248, 195 

— — — mit PAR 244, 136 

— — — mit 4-(2-Pyridylazo)-naphthol u. seinen im 
Pyridinkern substituierten 5-Brom- u. 3,5-Dibrom- 
derivaten 247, 96 


Paeonosid — Paraquat 


— — — neben Rh mit Oxin u. 2-Methyloxin 249, 408 

— — polarog. 247, 345 

— — — in Cu/Pd-Katalysatoren (fliiss.-) 250, 68 

— —radiom., mit ¥1J 249, 206 

— — réntgenfluorescenzanalyt., neben Ru, Rh u. Ag 
244, 135 

— — spektrog., in Au 250, 263 

— — — in Erzen u. technolog. Produkten 248, 236 

— — — in geolog. Material 244, 345 

— — titr.-amperom., mit N-Allylthiocarbamoyl]-N’-thio- 
carbamoyl-Hydrazin 247, 75 

— — — mit 2,5-Dihydroxyacetophenonoxim 249, 385 

— — — mit Hypochlorit 248, 196 

— — — mit Unithiollos. 244, 126 

— — titr.,-fluorim., mit Metallkomplexen der 8-Hydroxy- 
chinolinsulfonséure 246, 147 

— — titr. (komplexb.-), mit Chinoxalin-dicarbonsaure u. 
ihren 3-Chloro- u. 3-Hydroxy-Derivaten 244, 318 [Or] 

— — titr.,-photom., mit Phenanthrolin 250, 214 

— — v. Ag-Spuren, substéchiom., durch adsorptive 
Anreicher. 250, 64 

— — vy. Metallverunreinig., spektrog. 250, 343 

— Kompl. mit Chromotrop 2R 250, 53 

— neutronenbestrahltes, Trenn. v. Ag (tragerfreiem -) 
248, 336 

— Radionuklide, Isolier., extr. 244, 334 

— Reakt. mit Diantipyrylmethan 249, 208 

— Trenn. v. Nichtedelmetallen, sdulen-chromatog. 248, 89 

— Untersuch. der Sublimation u. Gasabsorption, 
Naherungsmeth. 244, 146 

Palladiumorganokomplexe, Best. v. Pd u. Cl 248, 196 

PAM (2-Pyridinaldoxim-methojodid), Best. neben 
Atropinsulfat, spektralphotom. 249, 78 

PAN [1-(2-Pyridylazo)-naphthol-(2)], als analyt. Reagens, 
Ubersichtsbericht 249, 259 

— als Indicator fiir die chelatometrische Bestimmung vy. 
Secu. Y 249, 147 

— Best. in D & C Red No. 17, diinnschicht-chromatog.- 
photom. 247, 122 

— Fallungsreagens zur Anreicher. v. Metallspuren 250, 53 

— Ligandeneigenschaften, auch v. seinen sulfon. Analoga 
248, 59 

Pansenfliissigkeit, Best. v. wasserdampffliicht. Fettsiuren 
248, 282 

PAP (Pyridin-2-aldehyd-2’-pyridylhydrazon), Metall- 
kompl., Verteilungsverhalten 248, 371 

— zur Best. v. Pd, colorim. 248, 78 

Papaverin, Best. in Opium u. pharmazeut. Praparaten, 
dinnschicht-chromatog. 247, 131 

Papier, Untersuch. v. unbeschichtetem — im Sinne des 
Lebensmittelgesetzes 244, 410 

Papier-Chromatographie, s. Chromatographie, Papier 

PAR [4-(2-Pyridylazo)-resorein], als empfindl. Reagens 
auf V, Nb u. Ta 246, 394 

— zur Best. v. Sn, colorim. 250, 203 

— — v. TI(ITT), spektralphotom. 249, 150 

Paraffine, s. Kohlenwasserstofie 

Paraformaldehyd, Best. in Devitalisationspasten 246, 343 

Paraoxon, Best. in Pfirsich-Konserven, polarog. 248, 268 

Paraquat | (1,1-Dimethyl-4,4’ -bipyridylium)-dichlorid], 
Nachw. in biolog. Material, diinnschicht-chromatog. 
248, 288 


Parathion — Pesticide 


Parathion (Diithylnitrophenylthiophosphat), Best. in 
Pfirsich-Konserven, polarog. 248, 268 

— Extr. nach der Methode v. P. A. Mills, J. H. Onley u. 
R. A. Gaither 247, 391 

— Nachw. in Gewebeextr., diinnschicht-chromatog. 248, 
41 [Or] 

— Rickstandsbest., gas-chromatog. 245, 193 

Parkopan, Best., gravim. 247, 399 

— — in pharmazeut. Zubereit., photom. 249, 74 

— — titr. 244, 287 

— — titr. (alkalim.-) 248, 270 

— — titr. (argentom.-) 245, 401 

— Nachw. 248, 270 

Pelentan [Bis-(4-hydroxycumariny1-3) -essigsiiure-iithyl- 
ester], Best., photom., mit p-Diithylaminoanilin 
247, 112 

Penicillamin, Komplex- u. Redox-Reakt. mit Cu(I)- u. 
Cu(II)-Ionen, polarog. Untersuch. 249, 413 

Penicilline, Identifiz. 248, 273 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 120 

Pentachloromandelnitril, Best. in benetzbarem Pulver u. 
Staub, gas-chromatog. 250, 260 

Pentachlorphenol, Best. in Harn, turbidim. 246, 416 

— — in Wasser, gas-chromatog. 247, 363 


— — neben Hexachlorophen u. Trichlorphenol in Gegenw. 


anderer Phenole 247, 386 

— — spektralphotom., mit Tris-(1,10-phenanthrolin)- 
eisen(II)-sulfat 246, 206 

— Trenn. v. Dieldrin, siulen-chromatog. 245, 193 

Pentachlorphenyllaurat, Best., gas-chromatog. 249, 71 

Pentamethylpararosaniliniumchlorid, -Hexamethylpara- 
rosaniliniumchloridgem., papier-chromatog. Unter- 
such. 250, 288 

2,4-Pentandiol, Konformationsbest., KMR-spektrom. 
247, 348 

Pentaphenylarsen, Best. v. As in neutronenbestrahltem — 
250, 127 

Pentobarbital, Best., massenspektrom. 250, 388 

Pentosen, Trenn., siulen-chromatog. 248, 210 

Peptidase, Aktivitatsbest. 248, 419 

Peptide, Best., gas-chromatog. (pyrolyse-) 248, 201 

— — vy. Acetylgruppen, enzymat. (mikro) 246, 276 

— — y. N-terminalen Aminosauren durch Reaktion mit 
3-Fluor-4-nitro-pyridin-N-oxid 250, 406 

— Cystein—, gas-chromatog.-massenspektrom. Unter- 
such. 247, 139 

— Dansyl—, Trenn., ionenaustausch-chromatog. 249, 279 

— Di—, Gem. mit Aminosauren, Trenn., ionenaustausch- 
chromatog. 248, 127 

— Fraktionierung, séulen-chromatog. 244, 156 

— freie u. N-gebundene —, Nachw. 250, 145 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 246, 275 

— — — Ubersichtsber. 248, 343 

— — vy. Aminosiuren (N-terminalen-), diinnschicht- 
chromatog. (ultramikro) 246, 277 

— Poly—, Molekulargewichtsbest. v. Random Coil— aus 
Kollagen, saiulen-chromatog. (molekularsieb-) 250, 406 

— Trenn., diinnschicht-u.chromato-elektrophoret. 248, 400 

— tryptische, Trenn., gel-chromatog. 245, 207 

Perchlorat, Best., gravim., mit Tetra-n-pentylammonium- 
bromid 248, 190 

— — — neben Nitrat 244, 281 

— — in organ. Halogenverb. als Cl-, Verbrenn. in der 
O-Flasche 247, 102 
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— — spektralphotom. 244, 332 

— — — 246, 141 

— — — sowie atomabsorptions-spektralphotom. 249, 202 

— — spektralphotom. (extr.-) als Cuproin/Kupfer(I)- 
chelat 249, 382 

— — titr.-potentiom. 247, 343 

— — vy. Chlorat, Chlorit, Hypochlorit u. Chlorid, spek- 
tralphotom. 246, 140 

— Nachw. 249, 202 

Peressigsiiure, Best. neben Wasserstoffperoxid in Gegenwart 
v. Diacetylperoxid im Gem. 249, 218 

Perfluoramine, Trenn. v. N,N,N’-Trifluoramidinen, 
siulen-chromatog. 244, 72 

Perfumery and Flavoring Synthetics, (Bedoukian) 245, 
158 [L] 

Perinaphthenon, Best. in Luft, diinnschicht-chromatog. 
249, 325 

Perjodat, Best. neben Jodat, titr.-jodom. 244, 282 

Permanganat, Best., titr., mit Hydrochinon 246, 322 [Or] 

Peroxide, Best. in Polyoxypropylenpolyolen, polarog. 
248, 101 

— Diacyl—, Best., polarog. 248, 202 

— — v. Lauroylperoxid-Typ, diinnschicht-chromatog. 
Untersuch. 248, 375 

— elektrochem. Redukt. u. Oxydat. des Hydroxidions 
in Dimethylsulfoxid 247, 340 

— org., Best. neben H,O, 246, 396 

— — KMR-spektrosk. Untersuch. 248, 35 [Or] 

— polarog. Untersuch. 248, 202 

Peroxidzahl, Best., photom. 244, 410 

Peroxydisulfat, Best., polarog. 247, 88 

— — spektralphotom. 248, 187 

Peroxygruppen, Reakt. mit aromat. Isocyanaten, analyt. 
Bedeut. 248, 215 

Peroxymonosulfat, Best., spektralphotom. 248, 187 

Peroxyverbindungen, org., Polarographie, Literatur- 
tibersicht 246, 37 

Perrhenat, Best., titr., neben Molybdat, Wolframat u. 
Fluorid 248, 366 

— — titr.,-potentiom. 248, 348 

Persiiuren, Best. neben H,O,, photom. 248, 380 

Persulfat, Best., titr. (potentiom.-) 244, 133 

— Nachw. in Acrylamidgelen 249, 402 

Pertechnetat, Best., extr.,-spektralphotom., mit Methyl- 
violett 246, 143 

Pervetin, Best. in Harn 244, 224 

Pesticide, Analyse, Automatisierung 249, 70 

— — Extraktionssystem 248, 117 

— — gas-chromatog. 249, 352 

— — — neve Trennsdule 249, 70 

— — IUPAC-Ubersichtsbericht, Entwicklung, Ver- 
besserung u. Standardisierung v. Methoden 248, 105 

— — Probenzubereitungsverluste 247, 385 

— — vy. Rattengalle u. -harn nach i.v. Gabe von Syn- 
ergisten der Schadlingsbekampfungsmittel, diinn- 
schicht-chromatog. 248, 287 

— Best., gas-chromatog., in Béden 249, 352 

— — — in Blut 249, 288 

— — — in Pflanzen-, Tier-, Boden-, Oberflachenwasser- 
u. Grundwasserextrakten, Mikrometh. zur schnellen 
Reinig. der Proben 245, 193 

— — in Blut u. Gewebe, diinnschicht-chromatog. 249, 288 

— — in Luft, Feld-Laboratoriumsmeth. 244, 78 

— — in Mehl 249, 264 
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Pesticide, Best. (Forts.) 

— — in Milch u. Butter 249, 268 

— — in Most u. Wein, enzymat.-colorim. 249, 261 

— — — enzymat.-potentiom. 249, 262 

— — in Pflanzen, gas- u. diinnschicht-chromatog., 
Behandl. gereinigter Extrakte mit Natriummethylat 
248, 397 

— — y. Chlorphos u. DDVF in Wasser 249, 330 

— — vy. Cl, titr.,-potentiom., Natriumdiphenylmeth. 
248, 253 

— — v. 4,6-Dinitro-o-sec-butylphenol-Riickstaénden auf 
Friichten u. Mandeln, gas-chromatog. 245, 349 

— — vy. Phenylquecksilberacetat in technischen oder 
konditionierten Fungiciden, volum. 245, 195 


— — v. Sulfoxid in Handelspraparaten, UV-spektroskop. 


249, 270 

— Biscarbamat—, Nachw. in Emulsionskonzentraten, 
diinnschicht-chromatog.-remissions-spektralphotom. 
250, 105 [Or] 

— Carbamat—, Best. 246, 204 

— — — in Tabak u. Tabakrauch 250, 76 

— Carbamat— u. Triazin—, Best., gas-chromatog., mit 
Mikrowellenemission 249, 69 

— Cl—, Best., destillat., in Butter u. Milch 246, 160 

— — — — in Olen 248, 268 

— — — gas-chromatog. 246, 206 

— — — — in Friichten u. Gemiise 246, 158 

— — — — in Gemiise, routinemaB. 248, 117 

— — — in Butterfett 248, 397 

— — — in Tabak u. Tabakrauch 248, 105 

— — — — 250, 76 

— — — in Wasser, diinnschicht-chromatog. 250, 62 

— — Extraktion aus Nahrungsmitteln 248, 117 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 107, 117 

— — — — relat. Wanderungsgeschwindigkeiten (Rrpr- 
Werte) 249, 71 

— — — — titr.,-potentiom. 247, 386 

— — — gas-chromatog., in Fett, Milch, Kase u. Butter 
247, 396 

— — — — in Harn 248, 287 


— — — — mittels ihrer UV-Zersetzungsprodukte 247,385 


— — — in tier. u. pflanzl. Olen 247, 393 
— — — Ringofenmeth., halbquant., mittels aromat. 
Amine 248, 253 


— Cl— u. Br—, Best., in Wein u. Most, colorim. 249, 262 
— Cl— u. P—, Best. in Wasser (See-), extr. (ug/l) 248, 221 


— — Techniken zur Kontrolle v. Riickstinden in 
Friichten u. Gemiisen 245, 348 

— Dimethoat—, Best. in Friichten u. Gemiisen, colorim. 
249, 263 

— Dinitrophenol—, Nachw. v. Dinitrokresol, Dinitro- 
butylphenol, Dinitroamylphenol u. Dinitrocyclohexyl- 
phenol, gas-chromatog. 247, 387 

— Dithiocarbamat—, Best. v. Mono- u. Dialkyldithio- 
carbamat, Nabam, Zineb u. Maneb, polarog. 248, 106 

— halog. —, Best. in wiBr. Badern fir Tiere mittels 
Na-Biphenyl 248, 107 

— Harnstoff—, Nachw., gas-chromatog. 247, 388 

— — substituierte, Nachw., gas-chromatog. 249, 71 

— Harnstoff— u. Carbamat—, Best., gas-chromatog. 
248, 105 

— indifferente, Best., gas-chromatog., als Halogen- 
methyldimethylsilylderivate 249, 69 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 385 


Pesticide 


— — — automat. Auftragen v. Extrakten 247, 385 
— — — Sichtbarmach. mit Fuchsinfarbstoffen 248, 343 
— — gas-chromatog., Leistungsparameter v. Saéulen 


247, 385 


— — — mit Elektroneneinfang- u. Thermionendetektor 


mit Temperaturprogramm 247, 120 

— vy. Athylenbisdithiocarbamidat-Rickst. in Pflanzen, 
Friichten u. Gemiise 245, 349 

— v. Ba-halt. Fungiciden, extr., papier-chromatog. 
245, 349 

— y. Captan u. strukturell verwandten Verbindungen, 
dimnschicht- u. gas-fliissig-chromatog. 249, 69 

— y. Dithiocarbamidat-Riickstainden in Friichten u. 
Gemiise, Uberblick 245, 349 

— v. «-Hexachlor-cyclohexan, Cyclodienen u. DDT- 
ahnlichen Verbindungen, gas-chromatog. 247, 386 

— v. Isopropyl-N-(3-chlorphenyl)-carbamat, gas- 
chromatog. 247, 120 

— vy. Methylendioxyphenyl-Verbind., chromatog. 

250, 136 

— v. Thiophosphat-Rickst., diimnschicht-chromatog. 
245, 195 

— — in Friichten u. Gemiise, gas-chromatog. 245, 349 
P—, Best., colorim.-automat., in Gemiise- u. Obst- 
extrakten 248, 268 

— — colorim. (extr.-), in Wein u. Traubensaft 245, 347 
— — gas-chromatog., in Citrusdlen (kalt gepreBten -) 
245, 351 

— — — in Lebensmitteln 248, 268 

— — — in Wasser, Béden, tier. u. pflanz]l. Extrakten, 
Reinigungsverfahren 248, 397 

— — — neuer ,,Flash‘‘-Injektor 248, 252 

— — in biolog. Material 248, 421 

— — in Lebensmitteln (nichtfett.-), gemeinsame 
Studien uber eine Meth. 248, 116 

— — Schoénemann-Reakt. 246, 205 

— — v. hydrolyt. Stoffwechselprodukten im Kuhharn, 
gas-chromatog. 248, 287 

— — v. Parathion, Carbophenothion, Azinphosmethyl, 
Diazinon, Ethion, Malathion, Parathion-methy]l, 
Carbaryl, Trithion-methyl, Mevinphos u. Disulfoton, 
diinnschicht-chromatog.-enzymat. 248, 106 

— — v. Phorat u. seinem sauerstoffanalogen Sulfon, 
photom. 247, 388 

— KMR-Spektren hoher Auflés. 249, 70 

— KMR-spektrom. Identifiz. 248, 106 

— Nachw., diimnschicht-chromatog.-enzymat. 248, 253 
— — — in Pflanzenextrakten 248, 116 

— — dimnschicht-chromatog., mit 4-(p-Nitrobenzyl)- 
pyridin als Spriihreagens 245, 195 

— — — mit versch. Adsorbentien u. terniiren Lésungs- 
mittelsystemen 249, 70 

— — dimnschicht- u. gas-fliissig-chromatog. 250, 78 
— — gas-chromatog., Feldbedingungen 247, 387 

— — — in Milch u. Getreidesilage 247, 396 

— — papier-chromatog. 245, 348 

— — v.,,VUAgT-,“, papier-chromatog., mit quantit. 
Auswert. 247, 387 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 248, 252 

— — siulen-chromatog. 248, 253 

P—, S— u. halog. —, Untersuch., gas-chromatog.- 
emissionsspektrom. gekoppelt 246, 205 

P— u. S—, Best., gas-chromatog. 248, 106 

phenol. —, Nachw., gas-chromatog. 249, 70 
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— Trenn., Methylparathion, Athylparathion, Athy]l- 
paraoxon, Malathion u. Malaoxon, gas-chromatog., 
HinfluB des Tragermaterials 248, 253 

— Triazin—, Nachw., diinnschicht-chromatog., mit 
quantit. Auswert. 250, 78 

—-——-— 244, 352 

— Uracil—, Best., gas-chromatog., nach Co-Destill. 
248, 252 

Petroleum, Best. in Luft, nephelom. 250, 58 

Petroselinsiure, Best., chromatog. 246, 153 

Pflanzen, Best. der hauptsichlichen Elemente, Anwend. 
neuerer Meth. 249, 66 

— — vy. Aldrin-Riickstanden, gas-chromatog. 246, 206 

— — vy. Aminosiuren, Zuckern u. wachstumsaktiven 
Stoffen 247, 382 

— — v. B, automat. 250, 285 

— — — fluorim., mit Hydroxy-2-methoxy-4-chloro- 
4’-benzophenon 247, 188 [Or] 

— — v. Br., réntgenfluorescenz- u. aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) im Vergl. 250, 74 


— — y. Ca, K, 8, Sr, Rb u. Zn, réntgenfluorescenzanalyt. 


249, 66 

— — v. Cardenoliden in frischen Blattern v. Digitalis 
purpurea L. 247, 129 

— — vy. Chinonen u. «-Tocopherol in Blattern v. Vicia 
Faba 248, 247 

— — vy. Chlorogensaure in Bohnen, Tomaten u. Tabak 
248, 247 

— — v. Cu, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 102 

— — vy. Cyclopropenoidsiuren, gas-chromatog. 247, 117 

— — y. dampffliicht. Olen in Sennes— 248, 274 

— — vy. DDT-Riickstianden in Heu, extr.,-colorim. 
248, 397 

— — vy. Elementen, spektrog. oder atomabsorptions- 
spektralphotom. 248, 246 

— — y. Fe (mikro) mit 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin 
250, 398 

— — y. Galaktolipidkomponenten in breiten Bohnen- 
blattern 248, 103 

— — v. Harnstoffherbicidriickstanden, gas-chromatog. 
247, 388 

— — v. Kelthan 248, 397 

— — y. Kohlenhydraten, photom. mit Anthron, Storung 
durch Perchlorsaéure 248, 247 

— — y. Lignin u. Cellulose in séurebehandelter Rohfaser 


248, 247 
— — y. Lindan in Reis—, gas-chromatog. 246, 159 
— — y. Mo u. W in Ca-reichen —, aktivierungsanalyt. 


(neutronen-) 250, 75 

— — vy. Oxalsiure, enzymat.-radiom. 247, 116 

— — v. P 248, 246 

— — y. 22P in Algen, ,,Trocken“-Zahlung in flissigen 
Szintillationszéhlern 250, 286 

— — y. Pu. N (simultan), automat. 248, 247 

— — vy. Pb (mikro) 250, 75 

— — vy. Pesticiden, gas-chromatog. u. diinnschicht- 
chromatog. 248, 397 

— — — (org. P—), diinnschicht-chromatog.-enzymat. 
248, 116 


— — y. Polybuten-Riickstanden, diinnschicht-chromatog. 


244, 347 

— — y.S (elementarem-) 249, 66 

— — vy. S (Gesamt-) in Grasern, polarog. (indirekt) 
248, 103 
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— — v. Sapogeninen 248, 413 

— — vy. Sr, atomabsorptions-spektroskop. 249, 352 

— — — flammenphotom. 245, 200 

— — v. Sulfolipid u. Galaktolipiden 249, 67 

— — v. Xanthophyll, siiulen-chromatog.-spektral- 
photom. 247, 117 

— — v. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 102 

— — — colorim., mit Zincon 250, 73 

— — v. Zuckern (reduz. -), atomabsorptions-spektral- 
photom. 248, 103 

— Nachw. v. Flavonoiden in Medicago-Arten, diinn- 
schicht-chromatog. 248, 247 

— — v. Flechtenbestandteilen, diinnschicht-chromatog. 
247, 117 

— — v. org. Sauren, siiulen-chromatog. 247, 116 

— — v. Scillirosid in Aufarbeitungen v. Scilla maritima 
247, 130 

Pflanzenfarbstoffe, Nachw., chromatog. Meth. im Vergl. 
247, 382 

Pflanzenmaterial, Best. v. Aflatoxin in Baumwollsamen, 
EKinflu8 v. Samenschalen u. Faserbestandteilen 247,118 

— — v. 8’Cs in Olsaaten u. -friichten 248, 111 

— — vy. Fe, photom.-automat. 244, 348 

— — v. Insecticidriickstaénden, gas-chromatog., Mikro- 
meth. zur schnellen Reinig. der Proben 245, 193 

— — vy. Katalase in Pflanzengewebe, gasom. 244, 248 
[Or] 

— — vy. Kohlenhydraten in Gras- u. Leguminosen-Extr. 
245, 190 

— — v. Krebscyclus-Sauren, gas-chromatog., Isolierung 
246, 219 

— — vy. P, photom. 245, 190 

— — v. Pb in Pflanzenaschen, spektrog. 247, 114 

— — vy. SO,?- (anorg.-), photom. 245, 190 

— — v. «-Tocopherol in Blattern 244, 77 

— — v. Zucker in Pflanzenaschen, spektralphotom. 
248, 103 

— Nachw. v. Athanolamin, papier-chromatog. 245, 190 

— — v. Aminosauren in Graspollenextr., diinnschicht- 
chromatog. 249, 67 

— — v. ClO,~ mit o-Tolidin 247, 115 

— — v. Coumoestrol in Pflanzenextrakten, papier- 
chromatog. 247, 119 

— — y. 2-Methyl- u. 3-Methylalkanen, gas-chromatog. 
244, 67 

— — vy. Steroidalkaloidglykosiden u. -aglykonen, diinn- 
schicht-chromatog. 246, 380 [Or] 

Pflanzendle, Best. der Zusammensetz. der Fettsaiuren u. 
Tocopherole authentischer — 249, 264 

— — vy. Tocopherolen, diinnschicht-chromatog.-photom. 
245, 345 

— ErdnuB- u. Sojaél, Einflu8 des Tocopherolgehaltes 
auf den Oxydationsverlauf beim Erhitzen. III. 248,111 

— Untersuch. v. Origanum-Olen, gas-chromatog.-IR- 
spektrosk. 248, 122 

Pflanzenschutzmittel, s. Pesticide 

pH-MeBverfahren, Glaselektrode, Gebrauch in Deuterium- 
oxid, Bezieh. zwischen der standardisierten pD-Skala 
u. dem meBbaren pH-Wert in schwerem Wasser 
246, 272 

— Glaselektrodenfehler in gewissen Standardpuffer- 
lésungen bei hohen Genauigkeitsanspriichen 248, 57 

— Stérungsquellen in der Bezugselektrode 245, 62 [Or] 

— vollautomat. MeB- u. Druckanlage 248, 32 [Or] 


362 


pH-Meter, Eichung 245, 128 

pH-Wert, Einflu8 auf das Absorptionsspektrum v. einigen 
Indicatoren aus der Phathalein-Klasse 246, 31 [Or] 

Phaltan [(N-Trichlormethylthio) -phthalimid], Best. in Wein 
u. Traubensaft, colorim. 245, 347 

— Nachw. in Obst u. Gemiise, diinnschicht-chromatog., 
semiquantit. 245, 347 

— — neben Captan, gas-chromatog. 247, 386 

Pharmakologische Analyse, Best. v. Methotrimeprazin im 
Hirn u. die Beziehung zwischen dem Gehirnspiegel u. 
der pharmakolog. Aktivitat 246, 284 

Pharmazeutische Analyse, diinnschicht-chromatog. 
Verfahren 244, 286 

— Ionenpaarextraktion v. aromat. Aminen 245, 406 

Pharmazeutische Produkte, Analyse, IR-spektrosk. 
248, 269 

— — v. 3 Komponentengem., siulen-chromatog. 246, 342 

— — v. Oralsuspensionen, réntgendiffraktom. 248, 269 

— — v. Salben, Untersuch. der polyhydroxyathylierten 
Sorbitester 249, 410 

— — v. Spasmolytica 248, 270 

— Analytik einiger Spasmolytica 247, 399 

— analyt. Untersuch., IR-spektralphotom. 249, 73 

— Best., diinnschicht-chromatog., in biolog. Material 
249, 288 

— — — in Futtermitteln 249, 352 

— — in synth. Milieus, turbidim.- oder nephelom.- 
mikrobiolog. 248, 269 

— — titr., mit oberflachenaktiven Reagentien 250, 387 

— — v. Acetylglutamin, spektralphotom. 245, 402 

— — y. N-Acetyl-N-phenylglycindimethylamid, colorim., 
mit p-Dimethylaminocinnamaldehyd 249, 410 

— — y. Athanol, gas-chromatog. 250, 386 

— — y. Al, titr. (komplexom.-) 245, 400 

— — y. Alkaloiden (Tropa-), in Injektionslés. 247, 404 

— — y. 2-Amino-3-hydroxy-saduren u. analogen Verb., 
die eine 2-Aminoathanol- oder Athylendiamin- 
Gruppierung enthalten, photom. 245, 406 

— — v. Aminopropyron in zusammengesetzten Pra- 
paraten, spektralphotom. IX. 248, 118 

— —v. Anthrachinonen 245, 401 

— — v. Au 247, 398 

— — v. Cin Wirkstoffen, dinnschicht-chromatog., gas- 
chromatog. 247, 328 

— — vy. Cl-, mit ionenselekt. Elektrode 250, 31 [Or] 

— — v. Diacetyl-diphenyl-Isatin in Phenolphthalein 
enthaltenden Praparaten 245, 405 

— — vy. Diphesatin neben Phenolphthalein 246, 346 

— — v. fliicht. Komponenten v. unter Druck stehenden 
Aerosolen 248, 242 

— — v. Furacillin, polarog. 245, 404 

— — v. AH®, AG® u. AS° der Dissoziation v. Ephedrin- 
u. Pseudoephedrinionen mittels thermometrischer 
Titration 245, 407 

— — v. Hallucinogenica 247, 128 

— — vy. 8-Hydroxychinolin in galen. Zubereit., photom. 
248, 38 [Or] 

— — vy. Isoproterenol in Inhalations- u. Injektions- 
praparaten 246, 345 

— — v. K, gravim. oder titr., mit Natriumtetraphenyl- 
borat 245, 400 

— — — Methodenvergl. 247, 398 

— — v. Mestranol, colorim., sowie fluorim.-automat. 
245, 405 
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— — v. org. Basen u. quaterniren Ammoniumsalzen 
mittels anionischer oberflichenaktiver Substanzen 
247, 400 

— — v. Orthophosphaten (lésl.-), titr. 247, 398 

— — v. Paraformaldehyd in Devitalisationspasten 
246, 343 

— — v. Phenylephrinhydrochlorid, spektralphotom. 246, 
407 

— — vy. Pilocarpin in ophthalmolog. Lés., IR-spektral- 
photom. 245, 407 

— — v. Polythiazid, polarog. 246, 344 

— — v. Psycholeptica, diinnschicht-chromatog. 247, 

128 

— — y. Quinestrol u. Athinyl-Oestradiol, colorim. (mikro) 
245, 405 

— —v. Riboflavin in kombin. Formen v. Tetracyclin 
mit Vitaminen der B-Gruppe 245, 404 

— — v. Salicylamid, spektralphotom. 245, 400 

— — v. synthet. Agentien gegen die Parkinsonsche Krank- 
heit 248, 270 

— — v. Tetracyclin, Demethylchlortetracyclin u. Chlor- 
tetracyclin 247, 402 

— — y. Thiamin neben Tetracyclin u. Vitaminen der 
B-Gruppe 245, 405 

— — v. Tocopherolen, gas-chromatog. 247, 128 

— — v. Ureiden, spektralphotom. 245, 401 

— — vy. Veronal, spektralphotom. 245, 402 

— — v. Weckaminen, gas-chromatog. 249, 412 

— DAB 7, 5. Lieferung 249, 73 

— Diunnschicht-Chromatographie zur Kennzeichn. v. 
Arzneibuchdrogen. IV. Baldrianwurzel, Radix 
Valerianae 249, 415 

— dinnschicht-chromatog. Nachw. in Suppositorien 
249, 410 

— Identifiz. v. Verb. mit lokalanaesthet. u. Antihistamin- 
Eigenschaften, mikroskop., mittels Kristallreakt. 248, 
269 

— medizin. Untersuch. 246, 352 

— Mischindicatoren in der Arzneimittelkontrolle. 

IV. Best. v. Natriumcitrat 249, 73 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., in Futtermitteln | 
247, 119 

— — — in Korperflissigkeit 247, 398 

— — vy. Antibiotica, diinnschicht-chromatog. 248, 120 

— — v. antimikrobiellen Zusitzen in Augentropfen, 
diinnschicht-chromatog. 247, 399 

— — v. Barbituraten, diinnschicht-chromatog. 246, 346 

— — v. Denaturierungszusitzen in alkoholhaltigen gale- 
nischen Priparaten, gas-chromatog. 249, 77 

— — v. Diazepinen, diinnschicht-chromatog. 244, 45 [Or] 

— — v. Farbstoffen 247, 125 

— — v. Glyceringuajacolat, papier-chromatog. 246, 345 

— — v. p-Hydroxybenzoesaureestern in Salben u. Cremes, | 
diinnschicht-chromatog. 249, 73 | 

— — v. Metabolitensubstanzen, massenspektrom. 247, 

179 [Or] 

— — v. Parabenen in Gelen u. Cremes, diinnschicht- | 
chromatog., mit UV-densitom. Auswert. 249, 410 | 

— — v. Psychopharmaka der Thioxanthen- u. Dibenzo- | 
(a,d)-1,4-cycloheptadien-Reihe, diinnschicht- | 
chromatog.-fluorim. 249, 41 [Or] | 

— — v. psychotropen Arzneimitteln, diinnschicht- 
chromatog. 246, 347 

— — — — 248, 272 
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— — v. Stimulantien, Analgetica, Anthihistaminica, 
Lokalanaesthetica u. anderen —, von denen einige 
zur Leistungssteiger. beim Sport verwendet werden 
k6énnen, routinemaB. 249, 412 

— — v. Zersetzungsprodukten in Diureticis vom Hydro- 
chlorthiazidtypus, diinnschicht-chromatog. 247, 399 

— quantitative Methoden des DAB 7, 4. Lieferung 249, 72 

— radiochem. Reinheitsbest., papier-, diinnschicht- 
chromatog. u. hochspannungs-elektrophoret. 246, 342 

— radiom.-analyt. Kontrolle v. J in Arzneimitteln unter 
Anwend. der Réntgenfluorescenzanalyse 246, 342 

— Trenn. u. Best. v. Opiaten u. Verdiinnungsmitteln in 
Ilicitnarcoticamischungen 248, 123 

— UV-spektralphotom. Verhalten v. Pyridin-Chromophor- 
substituierten Stoffen, EinfluB der Substitution u. der 
Lésungsmittel 249, 410 

Phasenanalyse, v. Cu-Mineralien unter Anwendung v. 
Unithiol 249, 57 

— v. Mo-Leg. 249, 53 

— v. Ti-, Zr-, Hf- u. Cr-Nitridierungsprodukten 250, 271 

Phasenreaktionen, Verfolgung in Flissigkeiten 247, 272 
[Or] 

Phenacetin, Best., iiber das bei der Oxydat. mit Brom 
gebildete Chinon oder Ammoniak 247, 399 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., Rr-Werte 246, 266 

— — v. 4-Chloracetanilid, diinnschicht-chromatog. 247, 
126 

— — v. Verunreinig., diinnschicht-chromatog. 250, 387 

Phenaglycodol [2-(p-Chlorphenyl) -3-methylbutan-2,3-diol], 
Best. in biolog. Material, UV-spektralphotom. 248, 410 

— — in Tabletten u. Kapseln 248, 272 

Phenetidin, Best. tiber das bei der Oxydation mit Brom 
gebildete Chinon oder Ammoniak 247, 399 

— Oxydationsreakt. mit Chlorat in Gegenwart von V(V) 
als Katalysator 244, 202 

Pheniramine, Chlor—, Best., spektralphotom., mit 
Plasmocorinth B 249, 411 

Phenmedipham [3-Methoxy-carbonylaminophenyl-N- 
(3-methylphenyl)-carbamat], Best. in Betanal, diinn- 
schicht-chromatog.-remissionsspektralphotom. 250, 
105 [Or] 

Phenmetrazinhydrochlorid, Best. neben Amphetamin, 
Methylamphetamin, Methylphenidat u. Ephedrin, 
gas-chromatog. 249, 412 

Phenobarbital, Best.in Serum, UV-spektralphotom. 245,410 

— — massenspektrom. 250, 388 

— -Natriumdiphenylhydantoin-Gem., Analyse, titr., in 
nichtwaBr. Lés. 250, 388 

Phenol, Best. (mikro) 248, 213 

— — in Abwasser, papier-chromatog.-photom. 247, 363 

— — kinet., III. Phenollésungen in Athylenglykol 250, 
135 

— — — IV. Phenollés. in Propandiol(1,3) 250, 135 

— — mit 4,7-Dichlorchinolin-bromid-perbromid 249, 321 

— — polarog. 250, 134 

— — spektralphotom., neben Dian 250, 135 

— — — neben Isopropylbenzol, in Cyclohexanol 249, 223 

— — vy. Ketonen, spektralphotom. 246, 199 

— hergestellt. aus Cymol, Best. v. Verunreinig., gas- 
chromatog. 250, 135 

— -Hydroxybenzoesiure-Gem., Best., UV-spektralphotom. 
249, 224 

— spektralphotom. Analyse der Produkte der Alkylierung 
durch Isobutylen 246, 341 
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Phenolitheraldehyde, Best. mit 2,4-Dinitrohalogenbenzolen 
250, 136 

Phenolcarbonsiuren, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
247, 354 

— Trenn. vy. Flavonoiden, diinnschicht-chromatog. 249, 322 

Phenole, Alkyl—, mit verzweigter Alkylkette, Best. 
250, 136 

— — Wasserdampftrager-Adsorptions-Chromatographie 
250, 135 

— p-Alkyl— (C,—C,,.), Nachw., diinnschicht-chromatog. 
248, 83 

— alkylsubst. natiirl. vorkommende, Nachw. in Schalen- 
fliissigkeit v. Cashew-Nissen, chromatog. Meth. 248, 
111 

— Analyse, gas-chromatog.-massenspektrom. komb., 
zufall. Trimethylsilylierung 248, 342 

— — v. Holzteer—, gas-chromatog. 248, 248 

— Best., gas-chromatog., als Chloracetylverb. 248, 83 

— — in Wasser, photom., mit 4-Aminoantipyrin, 
Beseitig. der Stor. durch Sulfide 246, 326 

— — kinet., waBr. Phenollds. 248, 385 

— — titr.,-potentiom. 248, 213 

— — — in alkohol. Medium 247, 354 

— — v. Ketonen, polarog. 248, 206 

— Dinitro-alkyl—, Trenn., gas-chromatog. 248, 214 

— diinnschicht-chromatog. Verhalten v. methylierten — 
auf Celluloseschichten, die mit Formamid u. N-methyl. 
Formamiden impragn. wurden 246, 38 

— einwert., Best. in Abwasser, gas-chromatog. 247, 363 

— — — in wasserfreien Lésungsmitteln 248, 213 

— Farbreakt. mit 4-Aminoantipyrin, Eigenschaften des 
Farbproduktes u. der Reaktionsbedingungen 249, 223 

— flicht., Best. in Wasser 249, 48 

— -Formaldehyd-Reaktionsprodukte, Frakt., gel- 
chromatog. 248, 83 

— Halogen— u. Nitro—, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 248, 82, 214 

— — — in Proben aktivierter Phthaloyl-t-aminosaure- 
ester 248, 214 

— isomere monosubstituierte, Trenn., papier-chromatog. 
249, 223 

— Kompl. mit Elektronenacceptoren zum Farbnachw. 
u. zur massenspektrometr. Identifizierung 250, 79 

— mehrkern., Best. in Luft, elektrophoret. sowie diinn- 
schicht-chromatog.-fluorim. 248, 219 

— Methyl— u. Methoxy—, Trenn., gas-fliissig-chromatog. 
250, 135 

— monosubstit. Butyl—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
250, 136 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 354 

— — — 250, 136 

— Oxy—, Best., polarog. 250, 134 

— Oxydationsreakt. mit Chlorat in Gegenwart 
v. Vanadium(V) als Katalysator 244, 202 

— Reaktionsprodukte mit Chlordioxid, Best., polarog. 
246, 43 

— Substrat—, Nachw., diinnschicht-chromatog., enzymat. 
Anfarbung mit o-Diphenyloxydase 244, 406 

— Trenn., anionenaustausch-chromatog. 249, 217 

— — gas-chromatog. 248, 213 

— — v. monohydrierten —, gas-chromatog. 248, 385 

— zweiwert., Best., auf imprign. Papier 248, 275 

— — Nachw. neben Aminophenolen u. Phenylendiaminen 
246, 40 
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Phenol-Formaldehyd-Harze, Resol—, Best. des Mol- 
verhialtnisses, [R-spektrosk. 250, 72 

— Unterscheid. v. Kresol-Formaldehyd-Harz, gas- 
chromatog. (pyrolyse-) 250, 283 

Phenolische Siuren, Nachw., gas-chromatog., als Tri- 
methylsilylderivate 249, 224 

— — papier-chromatog., in Harn 246, 220 

— — — in Serum 248, 283 

Phenolverbindungen, Best. in Lignin, gas-chromatog. 
248, 250 

— Kohlenhydrat—, Best. v. Hydroxygruppen durch 
Umesterung mit Alkylboraten 248, 382 

— Nachw., diinnschicht-chromatog.-fluorim. 244, 407 

— — in Friichten 247, 116 

— — in Getranken, elektropherog. 247, 389 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 244, 202 

Phenothiazin, als diinnschicht-chromatog. Nachweis- 
reagens 250, 54 

— Best., gas-chromatog. 249, 412 

— — — in Arzneimitteln 247, 127 

— — mit Hisen(II1)-chlorid, spektralphotom. 248, 119 

Phenothiazine, Best., titr. 250, 387 

— Identifiz., mikrokristall. 248, 272 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 246, 348 

— — — 249, 412 

— — tipfelanalyt. 249, 412 

— Nitro—, diinnschicht-chromatog. Untersuch. 248, 387 

Phenoxyalkancarbonsiuren, Identifiz., gas-chromatog. 
247, 383 

Phenoxybenzaminhydrochlorid, Best. in pharmazeut. 
Zubereit., gas-chromatog. 249, 73 

Phenoxymethylpenicillin, Best., titr.-coulom. 247, 401 

6-(Phenylacetamido)-penicillansaures Salz mit N,N’ - 
Dibenzithylendiamin, Best. in Moldamin, UV-spektral- 
photom. 249, 413 

Phenylacetate, methyl- u. methoxysubstituierte, Trenn., 
gas-chromatog. 250, 135 

Phenylacetonitril, Best., photom., mit m-Dinitrobenzol 
244, 401 

Phenylithanolamine, Nachw., diinnschicht- sowie gas- 
chromatog. 245, 402 

Phenylathylaminverbindungen, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 247, 56 [Or] 

— — elektrophoret. (papier-), massenspektrog. 245, 403 

Phenylalanin, Best. in Serum, fluorim., nach Wong 250,404 

— Tyrosin- u. Tryptophan-Gem., Trenn., chromatog. 
247, 410 

Phenylalanin-Hydroxylase, Best., >H-mark. 244, 223 

Phenylalaninhydroxylase-Co-Faktor, Best., radioisotope 
Meth. 246, 413 

Phenylalanintransfer-Ribonucleinsiure, EK. coli B. —, Best. 
durch Aminoacylierung 244, 220 

Phenylalkansiuren, Nachw. in Harn, saéulen- u. diinn- 
schicht-chromatog. 248, 283 

Phenylaminketonurie, diinnschicht-chromatog. Diagnostik 
248, 401 

1-Phenyl-4-amino-5-chloro-pyridazon-(6), Trenn. v. 
1-Pheny]-4-chloro-5-amino- u. 1-Phenyl-4,5-dichloro- 
5-aminopyridazon-(6), diinnschicht-chromatog. 245,401 

N-Phenylanthranilsiure, Best., titr. 248, 386 

Phenylarsin, Dimethyl—, Trenn., monobrom. Isomere, 
gas-flissig-chromatog. 250, 138 

Phenylazochromotropsiure, Derivate, Dissoziations- 
konstanten 245, 322 [Or] 


Phenol-Formaldehyd-Harze — Phenytoin 


Phenylbutazon, Best. in biolog. Material, UV-spektral- 
photom. 249, 74 

2-Phenylchinolin-4-carbonsaure, Derivate, Best. v. N, 
gas-chromatog. 247, 346 

1-Phenyl-4-chloro-5-amino-pyridazon-(6), Trenn. v. 
1-Phenyl-4-amino-5-chloro- u. 1-Phenyl-4,5-dichloro- 
5-aminopyridazon-(6), diinnschicht-chromatog. 245,401 

Phenylcyclohexylamin, Best. neben Anilin in Cyclohexyl- 
amin u. Dicyclohexylamin, polarog. 245, 192 

1-Pheny]-4,5-dichloro-5-amino-pyridazon-(6), Trenn. v. 
1-Phenyl-4-amino-5-chloro- u. 1-Pheny]l-4-chloro- 
5-amino-pyridazon-(6), diinnschicht-chromatog. 245, 
401 

Phenylendiamin, o- u. p-, Best., spektralphotom. 250, 138 

o-Phenylendiamin, Best., titr.,-amperom. mit katalyt. 
Reakt. 247, 355 

— Kondensationsprodukt mit Diacetyl u. Methyl- 
glyoxal, polarog. Verhalten 244, 403 

— — mit Glykolaldehyd u. Glycerinaldehyd, polarog. 
Verhalten 244, 402 

Phenylendiamine, Dimethy—, Trenn., monobrom. Isomere, 
gas-chromatog. 250, 137 

— N,N-Dimethyl- u. N,N-Diathyl-p—, Best., titr., mit 
Nitritlés. 250, 138 

— Nachw. neben Aminophenolen u. zweiwert. Phenolen 
246, 40 

— Trenn. durch Liganden-Austausch-Chromatographie 
249, 320 

Phenylephrin, Best. neben anderen Arzneistoffen, diinn- 
schicht-chromatog., spektralphotom. 246, 348 

Phenylephrinhydrochlorid, Best. in pharmazeut. Pra- 
paraten, spektralphotom. 245, 407 

— — — — 248, 122, 123 

Phenylfluoron, als org. Reagens 247, 332 

a-Phenylglutarimid, Nachw. in biolog. Medien, gas- 
chromatog. 250, 159 

Phenylharnstofiderivate, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
244, 158 

Phenylhydroxylamin, Best. neben Anilin u. Nitrobenzol 
in Benzollésungen, spektralphotom. 249, 63 

Phenylisocyanat, Best. in Methylendiphenyldiisocyanat, 
gas-chromatog. 248, 242 

1-Pheny]-3-methyl-4-benzoylpyrazolon-(5), Komplexbild. 
mit TI(III), Untersuch. 248, 183 

o-Phenylphenol, Best., gas-chromatog. 248, 388 

— — in Citrusfriichten, spektralphotom. 246, 158 

1-Phenyl-4-phenylamino-1,2,4-triazoliumehlorid, zur Best. 
v. Co(II), spektralphotom. 248, 370 

Phenylquecksilberacetat, Best. in Fungiciden (techn. oder 
konditionierten -), titr. (mikro) 245, 195 

Phenylquecksilberchlorid, Nachw., isotopenverdiinnungs- 
analyt. (radio-), papier-chromatog. 249, 145 

Phenylquecksilber(II)-nitrat, Kathodenstrahlpolarog. 
250, 387 

Phenylthalliumdichlorid, Best. mit Xylenolorange u. 
ADTA 247, 349 

Phenylthiohydantoinsiiure, zur Best. v. Co 249, 407 

Phenyramidolhydrochlorid, Best. in pharmazeut. Tabletten, 
titr. 248, 270 

Phenytoin, Best., UV-spektralphotom., in biolog. Material 
250, 159 

— — — in Serum 245, 410 

— Na-Salz, -Phenobarbital-Gem., Analyse, titr., in nicht- 
waBr. Lésung 250, 388 


Phorat — Phospholipase C 


Phorat (0,0-Diithyl-S-iithylthiomethyl-phosphoro- 
dithioat), Best. in Pflanzenmaterial, photom. 247, 388 

— Nachw., gas- sowie diinnschicht-chromatog. 250, 78 

Phosgen, Best. in Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform u. 
Perchlorathylen, colorim. 250, 277 

Phosphat, Best., automat. 250, 205 

— — colorim., in biolog. Material 246, 216 

— — — — 248, 124 

— — — neben Arsenat, als Phosphomolybdatkomplex 
246, 135 

— — extr., in Bodenproben v. Dauerdiingungsversuchen, 
versch. Meth. 247, 115 

— — — in Diingemitteln mit Ammoniumcitrat 245, 189 

— — extr.-photom. 244, 330 

— — — in Wasser (FluB-) 245, 179 

— — gravim., nach Trockn. mit IR-Strahlung 246, 135 

— — in Apatitkonzentraten, KMR-spektrom. 250, 67 

— — in Bodenproben 250, 284 

— — in Serum, neben Ca, atomabsorptions-spektral- 
photom. (automat.-) 244, 210 

— — in Serum u. Urin 247, 135 

— — in Serumphospholipiden, spektralphotom. Molybdin- 
blaumeth., EinfluB v. Wolframat in Natrium- 
molybdat 246, 216 

— — in Wasser mit Wolfram-185 250, 341 

— — Molybdanblaumeth., mechanistische Untersuch. 
244, 132 

— — neben Adenosintriphosphat 250, 155 

— — — 248, 280 

— — neben Ca (simultan) in Serum, automatis. 246, 213 

— — neben Carbamoylphosphat u. Anwend. bei der 
Aspartat-Transaminasereaktion 244, 220 

— — neben SO,?- u. AsO,°-, auch in Gegenw. v. anderen 
Tonen 250, 208 

— — réntgenfluorescenzanalyt. 249, 161 [Or] 

— — titr.,-elektrom. 246, 134 

— — — in org. Verb. 249, 195 

— — titr. (fallungs-) 246, 135 

— — titr., in pharmazeut. Produkten 247, 398 

— — titr. (kompl.-), mit La im UberschuB 249, 195 

— — — mit Zr(IV) im UberschuB 249, 195 

— — titr. (potentiom.-) (2—300 ug-Mengen) 244, 60 

— — — inorg. Verb. 244, 199 

— enzymat. erhaltenes, Best. neben Cystein u. Adenosin- 
triphosphat 250, 397 

— papier-chromatog. Ry-Werte im Zusammenhang mit 
den Zwei-Phasen-Verteilungsverhialtnissen 244, 60 

— Trenn. v. Ca u. Sr 244, 324 

Phosphatase, Acyl—, Sichtbarmach. nach Zonenelektro- 
phorese u. Diinnschicht-Gelfiltration 248, 417 

— alkal. —, Aktivitatsbest. in Serum, spektralphotom., 
kontinuierl. 246, 288 

— — aus menschl. Gewebe, disc-elektrophoret. 248, 419 

— — — Reinig., Gelfiltration 248, 142 

— — Best., colorim.-automatis., mit Phenolphthalein 
247, 143 

— — — in Blutserum (humanem-), Variabilitat der 
Ergebnisse bei Anwend. einer nichthumanen Ver- 
gleichsprobe 247, 144 

— — — in Milch, neues Substrat 248, 112 

— — — photom., mit p-Nitrophenylphosphat 247, 143 

— — — Variabilitat der Genauigkeit gegeniiber Kontroll- 
proben in Anwend. einer nicht-humanen alkal. — 
247, 144 
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— — des Serums, Gelelektrophorese 248, 420 

— — Nachw. in Milch 248, 262 

— Best., colorim.-automatis., mit Phenolphthaleinmono- 
phosphat 247, 143 

— — in Erythrocyten v. Leichenblut 250, 157 

— -- in Serum, spektralphotom. 244, 223 

— — photom., mit Phenolphthaleindiphosphat 247, 143 

— Prostata—, Trenn. v. Isoenzymen, elektrophoret. 
(disk.-) 247, 144 

Phosphatasegruppen, saure Erythrocyten—, Best., 
elektrophoret. 248, 142 

Phosphatase-Isoenzyme, alkal. Serum—, Best. 248, 421 

Phosphate, kondens., thermogravim. u. thermoanalyt. 
Untersuch. 246, 134 

— — Trenn., siulen-chromatog. 246, 134 

— mono-, di- u. trisubstituierte, Best., titr.-potentiom., 
in nichtwaBr. Losungsmitteln 246, 392 

— natirl., Best. v. F 249, 56 

— Poly—, Analyse, siulen-chromatog. 249, 195 

— — Fraktionierung an Sephadex G-100 247, 85 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 363 

— — — elektrophoret. (diimnschicht-)-spektralphotom. 
248, 255 

— — Trenn., dimnschicht-elektrophoret. 247, 85 

Phosphatester, Trenn., chromatog. 249, 284 

Phosphatide, Alkenylacy!— u. Diacyl— im Gem., Frak- 
tionierung, diinnschicht-chromatog. 247, 413 

— Best. in Blutserum, séulen-chromatog. 247, 412 

— — in Cerebrospinalflissigkeit 250, 150 

— — in Rattengewebe, diinnschicht-chromatog. 249, 285 

— — y. Alkyl-glycerylathern 248, 407 

— Cholin—, Alkenylacyl-, Alkylacyl- u. Diacyl-Gem., 
Analyse, diinnschicht-chromatog. 248, 408 

— Glycerin—, Nachw. in Plasma, diinnschicht-chromatog. 
248, 407 

— — Strukturanalyse, gas-chromatog. (quant.) 248, 408 

— — — Ubersichtsbericht 250, 150 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., in Plasma 248, 407 

— — — Probenauftrag u. Elutionsverfahren 250, 331 

— — v. Athanolaminen (N-methy]l.-) in —hydrolysaten, 
diinnschicht-chromatog. 247, 141 

— Plasmalogene, Analyse, diinnschicht-chromatog. 248, 
408 

— Rattenleber—, Analyse, diinnschicht-chromatog. 
248, 408 

— Trenn. v. Acylearnitinen u. Carnitinen, saiulen- 
chromatog. 247, 414 

— — vy. Globosiden, siulen-chromatog. 246, 282 

Phosphatidphosphor, Best. in tier. Gehirngewebe (mikro) 
244, 219 

Phosphatverbindungen, Nachw., papier-chromatog., 
Lokalisierung mittels Candida utilis 247, 348 

Phosphin, Best. in Luft 248, 117 

— — — mittels Detektorréhrchen (mikro) 245, 176 

Phosphinoxide, IR- u. KMR-spektroskop. Best. der 
Assoziation v. Wasser mit versch. mono- u. bi- 
funktionellen — in Tetrachlorkohlenstoff 244, 400 

Phosphit, Best. neben Hypophosphit, titr. 248, 363 

Phosphoithanolamin, Trenn. v. Amino-2-athyl-phosphor- 
sdure, papier-chromatog. 250, 129 

Phosphoenolbrenztraubensiure, Nachw., papier-chro- 
matog. 245, 335 

Phospholipase C, Clostridium welchii, Aktivitatsbest. 
250, 157 
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Phospholipide, Best., colorim. 246, 216 

— — dimnschicht-chromatog.-densitom. 246, 282 

— — in Haarlipiden des Menschen 244, 224 

— Trenn. 244, 224 

— — dimnschicht-chromatog. 244, 189 [Or] 

— — papier-chromatog. 246, 283 

Phosphonate, Best. v. P neben anorg. u. org. Phosphaten 
249, 314 

Phosphoniumsalze, Best. v. aktivem H nach Terentjew 
mit dem Reaktiv von Tschugajew 244, 60 

Phosphor, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), in 
Gesteinen 248, 233 

— — — in Metallen 249, 331 
— — in Se (hochreinem-) 248, 228 

— — — in Stahl 248, 230 

— — — in Treibstoffen (Raketen-) 244, 158 

— — atomabsorptions-spektralphotom. 246, 133 

— — — mit Molybdan-Hohlkathodenlampe 246, 133 

— — — neben As u. Si 250, 205 

— — — neben Si 244, 132 

— — automat., in biolog. Flissigkeiten 249, 274 

— — — — 248, 424 

— — — neben N (simultan) in Pflanzengewebe 248, 247 

— — dinnschicht-chromatog., in Lipiden 248, 268 

— — durch doppelte Vervielfachung (Spuren) 248, 184 

— — gas-chromatog. 247, 85 

— — in Bodenproben, mikrosondenanalyt. 250, 284 

~- — — versch. Meth. 247, 115 

— — in Cu-Leg. 250, 344 

— — in Harn-Konkrementen 247, 406 

— — in Kase- u. Schmelzkiaseerzeugnissen 247, 396 

— — in magnet. Filmen als Kristallviolett-Phospho- 
molybdat 249, 350 

— — in Nb(V)- u. Ta(V)-oxid 246, 336 

— — in org. Verb. 245, 325 

— — — neben C, Hu. S aus einer Hinwaage 244, 65 

— — —neben Fe 246, 340 


— — in Pflanzen u. Diingemitteln, Ammoniummolybdato- 


vanadat-Meth. 248, 246 

— — in Phosphonaten neben org. u. anorg. Phosphaten 
249, 314 

— — in Polyphenylen, versch. Methoden (Spuren) 249, 
213 

— — in Stahl 250, 351 

— — — mit Chinolinmolybdat 244, 145 

— — in Yttrium- u. Gadoliniumoxiden 248, 236 

— — neben Ca, Mg, Na u. K in Lebensmitteln 246, 150 

— — neben Gi, extr., -UV-spektralphotom. sowie atom- 
absorptions-spektralphotom. 247, 85 

— — — IR-spektralphotom. 248, 363 

— — photom. 246, 133 

— — — in Abwasser, mit Ammoniummolybdat u. 
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonsiure 244, 139 

— — — in Fe, mit Molybdanblaureaktion 249, 339 

— — — in Ferroniob, Ferrotitan u. Nioberz 249, 52 

— — — in org. Verb. (mikro) 249, 212 

— — — in pflanz. Material 245, 190 

— — — in Serum 246, 215 

— — — in Stahl (Nb-), Molybdinblaumeth. 246, 62 

— — — in Wasser 246, 51 


— — — nach Diazotieren vy. Hydroxychinoliniumphospho- 


molybdat 246, 392 
— — photom. (extr.-) (Spuren) 247, 84 
— — — in Ferrovanadium 244, 207 


Phospholipide — Phosphorverbindungen 


— — polarog. 248, 183 

— — titr., in org. Verb. 247, 346 

— — — — 249, 313 

— — — — als Cer(III)-phosphat 247, 294 [Or] 

— — — in Stahl 246, 64 

— — — neben Si, nach Abtrenn. mit Ammonium- 
molybdat 247, 83 

— — UV-spektralphotom., als Molybdovanadophosphor- 
sdiure in einem org. Lésungsmittel 249, 399 

— — — neben As, Siu. B, als Heteropolywolframsaure 
249, 196 

— — — neben As u. Si, als Heteropolymolybdansauren 
249, 196 

— — v. C, gas-chromatog. 250, 272 

— — y. org. gebundenem —, spektralphotom. 249, 314 

— — y. Spurenelementen, spektrochem. 250, 264 

— chem. Abtrenn. u. Best. (Spuren) 249, 195 

— Komplexb. u. Redukt. eines dimeren Phosphor/ 
Wismut-Heteropolymolybdats, spektralphotom. 
Untersuch. 250, 210 

— Oxisalze, Nachw., dinnschicht-chromatog. 250, 205 

— polarog. Verhalten, IV. Polarog. der Carboxyalky]l- 
phosphine 248, 184 

Phosphor(II1), Best. in Estern der phosphor. Saure, 
polarog. 249, 212 

Phosphor-32, Aktivitatsmess. im Flissig-Szintillations- 
zihler ohne Anwend. eines Szintillators 248, 337 

— Best. in Algen, ,,Trocken“‘-Zahlung in fliiss. 
Szintillationszahlern 250, 286 

— — in Blut, kontinuierl. 248, 280 

— — in Luft u. Niederschlagen (Spuren) 248, 218 

Phosphorderivate, org., Best. v. H (aktiv.-) nach Terent- 
jew mit dem Reaktiv v. Tschugajew 244, 60 

Phosphorimetrie, Best. v. p-Nitroanilingruppe oder analo- 
ge Gruppen enthalt. Verb. 246, 39 

— — y. Pharmaka 244, 209 

— — v. phenylsubst. Silanen 249, 318 

— — y. SE in Yttriumoxid 246, 77 

— zeitaufgeléste, Simultananalyse v. Zwei-Komponenten- 
Systemen 246, 263 

Phosphororganoverbindungen, Best., fluorim.-kinet. 249, 
212 


— — v. C, Hu. N in Zehntelmilligramm-Mengen, automat. 


244, 395 


— — v. P-Spuren in Polyphenylen, versch. Methoden 249, 


213 

— — v.§, titr., mit Bariumchlorid gegen Nitchromazo 
247, 346 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 376 

— — papier-elektrophoret. 248, 205 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 249, 314 

Phosphoroxysiuren, Anionen, Trenn., papier-elektropho- 
ret. 249, 399 

Phosphorsiaure, Best., turbidim. 248, 363 

— — v. Fe(III), spektralphotom. 250, 272 

— papier-chromatog. Lokalisier. durch hochempfindl. 
Farbreaktion 244, 278 

— Trenn. v. U, séiulen-chromatog. (phasenumkehr-) 250, 
201 

Phosphorsduren, Analyse, diinnschicht-chromatog. 244, 
38 [Or] 

Phosphorverbindungen, Best., flammenphotom. 248, 183 

— — v. F, destillat. (mikro-), -photom. mit Lanthan- 
alizarinkomplexonat 250, 272 


Phosphor-32-Verbindungen — Photometrie 


Phosphor-32-Verbindungen, Trenn., elektrophoret., nach 
(n,y)-Aktivierung von Triphenylphosphat in Benzol 
245, 329 

Phosphorylverbindungen, IR-Meth. zur Identifiz. v. 
Dealkylierungsprodukten in den Addukten v. Metall- 
salzen mit neutralen Organophosphorylestern 249, 
380 [Or] 

Photochemische Reaktionsverfahren, Analyse des oxy- 
dierenden Agens 246, 396 

— Best. v. Fe(III), spektralphotom. (kinet.-) 248, 193 

— — v. Metallen 249, 193 

— — v. O-Spuren in Gasen, colorim., mit Methyl- 
viologen 246, 50 

— — v. Riboflavin 245, 342 

— — v. U(VI) tiber die Oxydat. v. Alkohol zu Acetal- 
dehyd, photom. 247, 336 

— in der analyt. Chemie, V. Best. v. Mo mit NH,SCN 
nach photochem. Reduktion 248, 188 

— Nachw. v. aromat. Aminen u. N-Heterocyclen durch 
Farbbild. 246, 258 [Or] 

— Redukt. v. U(VI) zu U(IV) mit Alkohol in phosphor- 
saurem Medium 244, 58 

Photographische Materialien, Best. v. Ag, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 245, 198 

— — v. Cd, atomabsorptions-spektralphotom. 245, 198 

Photoluminescence, of Solutions (Parker) 250, 35 [L] 

Photolytische Reaktionsverfahren, Best. v. Dimethyl- 
benzimidazolyleobamid-Coenzym, spektralphotom. 246, 
411 

— elektrochem. Untersuch., theoret. u. experimentelle 
Berechn. der potentiostat. Analyse blitzphotolys. 
Los. 248, 55 

Photometer, Eppendorf—, zur Best. v. Alkohol in Blut 
246, 217 

— fir Submikroliterproben 250, 339 

— Prazisions— unter Verwendung v. Milliwatt-Licht- 
quellen u. Photonen-Zahlung 249, 129 

— Pulfrich—, Modifiz. zur Best. v. Thiamin in Harn mit 
Hilfe der Meth. nach Haugen 246, 285 

— Quecksilber—, mit Quecksilberlampe als mono- 
chromat. Lichtquelle 245, 127 

— Zeiss-Filter—, Elko II mit Hilger-Ultrascan-Reg., zur 
Best. v. Ga mit Himatein 246, 12 [Or] 

Photometrie, Aluminon als Reagens 245, 125 

— Analyse vy. Leg. (Konstruktions- u. Lét-), Differential- 
meth. 248, 223 

— — vy. Metallen u. Wasser (Zimmermann) 245, 158 [L] 

— Arbeitsweisen im Picogrammbereich 250, 37 

— automat., Best. v. Fe in Pflanzenmaterialien 244, 348 

— — — vy. Fettsiuren (fliicht.-) in Schlammproben 246, 
54 

— — — v. H,0, in biolog. Material, mit Xylenolorange- 
Titansulfatreagens 245, 165 

— — — v. NO, in Wasser v. FluBmiind., Brucinverfahren 
246, 53 

— Best. v.”Acetylphosphat, enzymat. 250, 142 

— — v. Acetylsalicylsiure-didithylaminoathylester- 
hydrochlorid 249, 73 

— — y. Acrolein in Luft 247, 359 

— — y. Ag in Elektrolytkupfer mit Reagenspapier 249, 
332 

— — — in Zn u. Cd, katalyt. (Spuren) 248, 223 

~ — v. Alin Abwasser, mit Aluminon 248, 220 

— — — in Ferroleg. 248, 92 
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— — in Messing u. Kreide mit Stilbazochrom 250, 62 
— — in silicat. Mineralien, mit Alizarin S 248, 233 

— — mit Brenzcatechinviolett 248, 70 

— — mit 2-(2-Carboxy-pyridyl-3-azo)-chromotrop- 
siure u. 2-(Pyridyl-3-azo)-chromotropsiure 248, 71 

— — neben Fe in Stahl mit Eriochromcyanin 250, 23 
[Or] 

—v. Alu. Ga mit Eriochromeyanin RC 250, 199 

— vy. Aldehyden in Benzoeséiure 248, 243 

— — (aromat. u. ungesatt.-) mit 1-Methyl-4-carb- 
aithoxy-2-oxo-3-hydroxy-3-pyrrolin 246, 41 

— v. aliphatischen Azo- u. Hydrazoverb. 249, 277 

— v. Alkohol in Blut 248 282 

— vy. Alkoholen mit V(V)-Komplexen mit saurer 
Hydroxygruppe 247, 347 

— vy. Alkoxygruppen in Elementorganoverb. 246, 340 
— v. Alkylaminen (langkett. tertiiren-) u. quaternaéren 
Ammoniumsalzen mit Bromkresolgriin 246, 34 

— v. 7-Amino-cephalosporansiure 250, 389 

— v. 2-Amino-3-hydroxy-sauren u. analogen Verb., 
die eine 2-Aminoathanol- oder Athylendiamin-Grup- 
pierung enthalten 245, 406 

— v. Aminosauren als Trinitrophenylderivate 244, 211 
— v. Arsenazo III in seinen Praparaten 247, 66 

— v. As mit Silberverb. der p-Sulfamidbenzoesaure 
249, 196 

— v. Ascorbinsaure nach papier-chromatog. Trenn. 
245, 343 

— y. Au in Hisenpyriten, Kupfer- u. Bleikonzentraten 
248, 235 

— v. B in Diingemitteln 244, 154 

— — in Stahl u. Fe/B-Leg., mit Methylenblau 247, 20 
[Or] 

— v. Ba u. Ca in Schmierdlen u. Schmierdlkonzentra- 
ten 247, 310 [Or] 

— v. Barbiturséure durch Kondensation mit Glut- 
aconaldehyd 249, 122 [Or] 

— v. Be in Silicaten, extr., mit N-Benzoylphenyl- 
hydroxylamin 244, 146 

— — in Zn-Leg., extr. 244, 141 

— — — mit Aluminon (Spuren) 246, 58 

— — mit p-Sulfobenzoazosalicylsdure 249, 143 

— vy. Bi in Cu u. Ni mit Xylenolorange 248, 222 

— — in Fe u. Leg. nach Konzentrierung durch 
Zementierung 249, 339 

— — in papier-chromatog. Eluaten mit Bis-phenyl- 
bis-thioharnstoff 244, 331 

— v. Br~ 348, 367 

— — (bis 0,3 ug) 247, 100 

— — in Nahrungs- u. Futtermitteln als Bromphenol- 
blau 244, 411 

— v. Br- u. Cl- in wasserlosl. Substanzen 249, 370 [Or] 
— v. Br- u. J-, kinet. 246, 399 

— — mit Triphenylbenzylphosphoniumsalz 249, 165 
[Or] 

— vy. Ca mit Glyoxal-bis-(2-hydroxyanil) 247, 333 

— — — in biolog. Gewebe (Thymus-) 244, 209 

— — — in Serum 244, 160 

— — — in Silicatgesteinen 250, 267 

— y. Carbamaten mit o-Dianisidin 248, 251 

— vy. Carbonsaure-hydraziden 248, 207 


- — y. Carbonylverb, 245, 333 


— vy. Cd in Leg., Kunststoffen, biolog. Material etc., 
mit Cadion 2B 246, 56 
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— — vy. Ce in Gesteinen nach Extr. 244, 342 

— — — in Stahl nach Trenn. durch Fall. mit e-Capro- 
lactam 246, 331 

— — y. Chelidonin u. Nebenalkaloiden in Chelidonium 
maius L. mit Tropdolin ,,0O0% 247, 404 

— — vy. Chinizarin u. 1-Hydroxy-anthrachinon in Farb- 
stoff D & C-Violett Nr. 2 nach extr. Trenn. 244, 351 

— — vy. Chlorcholinchlorid in Weizenkérnern, Stroh u. 
grimen Weizenhalmen mit Dipikrylamin 245, 194 

— — vy. Chlorguanidinhydrochlorid 246, 349 

— — v. «-Chlorophyllgehalt in Oxydationsklarbecken 
(stidafrikan.-) 244, 140 

— — v. 4-(4-Chlor-2-sulfo-5-tolylazo)-1-naphthol in D & 
C Red No. 8 u. 9 247, 122 

— — vy. f-Chlorvinylaldehyden 247, 104 

— — y. Cl-Gehalt in Styrol 250, 72 

— — y. Cl, in Wasser (Trink- u. Bade-) mit stabilisiertem 
Ortho-tolidin 250, 262 

— — v. Co als Tartrat-Komplex 246, 145 

— — — extr., mit saurem Monochromgriin S 249, 50 

— — — in biolog. Material nach Verabreich. [Co-ADTA]?- 
enthaltender Aerosole 244, 317 [Or] 

— — — in Kisen, Stahlen, Erzen u. Schlacken mit Nitro- 
so-R-Salz 249, 307 [Or] 

— — — in magnet. Membranen 245, 184 

— — — in Wasser, mit 3-Methoxynitrosophenol bzw. 
Ammoniumthiocyanat 246, 54 

— — — katalyt. 249, 205 

— — — mit Apfelsiure u. H,O, 244, 284 

— — — mit Diacetylmonoxim u. Thiosemicarbazid sowie 
Diacetyl-thiosemicarbazon-oxim 247, 94 

— — — mit Pyridylazoverb. 249, 206 

— — v. Coffein in pharmazeut. Praparaten, automatis. 
249, 416 

— — v. Cr(VI) als Diphenylcarbazidkompl. nach Extr. 
mit 4-Methyl-3-penten-2-on 249, 239 [Or] 

— — — katalyt., iber die Oxydat. v. Indigocarmin mit 
H,O, 246, 397 

—--—---— v. Methylorange mit H,O, in Gegenwart v. 
Carbonséuren 247, 89 

— — y. Cu, extr., mit PAR 249, 384 

— — — in Kupfernaphthenaten 248, 242 

— — — in org. Lés. v. Kupferseifen 245, 323 [Or] 

— — — katalyt., mit p-Toluidin (Spuren) 244, 125 

— — — mit N,N’-Bissalicyliden-2,3-diaminobenzofuran 
(Spuren) 250, 195 

— — — mit Chinolin-2-aldehyd-2-chinolylhydrazon 249, 
385 

— — — mit Diphenyldithiophosphorsaure, extr. 247, 73 

— — — neue Reagentien 248, 351 

— — y. Cu, Cru. As in Holz (impragn.-) 248, 248 

— — v. Cu-, Hg-, Cd- u. Tl-Spuren nebeneinander, 
Trennschema 250, 353 

— — y. Cumarin u. Furocumarinen in gefrorenen Lés. 
249, 322 

— — vy. Cyclohexylamin in Cyclamaten 248, 398 

— — vy. Desmodur H in Luft 248, 149 [Or] 

— — y. Desoxyribonucleinsiure in Klarschlamm 
(anaerobem-) 244, 336 

— — — stérende Substanzen 250, 415 

— — vy. 1,1-Dialkylhydrazinen 248, 204 

— — vy. Dimexan in Ernteprodukten mit Viles’ Reagens 
245, 196 
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— — v. 2,4-Dinitro-phenol in 2,6-Dinitro-phenol 250, 279 

— — v. Dipheny] in Benzoesiure 250, 278 

— — v. Diphenylmethan nach Nitrierung mit Janovsky- 
Reaktion 244, 401 

— — vy. Diphenylpyralin 248, 122 

— — y. Di- u. Trisacchariden 247, 109 

— — vy. Ester-Verunreinig. in Benzoesdiure 260, 278 

— — y. F in Phosphorverb. nach destill. Abtrenn., mit 
Lanthan-Alizarinkomplexonat 250, 272 

— — — (Ubersichtsber.) 248, 367 

— — y. F- in Wasser (Trink-) mit Lanthan-Alizarin- 
komplexan nach kationenaustausch-chromatog. 
Abtrenn. 244, 113 [Or] 

— — — mit Alizarin-Komplexan nach destillat. Trenn. 
(Spuren) 244, 134 

— — vy. Fe als Ferrointhiocyanatkompl. 260, 212 

— — — extr., mit Kristallviolett 246, 143 

— — — in magnet. Filmen, mit o-Phenanthrolin 248, 231 

— — — in Metallen (Nichteisen-) u. Leg. (Nichteisen-), 
mit 2,4,6-Tris-(2-pyridyl)-s-triazin 244, 340 

— — — in NaCl, frequentom. 247, 65 

— — — in Ni, kinet., mit Methylorange in Perchlor- 
sduremedium 244, 64 

— — — in Re mit 1,10-Phenanthrolin 245, 183 

— — — in Titantetrachlorid, extr. 248, 97 

— — — in Wasser (moorhalt.-) mit Bathophenanthrolin 
244, 336 

— — — mit Benzolsulfonylamid der Benzolhydroxam- 
siure 249, 205 

— — — mit EDDHA, Verhinder. v. Storionen 246, 143 

— — — mit Unitol 246, 400 

— — v. Fe(II) u. Fe(III), mit Co(III)-nitrilotriacetat- 
komplex 248, 193 

— — — mit Diacetylmonoxim-thiosemicarbazon 248, 369 

— — v. Fe(III) 248, 192 

— — — als Chinolatkomplex nach papier-chromatog. 
Abtrenn. 244, 64 

— — — chronom., mit N-Anthranildiessigséiure u. H,O, 
247, 92 

— — — in Reagentien nach Extr., mit Phenylfluoron 248, 
268 

— — — mit Chromazurol S 246, 144 

— — v. Fe(III), Mn(II), Co(III), Cu(II), Zn u. Pb in 
Organosiliciumharzen mit Piperidiniumpentamethylen- 
dithiocarbamidat 248, 102 

— — v. Fe(III), Ti(IV) u. V(V) neben Begleitionen, mit 
1-(o-Carboxypheny]l)-3-hydroxy-3-phenyl-triazin 249, 
406 

— — v. Fructose, Roe-Verfahren, Neuauswert. 244, 70 

— — v. Furfurol in Tetrahydrofurylalkohol 245, 192 

— — v. Ga 244, 337 

— — — in Al (Hiitten-) mit Hamatein 246, 12 [Or] 

— — v. Ga, In u. Tl mit Solochrom Cyanin R 244, 131 

— — — mit Xylenolorange 245, 397 

— — v. Ga-, Mo-, Au- u. Fe-Spuren in In, extr., als 
Chloridkompl. 250, 346 

— — v. Glucose in Serum u. Cerebrospinalflissigkeit, 
enzymat., Glucose-Oxydase-Meth. 247, 412 

— — v. Glucose-6-phosphat in Lebergewebe 244, 221 

— — v. B-Glucuronidase-Aktivitaét in Serum mit 
p-Nitrophenyl-glucuronid 144, 222 

— — v. Glyceriden (Mono-, Di- u. Tri-) in diinnschicht- 
chromatog. Extr. nach der Hydroxamat-Meth. 244, 
402 
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— — in Lebensmitteln nach diinnschicht- 

chromatog. Trenn. 244, 78 

— v. Glycerin u. Glycerid-Glycerin in Plasma, 
enzymat. 248, 124 

— v. halogenorg. Verb. durch Bildung v. Polymethin- 
farbstoffen 249, 213 

— vy. Hexachlorophen neben 2,4,5-Trichlorphenol mit 
Kupfer(IIT) 250, 188 [Or] 

— vy. 4-Hexylresorcin in galen. Zubereit. neben 5- 
Chlorcarvacrol mit diazotiertem Dianisidin 244, 117 
[Or] 

— v. Hf als Hafniummolybdin-Heteropolykompl. 250, 
204 

—v. Hf u. Zr mit Xylenolorange 250, 204 

— v. Hg, indirekt, mit Ni-Salz der Antipyrin-4-dithio- 
carbonsaure 244, 127 

— — mit Furacilin 249, 343 

— — mit o-(2-Thiazolylazo)-4-methyoxyphenol 250, 198 
— v. Hippursiiure in Harn, nach Uberfithren in N- 
Brombenzamid 245, 208 

— v. Hydrazin mit Triphenyltetrazoliumchlorid 250, 
337 

— v. Hydrochinon als Chinon in Crememasse 249, 191 
(Or) 

— — in Ergocalciferol 245, 344 

— y. 8-Hydroxychinolin neben anderen Phenolen in 
galen. Zubereit. 248, 38 [Or] 

— v. Hyponitrit 244, 329 

— v. u-Idon- u. D-Gluconsiure 249, 320 

— v. In mit Pyridinazoverbind. 246, 390 

— v. In, Cd u. Bi neben Begleitelementen mit Xylenol- 
orange 249, 150 

— vy. Ir(IV), extr., als Zinnbromidkompl. mit Dianti- 
pyrylmethan 249, 409 

—v.J in org. Verb., mit der Verbrennungsflasche 249, 
315 

— — in Schilddriisenpraparaten 245, 203 

— — in Wasser 244, 139 

— vy. J~ 246, 142 

— vy. K, extr., mit Cuproin-Kupfer(I)-tetraphenylo- 
borat 244, 125 

— vy. Kohlenhydraten in Pflanzenmaterial mit Anthron, 
Stérung durch Perchlorsaiure 248, 247 

— y. Kreatin-Phosphokinase 247, 143 . 

— vy. La oder Lanthaniden mit Arsenazo III u. ADTA 
248, 71 

—v. Li 244, 270 

— — in H,0, mit Nitroanthranilazo 247, 72 

— — mit Phosphonazo R bzw. mit Arsenazo IIT 244, 
270 

— y. Mestranol mit H,SO, nach chromatog. Trenn. 
247, 129 

— v. Metallionen u. cyanidhalt. org. Verbind., katalyt. 
244, 53 

— vy. Mevinphos in Luft, Feldlaboratoriumsmeth. 

244, 78 

—v. Mg 245, 392 

— — in Stahl u. Fe, Thymolblaumeth. 246, 64 

— — mit Eriochromschwarz T 249, 143 

— — — (submikro) 245, 169 

— — mit TBTM 248, 291 [Or] 

— — mit Titangelb in Silicatgesteinen 245, 185 

— — — in Silicat- u. Carbonat-Gesteinen 248, 95 

— — — neben Ca 244, 126 
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— — v. Mn in biolog. Gewebe (tier.-), extr., mit morpho- 
lin-N-dithiocarbonsaurem Morpholinium 244, 210 

— — — in Erzen u. Leg. 246, 19 [Or] 

— — — in Natrium- oder Magnesiumchlorid oder -sulfat, 
mit 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 246, 79 

— — —in Th-Verb. 249, 334 

— — — mit p-Aminophenylmercaptoessigsiure 247, 53 
[Or] 

— — — mit Formaldoxim nach Abtrenn. aus Futter- 
mitteln 247, 116 

— — v. Mo in Fe-Metallen (Spuren) 247, 367 

— — — in Leg., mit Sulfochlorphenol 8 246, 330 

— — — in Vu. Vanadaten (Spuren) 247, 365 

— — — mit NH,SCN, nach photochem. Reduktion 
248, 188 

— — — mit Phenylazoxine S 246, 139 

— —v.N in Be 246, 58 

— — — in Metallen (temperaturbestand.-) u. Leg. 
(Spuren) 248, 89 

— — v. a-Naphthol 250, 416 

— — v. Nb, extr., mit Mischkomplexe bildenden org. 
Reagentien 249, 198 

— — — in Metallen u. Leg. (Spuren) 249, 337 

— —v. Nb u. Ta in Stahl 244, 208 

— — v. NH, in Lebensmitteln 244, 379 [Or] 

— — — mit Nessler-Reagens 245, 155 [Or] 

— — — Phenol-Hypochlorit-Reakt. 245, 399 

— — y. Ni in Stahl (Cu-, Mn-, Cr- u. Si-halt.-) als Di- 
antipyrylmethan-Nickeldithiooxalat-Komplex. 246, 66 

— — — mit Monothioglycerin 249, 408 

— — — mit Schiffschen Basen aromat. o-Aminoketone 
mit Athylendiamin 248, 194 

— —v. Niu. Co mit Bis-(4-natriumtetrazolylazo-5)- 
aithylacetat 248, 194 

— —v. NO, ,,Saltzman-Faktor“ 244, 294 [Or] 

— — v. NO,- in Wasser (Trink-) mit Cleve-Saure, 
Faktoren der Beeinflussung 250, 262 

— — — mit Antipyrin 247, 84 

— — — mit p-Nitroanilin u. Azulen 244, 60 

— — v. NO,- in Bodenproben, mit Chromotropsaure 
247, 381 

— — — in Wasser v. FluB8miind. mit Brucin-Sulfanil- 
sdurereagens 246, 53 

— — v. NO; u. NO,- mit Brucin 246, 239 

— —v. NO, u. P in H,O 246, 51 

— — v. NO, in N,O, 244, 278 

— — v. O-Spuren in Antimonsulfid als SO, mit Formalin- 
Fuchsin 246, 80 

— — y. Os in stabilen Komplexen, destillat., als Hexa- 
bromosmat(IV)-komplex 247, 37 

— — — mit «-Benzoyl-f-carbathoxymethyl-Selenharn- 
stoff 248, 372 

— — v. OsO,, katalyt., mit 4-Hydroxy-3-aminobenzol- 
sulfonsdure u. Kaliumpersulfat 244, 334 

— — v. Ozon beim Vorhandensein v. Chlorverb. 250, 207 

— —v. Pin Abwasser mit Ammoniummolybdat u. 
1-Amino-2-napthol-4-sulfonsiure 244, 139 

— — — in Hisen mit Molybdinblaureaktion u. MIBK 
249, 339 

— — — in Ferroniob, Ferrotitan u. Nioberz 249, 52 

— — — in Ferrovanadium 244, 207 

— — — inorg. Verb., enzymat., mit Hydroxamsauren 
245, 333 

— — — in pflanzl. Material 245, 190 
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— — — in Serum, Anlager. v. Methylviolett an Phos- 
phatomolybdansaure 246, 215 

— — — in Stahl (Nb-), Molybdanblaumeth. 246, 62 

— — — nach Diazotieren v. Hydroxychinolinium- 
phosphomolybdat 246, 392 

— — — (ultramikro) 246, 133 

— — y. PAN in D & C Red No. 17 nach diinnschicht- 
chromatog. Trenn. 247, 122 

— — v. Pd, extr., mit N,N’-Bis-(o-aminoacetophenon)- 
athylendiimin in Toluol 248, 371 

— — — — mit Diantipyrylmethan aus jodidhalt. Lés. 
247, 95 

— — — — mit Diphenyldithiophosphorsiure 249, 207 

— — — — mit PAR 244, 136 

— — — — mit 4-(2-Pyridylazo)-1-naphthol u. seinen 
im Pyridinkern substituierten 5-Brom- u. 3,5-Dibrom- 
derivaten 247, 96 

— — — mit 2-Mercapto-5-anilin-1,3,4-thiodiazol 248, 79 

— — y. Pelentan u. Dicumarol mit p-Didithylamino- 
anilin 247, 112 

— —v. Peroxidzahl 244, 410 

— —v. Persaéuren neben H,O, 248, 380 

— — y. Phenolen in Wasser mit 4-Aminoantipyrin, Stér- 
beseitig. durch Sulfide mit Triton X-100 246, 326 

— — vy. Phenylacetonitril mit m-Dinitrobenzol 244, 401 

— — v. Phorat u. seinem sauerstoffanalogen Sulfon 
in Pflanzengewebe 247, 388 

— — v. Phosphatase (alkal.-) mit p-Nitrophenylphosphat 
247, 143 


— — — (alkal. u. saurer-) mit Phenolphthaleindiphosphat 


247, 143 

— — vy. Phthalsaure mit Resorcin 244, 124 [Or] 

— — vy. Pikrinséure in 2-Amino-4,6-dinitro-phenol u. 
2,6-Dinitro-phenol 250, 279 

— — v. PO,°-, extr., mit n-Butylacetat, in Wasser 
(FluB-) 245, 179 

— — — — mit Triphenylmethanfarbstoffen 244, 330 

— — — Molybdanblaumeth., mechan. Untersuch. 244, 
132 

— —v. Pt mit Brucin 246, 147 

— — — mit 1,2,4-Triazolin-3-thion 248, 197 

— — vy. Pt u. Pd als Dithiooxalatkomplexe 247, 97 

— — vy. Pu, extr., neue Reagentien 244, 130 

— — v. Pyridin-Spuren mit Bromcyan u. 4,4’-Diamino- 
stilben-2,2’-disulfonsiure 250, 278 

— — v. Re, extr., mit Diphenylselenoxid 246, 146 

— — — — mit Pyrazolindithiocarbamidaten 246, 400 

— — — in Leg., katalys. Rhodanidmeth. 245, 182 

— — — mit Thioacetamid 248, 192 


— — — mit Tris-dipyridylato-eisen(I1)-sulfat 248, 298 [Or] 


— — v. Rh(III) mit Eriochromeyanin RC 248, 305 [Or] 
— — v. Ru, katalyt. 250, 213 
— — — kinet. 248, 371 


— —v. 8, katalyt. Hinwirk. auf die Redukt. v. Ag-Ionen 


durch Fe(II) 246, 397 

— — v. S* u. 8O,?2- in Wasser 246, 53 

— — v. Sb als Antimonmolybdatophosphat 244, 132 

— — — als Methylenblau-hexachloroantimonat(V) 
249, 400 

— — — extr., mit Pyridylazoverb. 246, 394 

— — — in Stahl (leg.-) mit Jodid 248, 18 [Or] 

— — — mit Pyridyl-azo-didthyl-m-aminophenol u. seinen 
Homologen 248, 185 
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— —y. Sc u. Zr neben Begleitionen mit Glycinkresolrot 


250, 200 


— — v. Se in Ge u. GeO, 248, 266 
— — — mit 3,3’-Diaminobenzidin, Viktoriablau B, 


o-Phenylendiamin, 1,4-Diphenylthiosemicarbazid u. 
Dithizon, Vergl. 246, 138 


— — — mit 2-Mercaptobenzoesiure 248, 365 
— —y. Seu. Y in Gesteinen mit Arsenazo III nach 


antagon. Reextr. 248, 94 

— vy. SE in techn. Lés. 247, 378 

— y. SiO, in Silicaten (natiirl.-) mit 6-Molybdato- 
kieselsiure 245, 139 [Or] 

— — (polymergeb.) in Wasser 250, 60 

— y. Sn in Erzen, Gesteinen u. Mineralien mit Sali- 
cylidenamino-2-thiophenol 246, 69 

— — in Mo-halt. Stahl, extr., mit 3’-Pyridylfluoron 
249, 179 [Or] 

— — in Pb u. Sb-halt. Pb-Leg. 248, 173 [Or] 

— — in Stahl mit 3’-Pyridylfluoron 245, 137 [Or] 

— vy. Sn(IV) mit Brenzcatechinviolett, Empfindlich- 
keitssteigerung durch Cetyltriammoniumbromid 244, 
277 

— — Reagentienvergl.: Hamatoxylin, Phenylfluoron, 
Quercetin, Brenzcatechinviolett, 4-(«-Pyridylazo)- 
2-naphthol u. p-Nitrobenzolazobrenzcatechin 244, 277 
— v. SO,?-, indirekt, durch Extr. v. Tris-(1,10- 
phenanthrolin)-eisen(II)-chloranilat 247, 88 

— — in pflanzl. Material 245, 190 

— v. Starke u. Carboxymethylcellulose 248, 383 

— vy. Streptomycin nach dinnschicht-chromatog. 
Trenn. 247, 128 

— v. Ta in Nb mit Meldolablau 249, 336 

— — in Ta,O, mit Methylviolett 246, 78 

—v. Te als Thiocyanatkomplex 244, 282 

—v. Te, extr., mit 5-Mercapto-3-(naphthyl-2)-1,3,4- 
thiadiazolthion-2 246, 397 

— — in Pb 249, 335 

— — neben Begleitelementen, extr. 248, 296 [Or] 

— v. Tensiden (nichtionogenen-) in Abwasser 247, 
124 

—v. Thiamin in Harn nach der Meth. v. Haugen 
246, 285 

— — mit Bromthymolblau 245, 342 

— vy. Ti als Titanomolybdankomplex 249, 51 

— — in Gesteinen u. Mineralien, mit Tiron 244, 344 
— — in molybdanhalt. Stahl mit Tetrahydroxyphen- 
azin 249, 106 [Or] 

— — in Stahl, Leg. u. feuerfesten Materialien, mit 
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamin 247, 368 

— — mit Chimdu 249, 152 

— — mit PAN (mikro) 244, 131 

— — mit Tichromin 250, 204 

— v. Tl in biolog. Material, extr. 245, 201 

— — in Metallen u. Leg. 244, 206 

— v. Tl(I) mit Ce(IV), kinet. 247, 82 

— v. Tocopherol aus Pflanzenélen 245, 345 

— v. Trihexyphenidylhydrochlorid, Spasman u. 
Dispasmol, in pharmezeut. Zubereit. 249, 74 

— v. Tyramin mit 4’-Nitro-azobenzol-carbonsiure-(4)- 
chlorid 245, 293 [Or] 

— v. U (ug-Bereich), neben Metallen der Ammonium- 
sulfidgruppe nach diinnschicht-chromatog. Abtrenn. 
244, 130 


— — v. U(VI), extr. 245, 395 
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— — — — mit Thenoyltrifluoraceton u. Rhodamin C 
249, 395 

— — — in Pb 244, 206 

— — — neben Cu*', Zn?+, Agt, Pb?+, Ga%+, Ins+, Ti+, 
La*t, Tit*, Zr** uu. Tht, extr. 247, 81 

— — — photochem., iiber die Oxyd. v. Alkohol zu 
Acetaldehyd-Alkohol 247, 336 

— — v. UO,?* mit Pyrogallolsulfonsiure 245, 175 

— — v. V, extr., in Eisenerzen, mit N-Benzoyl-N-phenyl- 
hydroxylamin 246, 125 [Or] 

— — — — mit 5,7-Dijod-8-hydroxychinolin 246, 136 

— — — in Magnetit, Imenit, Chromit u. magnet. 
Gestein 248, 235 

— — — in Silicatgesteinen, mit N-Benzoyl-o-tolylhydro- 
xylamin 244, 343 

— — — in Stahl, Hochtemperaturleg. u. Ferrotitanerzen, 
mit Vanadox 248, 364 

— — — katalyt. 244, 61 

— — — mit Dimethylaminoiathanthiol 248, 364 

— — v. V(IV) mit Arsenazo I 244, 61 

— — vy. W in Stahl mit Brenzcatechinviolett 247, 369 

— — —inV, extr., mit Benzhydroxamsiure 246, 329 

— — v. Y-Spuren in U, Co, Cu, Fe, Zn, Cd u. Erzen, 
extr., mit Chlorphosphonazo DAL 246, 59 

— — vy. Y u. La in Al-Leg., extr., mit Oxin 246, 59 

— — v. Yellon mit Fe(III) 244, 287 

— — vy. Zn in Cu, extr., mit Dithizon 244, 141 

— — — in Wasser 248, 220 

— — vy. Zn, Co u. Cu mit Oxinblau 244, 272 

— — v. Zr 250, 351 

— — — in Leg. 246, 328 

— — — in Nb u. Ta enthaltenden Proben, mit ADTA u. 
Xylenolorange 247, 375 

— — — mit Arsenazo(III), EinfluB v. radiolyt. Cl,- 
Bildung 246, 140 

— — — mit Gallocyanin MS 244, 328 

— Depolymerisier. v. Zr mit Arsenazo III 249, 398 

— Extinktionsverhaltnismethode 250, 37 

— Fehler der Nicht-Kohirenz bei schwachen Spektral- 
linien 249, 249 

— Genauigkeit u. Empfindlichkeit 250, 38 

— Grenzkonzentration u. Erfassungsgrenze 248, 59 

— MeBfehler bei der direkten Auswert. v. Papier- 
Chromatogrammen 246, 267 

— Reagentien, 8-Hydroxychinoline, Darstell. 247, 67 

— ultramikro 248, 42 

— u. Refraktometrie (Richter, Kny u. Gerecke) 244, 321 
[L] 

— Untersuch. v. Fe-Kompl. mit Mandelsaure 248, 192 

— — vy. Komplexzusammensetz., stéchiom., modifiz. 
Meth. der isomolaren Serien 244, 53 

— — vy. Se-Kompl. mit Quercetin, Rutin u. Morin 248, 
71 

— Verwend. v. Hydroxycumarinen 249, 138 

— — y. radioisotopischer Lichtquelle 249, 128 

— gs. auch Spektralphotometrie, Absorption 

Photometrie, Flamme, Analyse v. Metallschmelzen 244, 
336 

— Best. v. As in Organo-As-Verb., Cu u. Fe 248, 201 

— — y. Bau. Sr in Wasser (Meer-), nach ionenaustausch- 
chromatog. Abtrenn. 244, 79 

— — v. Be 248, 353 

— — v. Ca 249, 388 

— — — in Harn 246, 213 
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— — — in phosphathalt. Lés. nach elektrodialyt. 
Abtrenn. 248, 353 

— — — in Stahlleg. 246, 64 

— — — in Ta (Spuren) 250, 265 

— — v. Ca, Cd, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Na, Pb, Zn 
(10-18 bis 10-14 Mol) 248, 68 

— — v. Cl- in Serum (nativ. Human-) 245, 203 

— — v. Cr(III) in Leg. 246, 62 

— — v. Ge mit Stickstoff/Sauerstoff/Acetylen-Flamme 
248, 76 

— — v. K aus Bodenproben in siulen-chromatog. 
Eluaten 244, 153 

— — — in B 249, 49 

— — — in Fe-Katalysatoren fiir die NH,-Synthese 246, 
75 

— — v. La neben PO,?- 246, 5 [Or] 

— — vy. Li in Lés. versch. Detergentien 249, 72 

— — — in Serum 245, 199 

— — v. Mg, Ca, Cu, Mn u. Cr (simultan) mit Vielkanal- 
Spektrometer 245, 115 

— — — — in Gegenwart stérender Kationen u. Anionen 
245, 170 

— — v. Na in Al 249, 49 

— — — in Wasser (hochreinem-) 250, 261 

— — v. Na-, K-, Ca-, Mg-, Fe-, Mn-, Cu-, Ni- u. Cr- 
Spuren 248, 224 

— — vy. Na, K u. Ca, Hinsatz v. Verdiinnungsautomaten 
245, 23 [Or] 

— — v. Na u. K (gleichzeit.) in biolog. Flissigkeiten 246, 
211 

— — v. P-Verb. 248, 183 

— — vy. Ru u. Cs in Wasser 244, 79 

— — v. SE als ADTA-Kompl. 249, 392 

— — — in einer getrennten Distickstoffmonoxid/ 
Acetylen-Flamme 249, 193 

— — vy. Si in Organosiliciumverb. 248, 200 

— — vy. Sn in Diffusionsflammen 248, 76 

— — vy. Sr in Naturprodukten 245, 200 

— — — in Nylon 245, 192 

— Einstrahl-Verfabren, Untersuch. zur Kompensation von 
Strahlungsdichteschwankungen 244, 190 

— Gleichgewichtsuntersuchung zwischen H- u. OH- 
Radikalen u. verwandten Erscheinungen in turbulen- 
ten Wasserstoff-Flammen 250, 36 

— kombin. mit Gas-Chromatographie, Best. v. Cl 245, 
274 [Or] 

— Mess. des Absorptions-Emissions-Intensitats-Verhalt- 
nisses 246, 263 

— Nachweisgrenzen v. Elementen bei Anwend. vor- 
gemischter Sauerstoff-Acetylen-Flammen 245, 281 

— Priifung der Anionenstérung, I. Untersuch. der Al-Stér. 
249, 247 

— qualit. Analyse org. Molekiile 248, 333 

— Stér. durch chem. Beeinfluss. oder Verdampfen der 
Lés., Erdalkali-Anionen-Systeme 249, 248 

— Ubersichtsbereicht 250, 318 

Photometrische Mef8verfahren, Automationswege 245, 23 
[Or] 

Photostréme, Mess. an der tropfenden Quecksilber- 
Elektrode 250, 334 

Phthalid, Best. in Phthalsiureanhydrid, gas-chromatog. 
249, 321 

Phthalsiure, Best., extr.-atomabsorptions-spektral- 
photom., mit Neocuproin-Kupfer(I)-chelat 248, 216 
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Phthalsaure, Best. (Forts.) 

— — neben Benzoesaure in Terepthalsiure, siulen- 
chromatog.-titr. 248, 215 

— — photom., mit Resorcin 244, 124 [Or] 

Phthalsiureanhydrid, Best. v. o-Xylol-, Naphthalin-, 
Maleinsiureanhydrid-, Citronensiureanhydrid-, 
Benzoesaure-, o-Toluinséure- u. Phthalid-Verunreinig., 
gas-chromatog. 249, 321 

Phthalsiiureester, Nachw. in Benzol 248, 241 

— Sichtbarmach. auf Diinnschicht-Chromatogrammen mit 
Fuchsin-Farbstoffen 248, 386 

Phyllochinon, Best., gas-chromatog. 245, 345 

Physikalisch-chemische Methoden, Analyse v. Fetten 247, 
392 

Physikalische Trennmethoden, (Wilson u. Wilson) 245, 
157 [L] 

Physodsiiure, Nachw., diinnschicht-chromatog., mit 
Echtblausalz B 244, 71 

Picloram(4-Amino-3,5,6-trichlor-picolinsiiure), Best., 
gas-chromatog. 246, 207 

Pigmente, Nachw. v. Chloroplasten in Blaittern v. Spinat, 
diinnschicht-chromatog. 246, 150 

Pikramin CA [2-(1-Hydroxy-4,6-dinitro-2-phenylazo) - 
1,8-dihydroxynaphthalin-3,6-disulfonat], zur Best. v. 
Zr, spektralphotom. 248, 362 

Pikramin P [2,4-Dinitrophenol-(6-azo0-1)-2-naphthol- 
3,6-disulfonsaure], zur Best. v. Cu(II), spektralphotom. 
248, 63 

Pikrate, org. Basen, Best., titr.,-potentiom., in Tetra- 
alkoxysilanen 247, 348 

Pikrinsiure, Best. in 2-Amino-4,6-dinitrophenol u. 
2,6-Dinitrophenol, extr.-photom. 250, 279 

— — v.N, gas-chromatog. 245, 325 

Pilocarpin, Best. in ophthalmolog. Lés., IR-spektral- 
photom. 245, 407 

Piperazinderivate, Best. neben Morpholin u. Athylen- 
diaminderivaten, gas-chromatog. 247, 127 

Piperidin-Amine, Analyse, physikochem. 246, 47 

2-(1-Piperidino) -athylbenzylat-aithylbromid, Best., colorim. 
248, 389 

Piperonylbitoxid (Butylearbitolither des 3,4-Methylen- 
dioxy-6-propylbenzylalkohols), Best., gas-chromatog. 
244, 157 

Plasmin, Best. 248, 142 

Plasminogen, Best. 248, 142 

— — immunchem. 249, 282 

Plaste, Priifung v. Bedarfsgegenstanden 246, 204 

Plastomere, Cellulose—, Identifiz., thermogravim. 245,193 

Platin, Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Ga 248, 
75 

— — — in Gesteinen 246, 71 

— — aktivierungsanalyt.-subst6chiom. 246, 147 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Ag-Perlen 
(dokimast.-) 246, 122 [Or] 

— — — neben Au, Pd u. Rh 248, 197, 352 

— — gravim., mit m-(Mercaptoacetamido)-phenol 
(Spuren) 249, 142 

— — — mit Trimethylphenylammoniumjodid 244, 56 

— — in perchlorsauren Schwermetallés. 249, 409 

— — neben Pd in Gegenw. unedler Metalle, papier- 
chromatog.-rontgenspektrom. 249, 208 

— — photom., in Dimethylsebacinat-Herstellungslés. 246, 
337 

— — — in Katalysatoren (Versuchs-) 250, 64 


Phthalsiure — Plutoniumdioxid 


— — — mit Brucin 246, 147 

— — — mit 1,2,4-Triazolin-3-thion 248, 197 

— — — neben Pd, als Dithiooxalatkomplex 247, 97 

— — spektrog. in geolog. Material 244, 345 

— — y. Metallverunreinig., spektrog. 250, 343 

— elektrochem. Verhalten in 0,5 M HCl 248, 197 

— Trenn. v. Au, Redoxaustausch an Hg sowie aktivie- 
rungsanalyt. Best. 247, 333 

— — v. Ir, extr. 248, 197 

— Untersuch. der Sublimation u. Gasabsorption, 
Naherungsmeth. 244, 146 

Platin(IV), Best. in ternaren Kompl., spektralphotom. 
249, 409 

— Reakt. mit Diantipyrylmethan 249, 208 

— Trenn. v. Nichtedelmetallen, siulen-chromatog. mit 
quant. Auswert. 248, 89 

Platinlegierungen, Best. v. Nb in Pt/Nb-Leg., spektral- 
photom. 244, 235 [Or] 

— — v. Verunreinig., auch in Pt/Rh-Leg. 248, 232 

Platinmetalle, Best. in Meteoriten, spektrom. 249, 346 

— — v. Pt, Pd, Rh u. Ir neben Schwermetallen 249, 409 

— — v. Rh(III), extr.-spektrom. 249, 341 

— Reakt. mit 10-Methylacridiniumchlorid 249, 208 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 244, 335 

— — extr. 246, 146 

— — papier-chromatog., unter besonderer Beriick- 
sichtigung des Os. I. Teil. Alkohole, Ketone u. Ather 
als FlieBmittel 249, 207 

— — — IL. Teil. Mischsysteme u. Salze als FlieBmittel 
249, 207 

— — v. Au 250, 196 

Plutonium, Best. in Kernbrennstoffen, rontgenfluorescenz- 
analyt. 247, 278 [Or] 

— — in Plutoniumdioxid, coulom., nach NaOH/Na,0,- 
Schmelze 248, 74 

— — neben U (simultan) in U/Pu-Mischoxiden, coulom. 
246, 297 [Or] 

— — spektralphotom. (Spuren) 248, 359 

— — titr.-potentiom., in salpetersaurem Medium 250, 
202 

— — Ubersichtsbericht versch. Methoden 249, 149 

— — vy. Spurenverunreinig., spektrog., m.H. des Nieder- 
strombogens 248, 359 

— — v. U, polarog. 248, 74 

— Extr. mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoylpyrazolon-5 
249, 149 

— Trenn. neben Np v. U, chromatog. (verteilungs-), 
Verwend. v. Laurylamin 250, 346 

— — v. Kernspaltprodukten, extr., mit Nitromethan 248, 
72 

— — v. Uranmonocarbid (neutronenbestrahltem-) 247, 
81 

Plutonium (IV), Best., extr.-photom., neue Reagentien 244, 
130 

— — v. freier Saure in angereicherter waBr. — titr.- 
potentiom. 247, 337 

Plutonium-236, Best. in **Pu, «-spektrom. (ppm) 248, 74 

Plutonium-238, Best. in radioakt. Abfall, y-Zahlmeth. 
249, 396 

— — v. 6Pu (ppm), o-spektrom. 248, 74 

Plutonium-239, Best. in wiBr. Lés., fliissig-szintillations- 
spektrom. 248, 74 

Plutoniumdioxid, Best. v. Pu, coulom., nach NaOQH/ 
Na,O,-Schmelze 248, 74 


Plutoniumlegierungen — Polarographie 


Plutoniumlegierungen, Best. v. Ti in U/Pu/Ti-Leg., 
sdulen-chromatog.-spektralphotom. 246, 60 

Plutoniumsulfid, Best. v. 8, titr., -amperom. 247, 377 

Polarimetrie, Best. v. 1-Apfelsiure in Fruchtsiften u. 
Fruchtprodukten 248, 256 

— — v. Aminen (aromat.-) mit Dibenzoylweinsiure- 
anhydrid 247, 112 

— — v. Gluconsaure in Fleischerzeugnissen u. Brit- 
zusatzmitteln 248, 262 

— — v. Saccharose u. Glucose nebeneinander, Borhydrid- 
Redukt. 247, 110 

— — v. Zn u. Cd 249, 145 

— — v. Zr 249, 194 

Polarograph, A.C.D.C.—, Modell P.A. 102, zur Best. v. 
H-Ionen in LiCl-Lés. 245, 164 

— Davis-Kathodenstrahl, — zur Best. v. Nitroglycerin u. 
Tetranitropentaerythrit in Gem. 245, 197 

— Differential-Kathodenstrahl—, der Fa. Davis, zur 
Best. v. Al- u. Fe-Spuren in Bleioxid 247, 372 

— fernoperierender, Best. v. U in Lés. radioakt. Abfalle 
246, 74 

— Kathodenstrahl—, zur quant. Auswert. v. papier- oder 
diinnschicht-chromatog. Eluaten 247, 62 

— Wechselstrom—, Gerat mit EinschluB-Verstirker 244, 
54 

— Southern type A 1700 Mark II, zur Best. v. In 
(Spuren) in Cd 244, 25 [Or] 

Polarographie, Adsorptionscharakteristiken v. Methylen- 
blausystemen mit stationarer Quecksilberelektrode 
245, 120 

— Amalgam—, Best. v. Tlu. Pb 247, 337 

— Analyse v. Abwasser der Phenol- u. Acetonfabrikation 
245, 180 

— — vy. Mono- u. Dialkylverb. im Gem. 244, 404 

— — y. p-Xylol-Oxydationsprodukten 249, 222 

— Analysenmethoden, Uberblick 247, 63 

— Anwendung v. Metall-Acetonylacetonatkomplexen in 
Toluol zur Best. v. Elementen nach extr. Trenn. 245, 
287 

— Application of a Self-Cleaning Rotary Silver Electrode 
246, 260 

— Berechnung der aufeinanderfolgenden Bildungs- 
konstanten mittels eines schnellen Digital-Computers 
244, 267 

— Best. der Aggregationszahl vy. Farbstoffen u. der 
Wirkung v. Zusatzen auf die Aggregation 248, 251 

— — y. Acetonitril, Dimethylformamid u. Dimethylamin, 
indirekt 250, 129 

— — vy. Acrylaten u. Methacrylaten nebeneinander 248, 
244 

— — y. Athylen-bis-thiurammonosulfid 248, 321 [Or] 

— — vy. Ag in Pb (Spuren) 248, 226 

— — vy. Al, indirekt 247, 335 

— — y. Al, Fe u. Ti (simultan) als Oxinate in Dimethy]l- 
formamid 245, 172 

— — v. Aldehyden u. Ketonen als Azomethinderivate 
249, 215 

— — y. Alkalimetall- u. Ammoniumionen in N,N- 
Dimethylacetamid 245, 166 

— — y. 2-Amino-2-phenyl-indandion-1,3 248, 84 

— — y. Aminosiuren, Formaldehyd als Reagens 248, 284 

— — y. Anilin u. Phenylcyclohexylamin in Cyclohexyl- 
amin u. Dicyclohexylamin 245, 192 

— — y. Anthracen in Anthrachinon u. Anthron 248, 242 
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— — y. Anthrachinonderivaten in nichtprotogenen u. 
gem. Losungsmitteln 250, 141 

— — v. As, extr. 248, 184 

— — — in Lebensmitteln (Spuren) 244, 411 

— — v. Ba-, Sb-, Pb-, Cd- u. Cr-Spuren in Malerfarben 
244, 350 

— — v. Biin Urin 247, 135 

— — v. Br- 249, 405 

— — — in Blutserum 248, 124 

— — y. n-Butylzinnchloriden 247, 349 

— — v. CaO in NaCl/CaCl,-Schmelzen 248, 237 

— — vy. Carbonylgruppen in Starke mit o-Phenylen- 
diamin 248, 393 

—-—--—--—-— 249, 263 

— — v. Carbonylverb., in org. Lésungsmitteln 244, 244 
[Or] 

— — vy. Cephalosporin C-Derivaten 250, 144 

— — v. Chinon- u. Azoxygruppen durch Reduktion mit 
Ti(III) 245, 366 [Or] 

— — v. Chloroform in Methyl-«-brom-y-acetoxypropyl- 
keton 248, 243 

— — v. chlor. p-Toluolsulfonsiuren 250, 342 

— — v. Cl (aktivem-) bei reaktionskinet. Mess. 247, 91 

— — v. Co, Anreicher. mit Nitronaphthol 244, 334 

— — — mit Na-Diithyldithiocarbamidat 
248, 347 

— —v. Cou. Ni 248, 194 

— — — in Wassern (natiirl.-) 249, 330 

— — v. Co u. Zn in Thioharnstoff/Thiocyanat-Medium 
247, 94 

— — v. Cr in,,Cutting“ O1 244, 349 

— — v. Cs neben anderen Alkalimetallen mit dem Zimt- 
aldehyd-Radikal 248, 63 

— — v. Cu in Babbits, Ferrotitan u. Leg. auf Titanbasis 
in tartrathalt. Elektrolyten 250, 347 

— — — neben Harzsauren in Anstrichmitteln (Anti- 
Algen-Schutz) 246, 204 

— — v. Cu(I) in Unithiol 248, 64 

— — v. Cu(II) in CDTE 247, 73 

— — vy. Cu, Cd, Pb u. Zn in Al-Puder (gesint.-) 248, 224 

— — vy. Cu, Ni, Zn u. Fe in Al-Bronze 246, 58 

— — y. Cu, Pb u. Cd in Zn-DruckguBleg. mit 0O—1°/, Cu 
250, 193 [Or] 

— — vy. Diacetyl u. Methylglyoxal als Kondensations- 
produkte mit o-Phenylendiamin 244, 403 

— — vy. «-Diithylamino-athyl-(o-benzylphenyl)ather- 
hydrochlorid 244, 287 

— — vy. 2,2’-Dicinchoninsaure 246, 48 

— — v. 4,4’-Dihydroxydiphenylsulfid als Nitrosierungs- 
produkt 244, 407 

— — vy. 2,2’- u. 4,4’-Dipyridylen nebeneinander 244, 203 

— — vy. Dithiocarbamaten u. ihren Schwermetall- 
Komplexen 248, 106 

— — v. Erdalkaliionen in N,N-Dimethylacetamid 245, 392 

— — v. Eu in Se-Oxiden 246, 77 

— — vy. Eu u. Yb in Proben v. SE 249, 60 

— — v. F- (mikro) 248, 367 

— — vy. Fe(II) u. Fe(IIL) u. Gesamteisen mittels Katho- 
denstrahlpolarog. 244, 400 

— — vy. Fe- u. Al-Spuren in Bleioxid mit Differential- 
Kathodenstrahlpolarog. 247, 372 

— — y. Formaldehyd- u. Benzaldehyd-Verunreinig. in 
Styrol 250, 280 
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Polarographie, Best. (Forts.) 

— — v. Fumar-Doppelbindungen in Copolymerisaten v. 
ungesdtt. Polyestern 247, 122 

— — v. Fumarsiure in Lebensmitteln 248, 109 

— — v. Furacillin 245, 404 


— — v. Ga in sauren Medien, Effekte der Wechselwirk. v. 


Anionen u. der Ionenstirke 247, 82 

— — v. Glucose durch Mess. des Sauerstoffverbrauchs 
250, 409, 410 

— — vy. Glykolaldehyd u. Glycerinaldehyd als Konden- 
sationsprodukte mit o-Phenylendiamin 244, 402 

— — vy. H-Ionen in LiCl-Lés. 245, 164 

— — v. Hamoglobinderivaten, Vergl. zur oszillopolarog. 
Meth. 246, 408 

— — v. Halogenen in org. Verb. nach Verbrenn. im 
Sauerstoffkolben 247, 346 

— — v. Hg an glasigen Kohlenelektroden, anodische 
Ablésemeth. 248, 69 

— — — in alkal. Sulfidlos. 248, 355 

— — vy. H,O, neben Acrolein u. anderen Aldehyden 244, 
322 

— — v. Hydrazin in Kesselspeisewasser 249, 48 

— — v. hydroxylhalt. Verb. als Dinitrobenzoesiureester 
u. Dinitrophenylather 247, 346 

— — v. Isonitrosomethylathylketon 249, 276 

— — vy. Kieselsiure 249, 53 

— — y. Lanthaniden 246, 388 

— — — in 1,2-Propandiolcarbonat 248, 6 [Or] 

— — v. Lysin aus Lebensmitteln 246, 148 

— — v. Metalloxinatkomplexen in verschiedenen org. 
Lésungsmitteln 248, 349 

— — v. Metallspuren in Lebensmitteln 244, 411 

— — — in Mou. W 246, 63 

— — v. Mg u. Ca 245, 170 

— — v. Mn in org. Verb. 248, 201 

— — v. Mo in Asparaginsaurelés. 244, 281 

— — — neben V 246, 139 

— — y. Naphthochinondiaziden 249, 322 

— — vy. Natriumdimethyldithiocarbamat in Butadien- 
Styrol-Kautschuklatex 250, 283 

— —v. Nb in Erzen 246, 332 

— — v. Ni 247, 94 

— — v. Nicotin 247, 119 

— — v. Nitraten in Silage 248, 248 

— — v. Nitrobenzol in Anilin 248, 100 

— — v. Nitroglycerin in Betriebsabwassern 250, 342 

— v. Nitrogruppen durch Reduktion mit Titan(III) 

247, 102 

— — v. Nitroso- u. Nitrogruppen durch Redukt. mit 
Titan(III) 249, 222 

— — v. Nitroverb. in Abwassern der Anilinfarben- 
industrie 250, 61 


— — v. Octachlorcyclopenten u. Hexachlorcyclopentadien 


im Gem. 248, 216 

— — vy. Oxalsiuremonoureid 247, 108 

— — v. P(III) in Estern der phosphor. Saure, indir. 249, 
212 

— — v. Paraformaldehyd 246, 343 

— — v. Pb 248, 361 

— — — in Wasser (Trink-) 249, 329 

— — v. Pb, Bi u. Sb in Alkaliniobaten u. Niob(V)-oxid 
244, 345 

— — v. Peroxiden u. Aldehyden in Polyoxypropylen- 
polyolen 248, 101 


Polarographie 


. Phenol u. einigen Oxyderivaten 250, 134 

. Polythiazid in pharmazeut. Praparaten 246, 344 
. Proteinen (mikro) 246, 278 

. Pyridazonderivaten 245, 401 

—v. Re 247, 92 

— — neben Mo in 500fachem UberschuB 250, 349 
—v.S in Grasern 248, 103 

— — in Schaumelastomer 246, 203 

— vy. Saurespuren 249, 62 

— v. Se 250, 208 

— — in Teu. Erzen 248, 228 

— v. Sn in Al-Leg. 248, 224 

— v. SO, 250, 208 

— — in waBr. Lés. 244, 280 

. Te 244, 283 

. Ti in Al, KSCN als Leitelektrolyt 246, 59 

. Ti u. Fe in keramischen Rohstoffen 245, 186 

. Tocopherol 245, 352 (Berichtigung) 

— y. Tocopherolen u. Tocopherylchinonen in Olen u. 
Fetten 246, 154 

— vy. Triazinazofarbstoffen in Abwasser 246, 55 
—v.U 244, 275 

— — in Los. radioakt. Abfalle 246, 74 

— — in Phosphorsaure 244, 275 

— — in wiBr. Phase nach Extr. mit Tributylphosphat 
249, 395 

— vy. Vinylacetat in Polymerisationsgem. 260, 282 

— v. Vinylmonomeren der Diphenylreihe in polymeren 
u. copolymeren Verbind. 247, 122 

— — mit zwei- u. dreikernigen Systemen 250, 281 

— v. Wasserspuren in Gasen 249, 326 

— v. Zn in Al 244, 142 

— — neben Glycin 244, 272 

— v. Zr in Leg. 246, 328 

Chromato—, Best. v. org. Verb. mit geringen 
Halbstufenpotentialdifferenzen 245, 286 
Differential—, Genauigkeit, Fortschritte bei Anwen- 
dung der komperativen Methode 245, 120 
Digitalrechner gekoppelt mit rascher derivat. — 247, 
64 

Einflu8 des Kontaktmaterials der Elektrode auf die 
Peakhéhe der anodischen Oxydat. der Metalle 248, 56 
— eines statischen Magnetfeldes 247, 63 

— — auf die Gleichstrom— 250, 46 
Elektrodenanordnung fiir square-wave- u. single sweep- 
Bereich 250, 340 

Gleichstrom- u. Wechselstrom—, Verwend. zur Best. 
der kinet. Parameter v. vdéllig irreversiblen Elektro- 
reduktionen 248, 55 

HF— 250, 46 

HF-Stufenhohe, EinfluB des 4uBeren Widerstandes 
250, 334 

in Sulfolan u. Referenzpotentiale fiir Sulfolan u. 
andere nichtwaBrige Lésungsmittel im Vergl. zu 
Wasser 250, 334 

Invers—, Best. v. Fe 249, 204 

in waBr. FluBsiure mit Wechsel- u. Gleichstrom- 
schnellverfahren 250, 334 

Kathodenstrahl—, Best. v. Pb u. Zn (simultan) in Fe 
u. Stahl 248, 93 

— — v. Zn in TiO, 246, 358 [Or] 

— Verh. v. Phenylquecksilber(II)-nitrat 250, 387 
Methodenvergl., Best. v. Natriumdiathyldithio- 
carbamidat 248, 345 
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Polarographie 


— mit kontroll. Stromdichte 247, 63 

— Oszillo—, Analyse v. Nitroverbindungen in binérem 
Gem. 245, 332 

— — Best. v. aliphat. Dicarbonsiiuren 250, 130 

— — — v. Au (ultramikro) nach Voranreicher. an der 
Kohlepasteelektrode 250, 349 

— — — v. Bi in Halbleiterleg. (Sn/Bi)- 250, 347 

— — — v. Cu, Pb u. Bi 245, 168 

— — — v. Depolarisatoren in Salpetersiiure 244, 346 

— — — v. 1,4-Distyrylbenzol-Isomeren 246, 37 

— — — v. Ga in Halbleiterleg. 249, 334 

— — v. Ge in Gegenw. v. Brenzcatechin (mikro) 244, 

30 [Or] 

— — — v. Hamoglobinderivaten, Vergl. zur polarog. 
Meth. 246, 408 

— — — vy. In, Pb u. Cd neben Begleitionen in einem 
Kupferron enthaltenden Leitelektrolyten 250, 202 

— — — vy. nichtion. Tensiden neben Dodecylbenzol- 
sulfonséuren 249, 72 

— — — v. Nitroglycerin u. Tetranitropentaerythrit in 
Gemischen 245, 197 

— — — vy. Parathion, Paraoxon u. p-Nitrophenol in 
Pfirsich-Konserven 248, 268 

— — — v. Pb in Cd 249, 49 

— — — vy. Pd in Gegenw. groBer Cu-Mengen 250, 68 

— — — v. Peroxiden (Diacyl-) 248, 202 

— — — v. Ti, Cuu. Fe 244, 338 

— — — v. U in Pu 248, 74 

— — — y. U(VI), Mo(VI) u. (V) mit Ferron 249, 395 

— — — y. Uu. Th in kupferronhalt. Leitelektrolyten 
248, 74 

— — Untersuch. der Wirkung der cis-trans-Isomeren von 
4,4’-Bis(triazinylamino)-stilben-2,2’-disulfonsaure- 
derivaten auf ihre polarographische Adsorption 244, 
209 

— — Verhalt. v. O u. seinen Ionen in geschmolzenen 
Nitraten 248, 186 

— Polarisierbarkeit der Elektroden, II. Gegenelektroden 
248, 345 

— Radio—, Analyse v. Halbleiterleg. mit Indium- u. 
Cadmiumgehalt 250, 347 

— Redukt. v. Diazoaromaten u. ihre Beziehung zu 
Ergebnissen der HMO-Berechnungen 248, 385 

— — vy. o-Nitrophenylarsinsaure in Gegenwart v. Fe(III)- 
Ionen 250, 127 

— Silber/Silberjodid-Bezugselektrode fiir die Kathoden- 
strahl- u. Puls— 250, 55 

— Temperatureinflu8 der Elektrodenanordnung auf die 
Stromstirke 249, 258 

— Theorie der Riickbildung eines Depolarisators u. ihre 
Anwend. bei festen Mikroelektroden mit periodischer 
Erneuerung der Diffusionsschicht 246, 268 

— Untersuch. der katalyt. Stufe v. Hydroxylamin in 
Gegenw. v. Nb(V) 249, 197 

— — der Redox- u. Komplex-Reaktionen zwischen 
Penicillamin, N-Acetyl-Penicillamin und Kupfer(I)- 
und -(II)-Ionen 249, 413 

— — y. aus wiBrigen Lés. an Kohle adsorbiertem 
Nitrobenzol 248, 56 

— — vy. Bleihydrogencarbonatkomplexen 246, 391 

— — y. Erdalkali-Maxima in waBriger Los. 244, 271 

— — y. Inhibitoren u. Katalysatoren fiir die Reaktion 
von geléstem Sauerstoff mit Sulfitionen 245, 120 

— — v. org. Verb. 248, 55 
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— v. Pb-Komplexen mit Malon-, Bernstein-, Glutar- 
u. Adipinsiure 248, 77 

— v. Pb-, Cd- u. Zn-Komplexen mit Dithiocarbamino- 
essigsiure 248, 77 

— v. Uranylkomplexen mit trans- u. cis-Buten- 
dicarbonsiuren 248, 73 

— v. Zinkphosphatfallung (Spuren) 250, 197 
Verfahren zur Synchronisation v. MeB8vorgaingen mit 
der Tropfzeit 250, 334 

Verhalten der Oxinate mehrwertiger Kationen in 
nichtwaBr. Lésungsmitteln 245, 172 

— vy. Athylen-1,2-bis-dithiocarbamidat u. Reaktionen 
mit Schwermetallen 244, 404 

—v. As u. P. IV. Polarog. der Carboxyalkylphosphine 
248, 184 

— v. Benzoylperoxid 248, 202 

— v. Co in Bernsteinsiure 248, 35 [Or] 

— v. Cu(II)-Komplexen mit Ammoniak u. versch. 
Athyl-, Athanol- u. Athylathanolaminen 250, 195 

— vy. 4-Cyanozimtsaure u. ihrer Athylester 248, 386 
— v. Dialkyldithiocarbamidaten 244, 404 

— v. 4,4’-Dihydroxydiphenylsulfid 246, 203 

— v. Lauroylperoxid 248, 374 

— v. Metallchelaten mit 0,0’-Dihydroxyazofarbstoffen 
244, 269 

— v. Methaqualon u. Athinazon 246, 346 

— v. Mn-Komplexverbindungen mit Mannit 248, 191 
— v. Mo(VI) in waBr. H,SO, 246, 139 

— v. Monoalkyldithiocarbamidaten 247, 103 

— v. Ni(II), Co(II), Mn(II) u. Zn(II) in Acetamid 
244, 267 

— v. Nitrofuranderivaten 247, 357 

— vy. Peroxyverb., Literaturtibersicht 246, 37 

— v. A?-Pyrazolinderivaten 248, 217 

— v. Thiobenzamidderivaten 244, 71 

—v. Tonmineralien 244, 342 

vibrierende Quecksilbertropfelektrode, theoret. Aus- 
fiihr. 250, 334 

Wechselstrom—, Absinken des Basisstroms, nicht 
durch Adsorption bedingt 248, 345 

— Best. v. Ag an festen Elektroden 248, 65 

— — v. Cl- in Se 248, 228 

~- — v. Cu, Ge u. Se in ternaren Halbleitersystemen 
248, 222 

— — vy. Cystin 249, 281 

— — vy. DDVP 244, 352 

— —v. Fe u. Ti (simultan) in keram. Materialien 
247, 376 

— — v. Hexachlorbutadien in Wasser 246, 55 

— — v. Hexachlorbutadien, Octachlorcyclopenten u. 
Hexachlorcyclopentadien 245, 194 

— — v. In (Spuren) in Cd 244, 25 [Or] 

— — v. Ni-Spuren in Co 248, 232 

— — v. P (indir.) 248, 183 

— —v. Pb 250, 264 

— — vy. Pd(IL) 247, 345 

— — v. Peroxydisulfationen 247, 88 

— — vy. Phenol-Reaktionsprodukten mit Chlordioxid 


— —y.Sin J, u. Rektifikationsprodukten v. Chloriden 
— —v. Sb 247, 86 


— — vy. Sb-, Sn- u. As-Spuren in Cd 250, 62 
— — y. Sb u, Tl mit station. Hg-Elektrode 246, 135 
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Polarographie, Wechselstrom—, Best. (Forts.) 

— — — v. Sulfhydryl (Nichtprotein-) in biolog. Systemen 
248, 124 

— — —v. Te in As u. As-halt. Produkten 245, 182 

— — — — in Hg/Cd-Tellurid-Filmen 246, 330 

— — — — in Se 247, 366 

— — — v. Tl-Spuren 248, 223 

— — — v. Zn in Cu u. Sb 250, 344 

— — — v. Zn- u. Mn-Spuren in Co 249, 340 

— — Kinflu8 der Amplitude des Wechselstrompotentials 
244, 266 

— — — der Héhe der Quecksilbersaéule 248, 55 

— — Gerat mit EinschluB-Verstarker 244, 54 

— — irreversible Prozesse 246, 268 

— — Kalousek-Techniken 245, 120 

— — IV. Katalyt. u. rein geschwindigkeitskontrollierte 
Strome 246, 268 

— — III. Kinet. Stréme, die auf einer vorangehenden 
chem. Reaktion beruhen 246, 268 

— — square-wave, Best. v. As in Kisen u. Stahl 250, 352 

— — — — vy. Cr-Spuren 244, 62 

—--—--—---— in Hisen, Stahl u. anderen Metallen 250, 
352 

— — — — v. Inin Fe u. Stahl 245, 183 

— — — —y. Mn-Spuren in Fe, Stahl u. Al 244, 339 

— — — — v.S in Erdgasen 246, 50 

— — — — vy. Sb-Spuren in Hisen u. Stahl 250, 266 

— — — — vy. Tl-Spuren in Cd 250, 263 

— — — Registrierung der Eluate v. Ionenaustauscher- 
saulen, kontinuierl. 244, 192 

— — TemperatureinfluB 248, 56 

— — theoret. Voraussagen fiir Systeme chem. Reaktionen 
erster Ordnung, die auf den Ladungsiibergangsschritt 
folgen 250, 46 

— — Verhalten vy. Cd(II) in versch. Grundlés., Durch- 
trittsfaktoren u. heterogene Geschwindigkeitskon- 
stanten, errechnet aus Phasenwinkelmess. 244, 272 

— — — v. Nucleosiden 248, 415 

— — Vorziige in der analyt. Chemie 247, 63 

— — zweite harmon., Betracht. zur Theorie der quasi- 
reversiblen Prozesse 248, 55 

— Zelle fiir schnelle Serienanalysen 250, 340 

— s. auch Voltammetrie 

Polonium, Best., coulom.-titr. (ug-Bereich) 247, 89 

— Trenn v. Bi aus salpetersauren Lés., extr. 247, 89 

Polonium-210, Abscheidung durch tanninsaure Mit- 
fallung 249, 200 

— Best. in Luft u. Niederschligen (Spuren) 248, 218 

— — in Pb 250, 63 

— — in tierischen Geweben, Verluste beim Veraschen 
im Muffelofen 248, 124 

— — in Wasser 249, 47 

Polyacrylfasern, Best. v. Sauregruppen, titr.,-potentiom. 
246, 200 

Polyacrylnitrilfarbstoffe, Untersuch., papier- u. diinn- 
schicht-chromatog. 244, 157 

Polyacrylsiiure, Best. in Elektrolytlosungen, fallungs- 
analyt., mit Cu(II)-salzen 250, 72 

Polyiatherpolyole, Best., gel-chromatog., automat.-colorim. 
246, 203 

— Trenn., dinnschicht- bzw. trockenkolonnen-chromatog. 
246, 203 

Polyiithylen, Best. v. Al, Cl, Ti u. Fe, rontgenfluorescenz- 
analyt. 244, 156 


Polarographie — Polymere 


— —y. Al u. Cl, réntgenfluorescenzspektrom. 249, 64 

— — y. Diaithanolaminen u. Diathanolamiden, gas- 
chromatog. 248, 100 

— — v. 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol, gas-chromatog. 
244, 156 

— —y.S- u. Cl-Beimeng. (fliicht.-) 248, 244 

— Schmelzindex in Zeitabhingigk. 245, 48 

— Verbrennung in der O-Bombe 247, 380 

Polyiithylenglykole, Best., coulom.-titr. (argentom.- 
dead-stop-) 248, 208 

— — vy. Molekulargewichtsverteil., Vergl. zwischen Gas- 
u. Saulen Chromatographie 248, 108 

Polyithylenglykolprodukte, Best. der Molekulargewichts- 
verteil., gas-chromatog. 250, 281 

Polyiithylenpolyamine, Best. in Luft 246, 325 

Polyithylenterephthalat, Best. v. Carboxylendgruppen, 
titr.-photom. 247, 232 [Or] 

— — v. Diathylenglykol, gas-chromatog. 248, 101 

Polyiithylen-Terephthalat-Oligopolymere, Trenn., diinn- 
schicht-chromatog. 246, 202 

Polyalkohole, Alditole, Best. in Lebensmitteln 248, 260 

— aliphat,. Best., isotopenverdiinnungsanalyt. 249, 220 

— Best., gas-chromatog., in biolog. Material 247, 408 

— — — in Tabakprodukten 247, 384 

— Trenn. 250, 411 

— — diinnschicht-chromatog. 248, 381 

— — neben Carbonylverb., siulen-chromatog. 249, 219 

Polyamide, Co—, Analyse, gas-chromatog. 250, 282 

Polyamine, Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 130 

Polyaminocarbonsiéuren, oxydat. Decarboxylierung. I. 
246, 231 [Or] 

Polybuten, Best. auf Orangen, gas-chromatog. (pyrolyse-) 
247, 391 

— — in Pflanzen, diinnschicht-chromatog. 244, 347 

Polycarbonsiauren, Best. v. Mono-, Di-, Tri- u. Tetra- 
carbonsduren (aliphat.-), gas-chromatog. 245, 336 

Polyester, Best. v. Hydroxylgruppen 248, 245 

— — v. Ti, Co u. Sb in Lawsan, spektrog. 250, 73 

Polyesterharze, Best. v. Hydroxylgruppen, titr. 245, 193 

Polyglycerine, handelsiibl. —, Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 245, 338 

Polyglykolither, Derivate, Best., titr., mit Wolframato- 
kieselsiure 248, 154 [Or] 

Polyhydroxyflavone, Kompl. v. Quercetin, Morin u. Rutin 
mit Sc, photom. Untersuch. 248, 71 

Polyisopren, IR-Spektren v. cycl. Polymeren 248, 85 

Polymere, alkoxylhalt., funktionelle Analyse, chem. Meth. 
248, 244 

— Analyse, fliissig-chromatog., mit Band(belt)-Detektor 
248, 244 

— — gas-chromatog. (pyrolyse-) 247, 380 

— Best. in Styrol-Acrylnitril-Copolymeren, IR-spektrosk., 
nach pyrolyt. Zersetz. 248, 40 [Or] 

— — v. Aminocapronsiure in Nylon—, polarog. 246, 201 

— — v. Antioxydantien, Ubersichtsbericht 250, 282 

— — v. Eisen(III)-acetylacetonat in nicht ausgehirteten 
Polymeren, spektralphotom., mit Nitrosoresorcin 248, 100 

— — v. Epoxygruppen, colorim. 250, 281 

— — v. Metallspuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
248, 145 [Or] 

— — v. Polyitherpolyolen, automat.-colorim. 246, 203 

— —v.8 250, 281 

— — v.8- u. Cl-Beimeng. (fliicht.-) 248, 244 

— — vy. Vinylacetat, polarog. 250, 282 


Polymere — Pregnandiol 


— — v. Vinylacetatbestandteil v. Copolymerisaten, 
radiom. 246, 203 

— Charakterisierung, thermogravim.-gas-chromatog. 
komb. 249, 134 

— Co— v. Athylen u. Styrol, Best. der Zusammen- 
setzung, IR-spektralphotom. 250, 72 

— Fraktionier., siulen-chromatog. 249, 64 

— Hoch—, Best. v. C u. H (halbmikro) 244, 395 

— — —v.J, titr. (argentom.-) 246, 202 

— Identifiz. u. Charakterisier., gas-chromatog., als 
Pyrolyse- u. Hydrierungsprodukte 244, 350 

— mechanochem. Degradation bei der Zerkleinerung 
250, 73 

— Methylmethacrylat/Methylenmalonsiuredimethylester 
Co—, KMR-spektrosk. Strukturuntersuch, 249, 1 [Or] 

— Pyrolyseprodukte, Analyse, gas-chromatog., Vergl. 
versch. Techniken 248, 100 

Polymerisate, Best. v. Vinylmonomeren der Diphenyl- 
reihe, polarog. 247, 122 

— Trioxanhomo— u. Trioxanco—, Bausteinanalyse, 
gas-chromatog. 247, 122 

— ungesatt. Polyester—, Best. v. Fumar-Doppelbind., 
polarog. 247, 122 

Polymerverbindungen, B u. Si enthaltende, Best. v. C u. H 
(mikro) 247, 98 

Polymethacrylsiure, Best. in Elektrolytlés., fallungs- 
analyt., mit Cu(II)-salzen 250, 72 

Polymyxin B, Nachw., diinnschicht-chromatog. 246, 351 

Polymyxin E, Derivate, diinnschicht-chromatog. Unter- 
such. 248, 121 

Polyolefine, Best. der Doppelbindungen 249, 65 

Polyoxyithylenglykole, Best. des Polymerisationsgrades 
vy. niedermolekularen — 250, 72 

— — in Hochkondensationsprodukten von Athylenoxid 
mit Fettalkoholen u. Alkylphenolen, chromatog.- 
colorim. 249, 65 

Polyoxypropylenpolyole, Best. v. Peroxiden u. Aldehyden, 
polarog. 248, 101 

Polypeptide, s. Peptide 

Polyphenole, Dryopteris—, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 249, 77 

Polyphenyle, Analyse, gas-chromatog. 248, 215 

— Trenn., Dipheny] u. Terphenyle, diinnschicht- 
chromatog. 247, 353 

— — — gas-chromatog. 247, 353 

Polyphenyl-B-Gemische, Best. v. B 248, 243 

Polyprenole, natiirl., Best., KMR-spektrom. 244, 204 

Polypropylene, Schmelzindex in Zeitabhangigk. 245, 48 

Polysaccharide, Best., nach Elektrophorese auf Cellulose- 
acetat 248, 383 

— Hetero—, Carbazol-Analyse-Anwendung 249, 221 

— Nachw., elektrophoret., mit densitom. Auswert. 
248, 383 

— — y. Zuckerbausteinen, diinnschicht-chromatog.-IR- 
spektroskop. 248, 129 

— Sialomuco—, gel-chromatog. Verhalten an Sephadex 
G-200 247, 412 

Polysorbat 80, Best. in Pickle-Produkten, gravim. 248, 266 

Polystyrol, Analyse, gas-chromatog. 248, 245 

— Best. in Explosivgemischen, gas-chromatog. (pyrolyt.-) 
250, 79 

— chromatog. Fraktionier. u. Trenn. an Silicagel 244, 157 

— Copolymere mit aliphat. Acrylaten u. Methacrylaten, 
Best. v. Styrolgehalt, IR-spektrom. 248, 245 


377 


— Standardproben, Molekulargewichtsbest. mittels 
Dampfdruckosmometrie 250, 50 

Polysulfidmaterialien, Best. v. Mn, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 246, 336 

Polythiazid, Best. in pharmazeut. Praparaten, polarog. 
246, 344 

Polyurethane, Charakterisier. v. lineraren — 246, 46 

— Identifiz., KMR-spektrosk. 244, 409 

Polyvinylchlorid, Best. v. Organozinnverb., titr. 247, 121 

Porphobilinogen-Desaminase, Trenn. v. Uroporphyrino- 
gen III-Cosynthetase aus menschl. Erythrocyten 
248, 143 

Porphyrindimethylester, Trenn., diinnschicht-chromatog. 
246 46, 

Porphyrine, Best. in Erythrocyten, spektralphotom., 
Korrekturfaktoren 248, 136 

— — in Harn u. Faeces, siulen-chromatog. (extr.-) 246, 
161 [Or] 

— Erythrocyten—, Analyse 250, 414 

— Isolier., diinnschicht-chromatog. 245, 414 

— isomere Uro— I u. III, Best., extrakt.-chromatog. 
249, 159 

— Nachw. in Erythrocyten, diinnschicht-chromatog. mit 
quant. Auswert. 248, 137 

— —v. freien u. veresterten —, diinnschicht-chromatog. 


248, 136 

— Trenn. u. Identifiz. der freien — u. deren Isomere 
249, 159 

Potentiometrie, lineare Nullpunkts—, modifiz. Technik 
244, 266 


— — zur Best. v. Ag (mikro) 247, 75 

— Registrierung, neues Verfahren zur Ermittl. des End- 
punktes 245, 108 [Or] 

— Untersuch. der Komplexe von Pb(II) mit Dithio- 
carbaminoessigsaure 245, 398 

— — v. Pb-, Cd- u. Zn-Komplexen mit Dithiocarbamino- 
essigsdaure 248, 77 

Potentiometrie, Chrono, Best. v. NaJ u. J, in 
Dimethylsulfoxid 246, 142 

— — v. U(III), U(IV), UO,(VI) u. Np(IV) in 
eutekt. LiCl/KCl-Schmelzen 248, 238 

— derivative —, Anwend. auf Submikrokonzentrationen 
244, 194 

— — v. Mehrkomponentensystemen 247, 330 

— Doppelschichtaufladung mit konstantem Strom an 
einer Quecksilberfilmelektrode 248, 344 

— Effekt der Doppelschichtaufladung mit Strom- 
programmierung 247, 62 

— Messung v. Geschwindigkeitskonstanten heterogener 
Elektroneniibergange mit Stromumkehrung 247, 63 

— mit linear ansteigendem Stromdichteimpuls an der 
Quecksilbertropfelektrode 247, 63 

— Wechselstrom—, theoret. Untersuch. eines irreversiblen 
Elektrodenprozesses 244, 194 

Potentiometrische Indikationsverfahren, s. Titrimetrie, 
potentiom. 

Praseodym, Best. in Cerdioxid, spektrochem. 246, 78 

— — in Erzen u. Mineralien, spektrog. 249, 56 

— — komplexom., in waBriger Lésung 250, 200 

— Kompl. mit Chromotrop 2R 250, 53 

Praseodym(IV)-oxid, Best., titr.,-amperom. 247, 79 

Prednisolon, 21-Dehydro—, Nachw. 250, 412 

Pregnandiol, Best. in Harn 250, 413 

— — Methodenvergl. 246, 407 
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Pregnandiol, Best. (Forts.) 

— — neben Pregnanolon, in Harnextr., gas-chromatog. 
246, 407 

— Trenn. v. Harn, diinnschicht- u. siulen-chromatog. 
247, 141 

Pregnane, Best. v. Pregnan-3«,17,20«-triol u. 11-Keto- 
pregnan-3a, 17,20«-triol in Harn, gas-chromatog. 
248, 413 

Pregnanolon, Best. neben Pregnandiol in Harnextr., 
gas-chromatog. 246, 407 

Pregnantriol, Best. in Harn, dinnschicht-chromatog.- 
spektralphotom. 244, 217 

Pregnantriolon, Best. in Harn, dinnschicht-chromatog.- 
spektralphotom. 244, 217 

Preludin, Best. in Harn 244, 224 

Probenahme, automat., v. Mischdiingern 245, 189 

Probenahmeverfahren, diskontinuierl. u. kontinuierl. — 
245, 1 [Or] 

Procainamid, Best. in Tabletten, modifiz. Meth. der 
Pharm. Pol. III 250, 387 

Procain-Penicillin, Best. in Futtermitteln, dinmnschicht- 
chromatog.-spektralphotom. 250, 75 

Procyelidinhydrochlorid, Best. in pharmazeut. Tabletten, 
titr., nichtwaBr. 248, 270 

Progesteron, Best. in biologischen Proben 244, 218 

Prolin, Best. in biolog. Flissigkeiten 246, 223 

Prolylhydroxyprolin, Nachw. in Harn, radio-papier- 
chromatog. 250, 144 

Propan, Best. in CO,, gas-chromatog. 247, 359 

1,2-Propandiol, Best. in kosmet. Praparaten, gas- 
chromatog. 245, 199 

— — titr., redox- 244, 201 

— — v. 2,3-Butandiol, gas-chromatog. 247, 380 

— Mono- u. Dinitrate, Best. in Blut, colorim. bzw. gas- 
chromatog. 250, 399 

Propham, Best. in Kartoffeln, diinnschicht-chromatog., 
semiquant. 246, 159 

Propionaldehyd, Best. v. H,O, coulom.-titr. 249, 63 

Propionsiure, Best. in Cellulosepropionat, photocolorim. 
247, 121 

Propoxyphen, Best. in Plasma, gas-chromatog. 250, 143 

Propylen, -Athylen-Elastomere, Analyse, gas-chromatog. 
(pyrolyse-) 249, 64 

— Best. neben Butylen u. Athylen in Gegenwart v. 
Acet- u. Propionaldehyd, gas-chromatog. 245, 328 

— — v. COS, gas-chromatog. 247, 360 

— Oxydationsprodukte, Best., gas-chromatog. 248, 201 

Propylencarbonat, Analyse u. Destillation 245, 337 

— -Lithiumperchlorat-Losungen, Best. v. Wasserspuren, 
spektralphotom. 250, 71 

Propylen-Glykol-Grundstoffe, Best. v. Anaesthesin u. 
Antipyrin, siulen-chromatog.-photom. 247, 126 

Propylenoxid, -Athylenoxidaddukte v. Alkylphenolen 
oder Alkoholen, Analyse, KMR-spektrom., gas- 
chromatog. oder diinnschicht-chromatog. 248, 244 

Propylparaben, Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 
399 


Prostaglandine, Best., gas-chromatog. u. massenspektrom. 


249, 283 
Protactinium, Extr. als Benzolseleninat in Isoamyl- 
alkohol 247, 80 
— — aus Gem. v. Mineralsauren u. Alkoholen 248, 73 
— Trenn. v. *4Pa nach Protonenbestrahl. 246, 74 
— —v. Rau. Ac, extr., mit 8-Hydroxychinolin 244, 56 


Pregnandiol — Proteine 


Protactinium-231, Trenn. v. Ac, Th, Pa u. U nach Bestrahl. 


mit Protonen 246, 74 

— — y. %Zr, ®Nb u. 182Ta, Fall. mit H,O, in saurem 
Medium 248, 73 

Proteasen, Untersuch. injizierbarer — 246, 288 

Proteide, Gelfiltration nativer u. modifiz. Serumlipo— v. 
Schwein 249, 155 

— Lipo—, Elektrophorese an Agarosegel 250, 147 

— — Ultrazentrifugenanalyse 250, 147 

Protein, Anlagerung kleiner Molekiile, Untersuch., ver- 
einfachte Techn. 248, 128 

— Best., Biuretmeth. in Hyaminhydroxid- u. NCS- 
Lésungen, geeignet fir die Flissigszintillationszahlung 
in Toluol 250, 409 

— — in eiweiBarmen Fliissigkeiten, colorim. (mikro) 
245, 207 

— — in Fleisch u. Fleischprodukten, HinfluB der 
Kupferkatalysatorenmenge auf den Verlauf des Ver- 
brennungsprozesses beziigl. relat. u. absoluter Genauigk. 
des Kjeldahl-Verfahrens 247, 393 

— — in Mastzellen, Phenolreagens- u. Bromsulfalein- 
bindungsmethoden 246, 276 

— — in Milch, Farbbindungsmeth., Mitarbeiter-Test 
247, 395 

— — — Kjeldahl-Meth., vergleichende Untersuch. 250, 
224 

— — — Kjeldahl-Meth. u. Farbbindungs-Meth. im Vergl. 
247, 394 

— — in Milchpuddings auf Getreidebasis 246, 151 

— — in Serum nach der Oudin-Technik 247, 139 

— — spektralphotom., Biuret-Meth., EinfluB v. Athylen- 
diamintetraacetat u. Tridthanolaminhydrochlorid 244, 
184 [Or] 

— — —in Fleisch 244, 415 

— — — in Pflanzenaschen 248, 103 

— — — ohne Stor. durch Nucleinsauren (mikro) 248, 128 

— Fremd-—, Best. in Fleischwaren 250, 222 

— — Nachweisreaktion, indirekte Hamagglutination 
250, 409 

— Immunpriacipitate bis zu 1 ug —, Best. 248, 286 

— Isolier. v. Huminsaure, die aus Boden extrahiert 
wurde 245, 189 

— Nachw. in Hirsesamen, elektrophoret. (gel-) 244, 413 

— UV-spektralphotom. Abtastmeth. zur quantitativen 
Best. in Polyacrylamid-Gelen 250, 407 

— Verbrennungsanalyse zur Best. der Radioaktivitat 
und Photometrie in Polyacrylamid-Gelen 250, 407 

Proteinasen, Papaya—, Trenn., siulen-chromatog. 248, 
419 

Proteine, Adsorption an Nitrocellulose in der Membran- 
Chromatog. 247, 411 

— Best., elektrophoret. (mikro) 250, 146 

— — elektrophoret. (disk-)-fliissigszintillationsspektrom. 
250, 406 

— — mit Nitrocellulose-Membranfiltern (mikro) 250, 146 

— — polarog. (mikro) 246, 278 

— — v. Acetylgruppen, enzymat. (mikro) 246, 276 

— — v. Aminosiauren, gas-chromatog., als N-Trifluor- 
acetyl-n-butylester 249, 280 

— — — in Struktur—, siulen-chromatog., an Nylon- 
pulver, als DNP-Derivate 250, 287 

— — — (N-terminalen-) durch Reaktion mit 3-Fluor- 
4-nitro-pyridin-N-oxid 250, 406 

— —y.Cdu. ADTA (ug) in —halt. Los. 246, 214 


Proteine — Pyridoxol 


— — v. Histidin, spektralphotom., mit Didthylcarbonat 
246, 277 

— — v. Lysin (verfiigbarem-) 250, 407 

— — v. SH-Gruppen 250, 407 

— — v. SH- u. SS8-Gruppen 250, 146 

— —v. Tryptophan 246, 277 

— — v. Tryptophan u. Tyrosin, spektroskop. 249, 281 

— — v. Tyrosin u. Histidin in Azo— 246, 224 

— Chromatographie auf Papier u. Diinnschichten. 
Il. Schnelle-Chromatographie. Der EinfluB des Papier- 
typs. KurvenmaBige Darstellung 250, 408 

— ,,Elapidae‘‘-Schlangengift—, Trenn., gel-elektro- 
phoret. 248, 143 

— Fraktionier. v. pflanzl. u. tier. — durch Gel-Elektro- 
fokussierung 249, 154 

— L-fucosebindende, Nachw. in Lotus tetragonolobus 
; 260, 409 

— °H—, Best. der relativen spezif. Radioaktivitat in 
Acrylamidgel 249, 154 

— Isolierung v. lipidfreien Plasmamembran—, siulen- 
‘chromatog. (gel-) 247, 139 

— menschl. Placental—, Disc- u. Celluloseacetat-Elektro- 
phorese 248, 403 

— Nachw. in Gehirnsubstanz v. Ratten, elektropherog. 
248, 127 

— — in Samenplasma vy. Menschen 250, 406 

— — v. Aminosa&uren (N-terminalen-), diinnschicht- 
chromatog. (ultramikro) 246, 277 

— Para—, saiulen-chromatog. Untersuch. an Ionen- 
‘austauschern 250, 407 

— priparative Elektrophorese v. Serum— an Calcium- 
sulfat 249, 154 

— Serum- u. Kérperfliissigkeits—, membran-chromatog. 
Best. an Nitrocellulosefiltern: Synpor, Sartorius u. 
Millipore 248, 403 

— Spurenanalyse 248, 403 

— Technik zur Multifraktionierung von Serum— (18 bis 
21 Fraktionen) an Cellogel RS-Celluloseacetatstreifen 
249, 154 

— thyroxinbindende —, Best. in Serum, radioimmun- 
elektrophoret. 250, 408 

— Trenn., elektrophoret., Artefakte, die durch die Ver- 
wendung v. Saccharoselésungen bei der Technik der 
Fokussierung auftreten 249, 154 

— — in Homogenaten der Adenohypophyse weibl. 
Ratten, elektrophoret. (gel-), Apparatur 247, 139 

— — saulen-chromatog., unter sterilen u. apyrogenen 
Bedingungen 249, 154 

Proteinhydrolysate, Best. v. Aminosaduren, diinnschicht- 
chromatog.-reflexions-densitom. 248, 125 

— — y. Lysin, Methodenvergl. 245, 205 

— — — spektralphotom. 247, 138 

Proteohormone, Best., 4J-mark. 247, 139 

Protoanemonin, Best. in Ranunculus sceleratus L, 
spektralphotom. 248, 274 

Protriptylin, Best. in Kérperfliissigkeiten u. Geweben, 
gas-chromatog. 248, 268 

Pseudocumol, Oxydationsprodukte, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 250, 133 

Psilocybinum, Nachw. 249, 75 

Psychotherapeutica, Nachw. in der toxikolog. Analyse 
246, 415 

Purine, Auftrenn. v. Gemischen komplexer Purin- u. 


Pyrimidinantagonisten, diinnschicht-chromatog. 247, 130 
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— Best. in biolog. Material, diinnschicht-chromatog.- 
phosphorim. 245, 415 

— Nachw., adsorptions-chromatog., an Sephadex G-10 
250, 154 

— — — in biolog. Material 248, 130 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 248, 86 

Putrescin, Nachw. in Gewebe, diimnschicht-chromatog. 
248, 130 

Pyramidon, Best., massenspektrom. 247, 179 [Or] 

— — voltamm. 247, 126 

Pyrazolidin-3,5-dion, Nachw., diinnschicht-chromatog.- 
UV-spektralphotom. 248, 270 

A?-Pyrazolin, Derivate, polarog. Verhalten 248, 217 

Pyrazoline, Best., spektralphotom. 248, 389 

5-Pyrazolon, Nachw., diinnschicht-chromatog.- 
UV-spektralphotom. 248, 270 

Pyrazon [5-Amino-4-chlor-2-phenyl-3 (2 H) -pyridazinon], 
Best., siulen- oder diinnschicht-chromatog. 246, 208 

Pyridazon, Derivate, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
u. polarog. 245, 401 

— 1-Phenyl-4-amino-5-chlor-6— u. 1-Phenyl-4-chlor-5- 
amino-6—, Best. in techn. Produkt, titr. 248, 217 

Pyridin, Best., photom., mit Bromcyan u. 4,4’-Diamino- 
stilben-2,2’-disulfonsaéure (Spuren) 250, 278 

Pyridin-2-aldehyd-2’ -pyridylhydrazon, s. PAP 

Pyridinbasen, Analyse v. zwischen 180° bis 230°C 
siedenden — in Kohlenteer, gas-chromatog. 245, 
191 

— Best. 250, 71 

— — gas-chromatog. 249, 324 

— — — ohne Schwanzbildungswirkungen 248, 86 

— — neben Chinolinbasen in Misch. ihrer Oxydations- 
produkte 246, 47 

— Trenn., papier-elektrophoret. 249, 324 

Pyridincarbaldehydoxime, stereoisomere, UV-spektrom. 
Unterscheidung 245, 388 [Or] 

Pyridincarbonsiuren, Best., titr. (differential-) in nicht- 
wiBr. Lésungsmittelsystemen 246, 48 

— Derivate, gas-chromatog. Untersuch. 249, 324 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 113 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 244, 204 

Pyridin-dicarbonséure-(2,6), Best. in Bakterienkeimen, 
modifiz. Reagens 248, 86 

— Komplexbild. mit Al(III), potentiom. u. spektral- 
photom. Untersuch. 247, 78 

2-Pyridindicarbonsiuren, Trenn. v. Pyridin-monocarbon- 
saiuren, diinnschicht-chromatog. 246, 48 

Pyridine, Trenn., gas-chromatog. 247, 358 

— — saulen-chromatog. 246, 47 

Pyridiniumaldoxime, Best. in Blut u. Harn 250, 401 

Pyridin-monocarbonsiuren, Trenn. v. 2-Pyridindicarbon- 
siuren, diinnschicht-chromatog. 246, 48 

Pyridinnucleotide, reduz. (NADPH u. NADH), Best., 
colorim. 249, 160 

Pyridoxalphosphat, Best. in Plasma, enzymat.-radiom. 
246, 285 

Pyridoxin, Best., gas-chromatog. 246, 352 

— — — neben Ascorbinsaure u. Nicotinsiureamid 
250, 390 

— — in Kérperflissigkeiten, papier-chromatog.-fluorim. 
247, 414 

— Nachw., mikrobiolog. 245, 342 

Pyridoxol, Best., spektralphotom., mit 2,6-Dichlor- 
chinonchlorimid neben Borsaure 248, 264 


380 


Pyridoxol-Antagonisten, Best. der biolog. Antivitamin B,- 
Wirk. 245, 343 

2-(2-Pyridylazo)-5-diaithylaminophenol, zur Best. v. 
U(VI), spektralphotom. 249, 395 

2-(2-Pyridylazo)-1-naphthol, s. a-PAN 

Pyridylazoverbindungen, als Indicatoren fiir die kom- 
plexom. Best. v. Ga 250, 202 

Pyrimidine, Auftrenn. v. Gemischen kompl. Purin- u. 
Pyrimidinantagonisten, diinnschicht-chromatog. 
247, 130 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 248, 86 

2-(2-Pyrimidylazo)-1-naphthol, s. o-MAN 

Pyrit, Nachw. in Sedimentgestein, thermoanalyt. (differen- 
tial-)-gasanalyt. gekoppelt 246, 71 

Pyrithiamin, Best. neben Thiamin (simultan) in biolog. 
Material 248, 129 

Pyrogallolsulfonsiure, Reaktion mit Uranylionen 245, 175 

Pyromellitsiiure, Best. in Pyromellitsiiureanhydrid 249, 
321 


Q 


Qualititskontrolle, in der klinischen Chemie 250, 394 

Qualitative Analyse, Fall. v. Ba, Sr u. Ca 244, 271 

— Farb-Nachweisreaktionen, Selektivierung durch ein- 
fache gas-chromatog. Trenn. 250, 338 

— Grenzen in der Radiochemie 245, 279 

— Moglichkeit durch Verwendung von Flammen- 
emissionsspektren org. Molektle 248, 333 

— Nachw. v. Anionen (mikro-ultramikro). I. Allgem. 
Vorprif. 247, 65 

— — — II. Nachweisreaktionen 247, 66 

— — v. B iber ein kristallines Derivat 245, 171 

— — v. Benzoat neben Salicylat u. Succinat neben Citrat 
248, 84 

— — v. Bi mit Largactil 247, 339 

— — y. Ca-Spuren mit 1-(6-Chlor-3-indazolylazo)- 
2-hydroxynaphthalin-3-carbonsaure (Chlorindazon C) 
244, 310 [Or] 

— — y. Cd u. Zn, fluorim., mit N-8-Chinolyl-p-toluol- 
sulfonamid 247, 77 

— — v. Chlorat u. Perchlorat 249, 202 

— — v. Co-, Cu-, Ni-, Zn- u. Cd-Spuren mit Chlor- 
indazon DS 244, 312 [Or] 

— — v. Cs u. Rb, als Rhodanwismutate 244, 323 

— — v. Fe mit Salicylimin 244, 283 

— — v. Halogeniden in anorg. u. org. Material, ultra- 
mikro 244, 153 

— — vy. Hg(I) u. Hg(II) nebeneinander 244, 273 

— — v. K mit Dodecylnatriumsulfat 244, 270 

— — vy. Kationen in organ. Substanzen, papier-chromatog. 
249, 139 

— — — mit m-(Mercaptoacetamido)-phenol 250, 195 

— — v. Mn mit Mannit 244, 316 [Or] 

— —v. Na-, K- u. Li-Ionen in Form v. doppelten 
Caesiumthiocyanatwismutaten 245, 166 

— —v. NO,-, NO,-, S-halt. Anionen, Sb u. As, Capillar- 
gerat zur Erzeugung v. nascierendem Wasserstoff 
250, 55 


Pyridoxol-Antagonisten — Quecksilber 


Pyromellitsiureanhydrid, Best. v. 4,5-Dimethylphthal- 
siureanhydrid, spektralphotom. 247, 380 

— —v. Pyromellitsaure 249, 321 

Pyrophosphate, Alkalimetall—, Best. v. Fe(III), spektral- 
photom. 250, 272 

Pyrophosphorsiure, Best. v. Fe(III), spektralphotom. 
250, 272 

Pyrosulfite, Best., titr., mit TICl,-Lés. 248, 360 

Pyrrole, Cyclohexano- u. Cyclopentano-2,3—, Best., 
titr.-potentiom. 248, 217 

Pyrrolidin, Best. v. N, gas-chromatog. 245, 325 

Pyrrolidoncarbonsiure, Nachw., papier-chromatog. 
247, 141 

Pyrrolizidine, Best., spektralphotom. 248, 411 

Pyruvaldehyd, Best. in Luft, spektrofluorim., mit Anthron 
244, 137 

Pyruvat, Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 408 

Pyruvatkinase, Best., spektrofluorim. 247, 144 

Pyrviniumpamoat, Best. 246, 350 


— — v. Oxoverb. (aliphat. u. aromat.-), als Phenyl- 
hydrazone 246, 34 

— — v. Selenat durch Redukt. mit Fe(II) u. Ausfall. 
mit H,S 250, 209 

— — v. SeO,?-, SeO,?-, TeO,?- u. TeO,?- 248, 365 

— — v. Sn(II) mit Triphenyltetrazoliumchlorid 248, 361 

— — y. Zn(II) (ng), Anreicher. des Chelats mit Zincon 
an Anionenaustauscherkérnchen 247, 76 

— Tests mit Natriumsilicatperlen 244, 268 

— v. Fe(II)/Fe(II1)-Gem., versch. Reagentien 244, 283 

—v. Leg. 244, 140 

— v. sdureunlésl. Substanzen 244, 54 

Quarz, Best. v. SiO, titr. (amperom.-) 246, 71 

Quarzglas, Best. v. Na in hochreinem —, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 248, 237 

Quarzite, Phasenanalyse eisenhalt. — 245, 186 

Quassin, Best. auf Pflaumen 247, 391 

Quebracho, Best. in Gem. mit einigen anderen Tannin- 
extrakten u. verwandten Verb. 248, 387 

Quecksilber, Abnahme des Gehaltes in verdiinnten 
Quecksilber(II)-lésungen 250, 198 

— Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 245, 393 

— — — in Ga 248, 75 

— — — in Nierenpunktat 248, 279 

— — — neben Cu, Zn u. Cd in biolog. Material 247, 134 

— — atomabsorptions-spektralphotom., Beobachtungen 
in Luft-Acetylen-Flamme 244, 273 

— — — in Ni- u. Co-Metall sowie in Gesteinen 250, 64 

— — atomfluorescenz- sowie atomabsorptions-spektral- 
photom., mit elektrodenlosen Entladungsréhren 
250, 202 

— — colorim., mit Methylenblau 247, 77 

— — durch Hemmung der Invertgase 248, 69 

— — flammenphotom. (10-! bis 10-14 Mol) 248, 68 

— — gravim., mit Trimethylphenylammoniumjodid 
244, 56 

— — gravim., turbidim. sowie spektralphotom., mit 
Antipyrinderivaten 245, 171 


Quecksilber — Radiochemische Analyse 


— — in biolog. Material, automat., unterstéchiom. 
Radioisotopenverdiinnungsmeth. 250, 396 

— — in Getreidemehl u. Ga, extr., als Didithyldithio- 
carbamidat mit Chloroform, aktivierungsanalyt. 
247, 334 

— — in Harn u. Gewebe durch Isotopenaustausch 
249, 274 

— — in Luft, remissionsspektralphotom. 247, 358 

— — inorg. Verb. 249, 210 

— — in waBr. Lés. durch Gefrierungskonzentration 
249, 143 

— — isotopenverdiinnungsanalyt., in Erzen (Zinnober-) 
244, 128 

— — — mit Thiodibenzoylmethan 248, 355 

— — neben Ni, As, Mn, Cu, Co, Cd u. Zn, ionen- 
austausch-chromatog.-titr. 244, 285 

— —neben Tl u. Au mit Kristallviolett 250, 199 

— — photom., indirekt, mit Ni-Salz der Antipyrin- 
4-dithiocarbonsiure 244, 127 

— — — mit Furacilin 249, 343 

— — —neben Ou-, Cd- u. Tl-Spuren 250, 353 [Or] 

— — polarog., in alkal. Sulfidlés. 248, 355 

— — titr., in Farbstoffen (schmutzabweisenden-) 247, 123 

— — titr.-potentiom., mit 2-Mercaptobenzothiazol 248, 352 

— — titr.-radiom. 249, 391 

— — v. Spuren in Luft u. biolog. Material 249, 325 
(vgl. auch 493) 

— — y. Spurenverunreinigungen, massenspektrom. 244, 
337 

— Nachw., tiipfelanalyt. 249, 386 

— substéchiom. Extr. u. Best. als Bromidkompl 249, 390 

Quecksilber(1), Best., titr.-coulom., Erzeug. v. Jodid- 
ionen 247, 77 

— — titr. (komplexb.-) 245, 165 

— Nachw. neben Hg(II) 244, 273 

Quecksilber(II), Abnahme des Hg-Gehaltes in verdiinnten 
Lésungen 250, 198 

— anorg. u. org., Best., nebeneinander, spektralphotom. 
245, 393 

— Best. mit Phlorein 250, 198 

— — photom. sowie titr., mit o-(2-Thiazolylazo)-4- 
methoxyphenol 250, 198 

— — polarog. an glasigen Kohlenelektroden 248, 69 


R 


Raceophenidol, s. Thiamphenicol 

Radioanalyse, Empfindlichk. komplexer Methoden 249, 
130 

— Meth. zur Best. des Hauptbestandteiles v. Nutzerzen 
248, 95 

Radiochemische Analyse, Anwend. v. mikrochem. 
Techniken 245, 279 

— Apparate (tragbare-) 247, 58 

— Chemical Yield Determinations in Radiochemistry 
(Norton) 245, 157 [L] 

— Einstufige Trenn. mittels Siulenoperationen in der 
Aktivierungsanalyse 245, 279 

— Grenzen des qualitat. Nachw. u. der quantitat. Best. 
245, 279 
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— — titr. (ascorbinom.-)-biamperom. 245, 393 

— — titr.-biamperom., neben Au(III) in binaren Gem. 
245, 393 

— — titr.-coulom., Erzeug. v. Jodidionen 247, 77 

— — titr. (fallungs-), mit Natriummolybdat 244, 325 

— — titr. (komplexom.-) gegen o-(2-Thiazolylazo)-kresol 
250, 198 

— — — in Leg., gegen 5-(2-Pyridylazo)-2-monoathyl- 
amino-p-kresol 249, 146 

— — — -MHz 248, 70 

— — — (potentiom.-) mit Ba-ADTA 244, 127 

— — — thermom. (katalyt.-) 249, 302 [Or] 

— — titr., mit Kaliumjodid gegen Jod-Stirke 249, 366 
[Or] 

— Kompl. mit Methylthymolblau u. Thiocyanat, Bromid 
oder Chlorid, Stabilitatsbest., spektralphotom. 249, 390 

— Nachw. neben Hg(I) 244, 273 

— — papier-chromatog. (ionenaustausch-) 250, 199 

— Trenn. v. Au(III), extr., mit Mesityloxid 248, 352 

— — vy. Begleitionen, siulen-chromatog. 244, 273 

Quecksilber (I) -bromid, Extr. mit Diathylather, radio- 
mark. 249, 203 

Quecksilber (I) -cyanid, Nachw. neben Alkalicyaniden 
246, 399 

Quecksilberchlorid, Nachw., isotopenverdiinnungsanalyt. 
(radio-)-papier-chromatog. 249, 145 

Quecksilberfulminat, Best., coulom.-titr. (jodom.) 250, 199 

Quecksilberorganoverbindungen, Best., extr., gas- 
chromatog. (Spuren) 249, 390 

— — in Abwasser 250, 341 

— — titr.-radiom. 249, 391 

— Zersetzung in der Sauerstoffbombe 249, 210 

Quecksilberselenid, Best. v. Metallbeimengungen, 
spektrog. 249, 61 

Quecksilbertelluride, Best. v. Te in Hg/Cd-Tellurid- 
Filmen, polarog. 246, 330 

Quecksilberverbindungen, Alkyl—, gas-chromatog. Ver- 
halten v. Mikromengen 247, 349 

— Best. in Abwasser 250, 341 

Quercetagetin (3,5,6,7,3’ 4’ -Hexahydroxyflavon), spektral- 
photom. Best. v. Zr u. andere Farbreaktionen 248, 77 

Quercetin, Kompl. mit Sc, photom. Untersuch. 248, 71 

Quinestrol, Best. in Arzneimitteln, colorim. 245, 405 


— ionenaustausch-chromatog. Trenn., kinet. Untersuch. 
247, 325 

— Koppl. mit Gas-Chromatog., Diinnschicht-Chromatog., 
IR-Spektroskop. 245, 116 

— Nachw. v. radioakt.-mark. org. Verb. 245, 159 

— Reinheitsbest. v. einigen radiochem. Verbind. u. 
Pharmazeutica, papier-chromatog., diinnschicht- 
chromatog. u. hochspannungs-elektrophoret. 246, 342 

— Trenn., Actinide v. Kernspaltprodukten, extr. ,mit 
Nitromethan 248, 72 

— — Ag durch Amalgamaustausch 249, 142 

— — — v. neutronenbestrahltem Pd 248, 336 

— — *41Am u. 743Am, extr. 246, 389 

— — Auu. Hg, extr., mit Mesityloxid 248, 352 
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Radiochemische Analyse, Trenn. (Forts.) 

— — Auv. Pt, durch Austausch an Quecksilber 247, 333 

— — 7Be-, ®2P-, %Sr-, 24°Pb- u. 24°Po-Spuren in Luft 
u. Niederschligen 248, 218 

— — Bi-Aktivitaten, extr., mit Dalzin 250, 268 

— — Cd v. Uranoxiden, ionenaustausch-chromatog. 
247, 297 [Or] 

— — 14Cd u. %.%°Sr aus Spaltproduktgem., extr. 247, 376 

— — M4Ce, 187Cs, Sr, Sr u. “°Ba v. Falloutproben, 
ionenaustausch-chromatog. 244, 375 [Or] 

— — ’Cs aus org. Material 246, 212 

— — — v. #Na, ionenaustausch-chromatog. 248, 337 

— — — y. 87mBa, Ringofenmeth. 244, 322 

— — 187Cg, 89,90Sr u. 4°Ba v. Milch u. Knochenasche 
249, 39 [Or] 

— — 8's u. 8%.°°Sr vy. Wasserproben, ionenaustausch- 
chromatog. 244, 306 [Or] 

— — Cu durch Amalgamaustausch 246, 387 

— — Cu, Mg, Zn u. Mn v. biolog. Material, extr. 247, 406 

— — durch Adsorption an Mangandioxid 246, 264 

— — 8F y. bestrahltem Seewasser 250, 61 

— — Hf u. Zr v. SE-Mineralien 250, 205 

— — IJ, 355, 58Co, 24T] v. *®Se-Matrix, destill., extr. 
u. fallungsanalyt. 247, 28 [Or] 

— — K als Perchlorat v. biolog. Material, KinfluB v. 
Natriumrickhaltetrigern 245, 167 

— — Metallspuren v. Cr 249, 336 

— — Mn, Ni u. Cu in U-Metallproben 244, 142 

— — Mou. Wv. Ca-reichen Pflanzenproben 250, 75 

— — Na v. Regenwasser 250, 262 

— — Nd v. bestrahltem UO,-PuO, 250, 273 

— — *%1Pa v. Zr, ®Nb u. Ta, Fall. mit H,O, aus 
saurem Medium 248, 73 

— — Pbv. Thoriumnitrat, Amalgamaustauschverfahren 
244, 59 

— — Pd-Nuklide, extr., als Acetylacetonat in Benzol 
244, 334 

— — Pt-, Au-, Hg-, Se-, Zn- u. Sn-Spuren v. hochreinem 
Ga nach Neutronenaktivierung, komb. Trennungsgang 
248, 75 

— — Rev. W, ionenaustausch-chromatog. 248, 229 

— — Ru-, Mo-, Te-, Sb- u. Sn-Radionuklide v. Fallout- 
Wasserproben, fallungsanalyt. u. extr. 246, 54 

— — Sv. U-, Au- bzw. Th-Proben nach SaureaufschluB, 
als Benzidinsulfat 244, 279 

— — Se 249, 200 

— — Se- u. Te-Spuren v. Ga, As u. Galliumarsenid 
248, 225 

— — SE aus Gesteinen nach Neutronenaktivierung 248, 
94 

— — — fallungsanalyt. u. ionenaustausch-chromatog. 
248, 72 

— — 8§r v. Y,0, u. °Y v. °Sr/*°Y-Gem., extr. 247, 377 

— — Sr v. natirl. Materialien maritimen Ursprungs, 
ionenaustausch-chromatog. 246, 52 

— — Sr, 87Cs u. 144Ce v. Meerwasser 244, 138 

— — S§r/Y sowie °La/!°Ba, Ringofenmeth. 248, 68 

— — 9mT¢ vy. Mo, siulen-chromatog. 244, 134 

— — #34Th, siulen-chromatog. 249, 186 [Or] 

—- — Th, Lau. Sm v. Cer(IV)-nitratsalz, elektrophoret. 
Tonenfokussier. 247, 373 

— — U-Spaltprodukte 248, 73 

— Untersuch. v. Halbleitern 245, 209 [Or] 

— Verwendung eines Ge(Li)-Detektors 247, 225 [Or] 


Radiochemische Analyse — Radionuklide 


Radiochemische Standardisierung, v. Detektoren fiir 
Oxydationsmittel unter Verwend. v. Jod 250, 339 

Radioisotopenverdiinnungsanalyse, substéchiom., zur 
Differentialcoulometrie mit kontroll. Potential 245, 
119 

Radiokristallographie, bei hoher Temperatur mit Gonio- 
meter mit Zahler 245, 122 

Radiomarkierungs-Verfahren, Best. v. K, fallungsanalyt., 
als K,Na[Co(NO,),] 245, 167 

— zur anorg. Spurenanalyse, Ubersichtsbericht 244, 267 

Radiometrische Analyse, Best. v. Arginaseaktivitat 246, 
287 

— — — mit “C-mark. Substrat 249, 285 

— — y. As mit der Uranylsalzmeth. 246, 393 

— — v. Cholinacetylase 248, 140 

— — v. Cholinesteraseaktivitat mit Natriumhydrogen- 
carbonat-4C 244, 221 

— — y. Cholinesterasehemmstoffen 248, 141 

— —v.Cl-u. O in H,O 247, 58 

— — — — 248, 88 

— — y. 4CO, 244, 169 

— — v. Fucosegehalt mit *H-mark. Natriumborhydrid, 
Flissigkeitsszintillations-Zahlung 244, 405 

— —v. Hu. O in org. Verb. mit 4C 250, 324 

— — v. Hg (org.- u. anorg.-), Pb, Cd u. Ni mit Penicill- 
amin, titr. 249, 391 

— — v. Histidindecarboxylase 244, 222 

— — vy. Leucin-Aminopeptidase mit Leucinamid-4C 
248, 142 

— — v. Ni in Stahlen, papier-chromatog. (Spuren) 

249, 340 

— — — titr. (kompl-), mit AgJ(®Kr) 248, 371 

— — vy. Oxalsiaure-4C in Pflanzenmaterial, enzymat. 
247, 116 

— — v. Pb, chelatom. 245, 398 

— —v. Pdu. J~ mit Kaliumjodid-*1J 249, 206 

— — v. Pyridoxalphosphat in Plasma, enzymat., mit 
L-Tyrosin-4C 246, 285 

— — yv.S (mikro) in Leichtbenzin 249, 62 

— — v. Spurenelementen, fallungsanalyt.-elektro- 
chromatog. 244, 52 | 

— — v. Tetraphenylborat-Anionen, extr., mittels des | 
137Cg 245, 393 

— — v. Th mit Kryptonaten, titr. 249, 394 

— — v. Thiogalactosid-Transacetylase 244, 224 

— — v. Vinylacetatbestandteil v. Mischpolymerisaten 
246, 203 

— Endpunktserkenn. v. Verteilungstitrationen 248, 307 
[Or] 

— mit hochempfindl. Proportional-Réntgendetektoren u. 
Radionuklidquellen niedriger Aktivitat 248, 335 

— Redoxmeth. mit neutronenaktiviertem Silbermetall 
(110mAg) als Radioreagens 247, 58 

Radionuklide, Best., réntgenfluorescenzanalyt. 250, 38 

— Nachw., papierelektrophoret., durch «-Teilchen-Spuren 
250, 201 

— Simultanbest. in neutronenaktiviertem Pb u. Al 
250, 1 [Or] 

— Trenn., elektrochem. Abscheid. auf metall. Queck- 
silber. I. System metall. Quecksilber/Quecksilberionen 
246, 327 

— — —II. System metall. Quecksilber/Metallionen 
246, 327 | 

— — papier-chromatog. 244, 289 [Or] | 


Radium — Rhodium 


Radium, Trenn. v. Ac u. Pa(V), extr., mit 8-Hydroxy- 
chinolin 244, 56 

Radium-226, Best. in Wasser (Oberflachengewisser v. 
Schottland), pCi-Bereich 250, 60 

Ramanspektren, v. Mikroproben durch Anreg. mit 
Laser 248, 43 

Raman-Spektrometer, mit He/Ne-Laser 249, 128 

Raman-Spektroskopie, Katalogisier. v. Spektren 249, 249 

— Mikroprobentechnik 245, 282 

Ranunculin, Best. in Ranunculus sceleratus L, spektral- 
photom. 248, 274 

Rapsmehl, Best. v. Isothiocyanaten u. Oxazolidinthionen, 
spektralphotom. 246, 151 

Rapssamen, Best. v. Isothiocyanaten u. Oxazolidinthionen 
244, 348 

Reagentien, Arsonium—, Fehlerquellen bei der Verwend. 
250, 53 

— chelatbildende, Imidazolderivate 250, 53 

— chromogene, Chromotrop 2R 250, 53 

— colorim., Verb. des Ferrointyps. 2. Mitt.: Pyrido- u. 
Pyridylderivate v. Phenazin u. Chinoxalin 249, 138 

— Ferroin-Typ-Chromogene, spektralphotom. Untersuch. 
substituierter mit 6-Cyano-2,2-bipyridin verwandt. 
Triazine 248, 390 

— Hydroxycumarine, analyt. Anwend., Ubersicht 249, 
138 

— Hydroxylaminderivate 250, 52 

— Magneson CHS als Reagens fiir Zn 249, 344 

— opt. aktive, Azomethine 245, 288 

— Selektivitaétserhéhung 245, 288 

Reaktivfarbstoffe, Nachw. v. Vinylsulfon-(sulfoester)—, 
papier-, diinnschicht-chromatog. u. papier-elektrophoret. 
247, 384 

Reflexions-Spektralphotometrie, Best. v. Biscarbamaten 
in Pflanzenschutzmittel-Emulsionskonzentraten auf 
Diinnschicht-Chromatogrammen 250, 105 [Or] 

— —v. Fe (gesamt) in Wasser (Kesselspeise -) 244, 336 

— — v. Hg in Luft 247, 358 

Reflexions-Spektralphotometrie, IR, Best. v. Diphenyl 
aus Citrusfriichten 245, 351 

— Identifiz. v. funktionellen Gruppen auf der Oberfliche 
v. Aktivkohle 250, 37 

Reflexions-Spektralphotometrie, UV, Best. v. Thiamin- 
hydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Nicotinsaure, 
Nicotinamid u. p-Aminobenzoesaure auf Diinnschicht- 
platten 244, 416 

Reflexionsspektroskopie, Internal Reflection Spectroscopy 
(Harrick) 244, 47 [L] 

Refraktometrie, u. Photometrie (Richter, Kny u. Gerecke) 
244, 321 [L] 

Reinigungsmittel, Best. v. hydrotopen Stoffen, diinn- 
schicht-chromatog. 247, 124 

Reninaktivitit, Best. in Plasma 248, 420 

Reserpin, Best., diinnschicht-chromatog. 247, 133 

— — in Tabletten, siulen-chromatog.-spektrophotom 250, 
393 

Resorcin, Best., titr. (dead-stop-) durch Nitrosierung 
244, 44 [Or] 

Resorcylaldehydacetylhydrazon, Kompl. mit Al, Sc, Zn 
u. Ga, Untersuch. der Fluorescenz 247, 322 

Retininsiure, Untersuch. der ungewohnlichen Stabilitat 
durch UV-Bestrahl. 248, 113 

Retinol (Vitamin A), Best., auch seiner Derivate, durch 
UV-Bestrahlung 248, 113 
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— — in Blut u. Gewebe, fluorim., nach diinnschicht- 
chromatog. Trenn. 248, 112 

— — in Margarine 248, 113 

— — — neben «- u. B-Carotin 245, 341 

— — spektralphotom. 245, 341 

— — — in Serum u. Leberpunktaten, mit FeCl, in 
Acetylchlorid 245, 412 

Rhamnose, Best., spektralphotom., mit Chromotropsaure 
248, 211 

Rhenium, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), in 
Molybdanglanz u. Kupfererzen 245, 184 

— — — in Molybdaniten 248, 235 

— — — in ZnSO,-Elektrolytlés. (Spuren) 249, 61 

— — gravim., als Aminperrhenat 249, 405 

— — in Mineralien (sulfid.-) (mikro) 245, 186 

— — photom. (extr.-) in Mo, W u. Erzen 244, 143 

— — — mit Pyrazolindithiocarbamidaten 246, 400 

— — photom., in Leg., katalys. Rhodanidmeth. 245, 182 

— — — in Molybdanit 244, 149 

— — — in W/Re-Leg., nach SdureaufschluB 244, 144 

— — — mit Diacetylmonoxim 244, 283 

— — — mit Thioacetamid 248, 192 

— — — mit Tris-dipyridylato-eisen(II)-sulfat 248, 298 
[Or] 

— — — (Spuren) 249, 345 

— — polarog. 247, 92 

— — — neben Mo 250, 349 

— — titr.-potentiom., in Cu-metallurg. Produkten 
250, 344 

— — v. Fe, photom., mit 1,10-Phenanthrolin 245, 183 

— Isotope, Abtrenn. v. Wolfram-Matrix (deuteronen- 
bestrahlter-), ionenaustausch-chromatog. 248, 229 

— Trenn. v. Mo, extr., mit substituierten Athan- 
phosphonsaureestern 247, 90 

— — v. Mo, W, Cr, V, Se, Te u. Os, extr., mit Acetyl- 
aceton aus alkal. Lés. 249, 405 

— — vy. W u. Mo, diinnschicht-chromatog. 249, 204 

— — — saulen-chromatog. 246, 75 

Rhenium (1), Trenn. v. Re(IV) u. Re(VI1), elektro- 
phoret. (papier-) 248, 192 

Rhenium(IV), Trenn. v. Re(III) u. Re(VII), elektro- 
phoret. (papier-) 248, 192 

Rhenium(VI1), Best. neben Mo(VI) u. anderen Elementen, 
sdulen-chromatog. (anionenaustausch-)-spektralphotom. 
246, 143 

— — titr. (amperom.-), mit Eisen(II)-salzlésungen 244, 
332 

— —v. Re(III) u. Re(IV), elektrophoret. (papier-) 248, 192 

— — v. W(VI) u. Mo(VI), diinnschicht-chromatog. 
249, 405 

Rheniumlegierungen, Best. v. Re in Re/W-Leg., spektral- 
photom., nach SaureaufschluB 244, 144 

Rhodamin B, zur Best. v. B, spektralphotom. 247, 334 

Rhodanverbindungen, papier- u. diinnschicht-chromatog. 
Verteil. v. halogensubstituierten Anilinen, Rhodan- 
anilinen, Aminothiophenolen u. Diaminodipheny]- 
disulfiden 247, 353 

Rhodium, Best., atomabsorptions-spektralphotom., in 
Oxoalkohol 248, 195 

— — —neben Au, Pt u. Pd 248, 352 

— — — — Verwend. einer nichtabsorbier. Referenzlinie 
248, 197 

— — in Abwasser (U- u. Pu-), extr., flammenphotom. 
247, 362 
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Rhodium, Best. (Forts.) 

— — in geolog. Material, spektrog. 244, 345 

— — in perchlorsauren Schwermetall-Lés. 249, 409 

— —neben Ru, Pd u. Ag, réntgenfluorescenzanalyt. 
244, 135 

— — photom. (extr.-), in Pt-Metallen, Au u. Ag 249, 
341 

— — — mit Diphenylselenoxid 246, 146 

— — — neben Pd, mit Oxin u. 2-Methyloxin 249, 408 

— — photom., mit Eriochromeyanin RC 248, 305 [Or] 

— — — mit Xylenolorange 247, 344 

— — — neben Pd, mit Thioglykolsiure 244, 286 

— — — neben Ru, als Oximidobenzotetronsaure- 
komplexe 246, 402 

— — titr. (mikro) 249, 206 

— — v. Ir-Spuren, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
244, 340 

— — v. Metallverunreinig., spektrog. 250, 343 

Ribit, Nachw. neben Glycerin u. Anhydroribit, gas- bzw. 
dinnschicht-chromatog., als Trimethylsilylather 
247, 109 

Riboflavin, Best., fluorim., auf Grund der quantitativen 
Photoreduktion 245, 342 

— — — nach Photoreduktion 244, 76 

— — in Fermentierungsbreien, mikrobiolog.-acidim., 
EinfluB der chem. Vorbehandl. des Breies 248, 113 

— — in Kultursuspensionen u. kombin. Drogenformen v. 
Tetracyclin mit Vitaminen der B-Gruppe, diinn- 
schicht-chromatog.-fluorim. 245, 404 

— — spektralphotom. 250, 389 

— — — in Harn 249, 283 

— Chromatographie v. Zersetzungsprodukten 248, 264 

— photolyt. Zerfallsprodukte, Identifiz., diinnschicht- 
chromatog. 248, 84 

— Trenn. v. Sepiapterin, papier-chromatog. 245, 342 

Riboflavinsynthese, Best. v. 1-D-Ribitylamino-3,4- 
dimethyl-2-phenylazobenzol u. 1-D-Ribitylamino- 
3,4-dimethyl-6-phenylazobenzol als Zwischenprodukte 
249, 269 

Ricinus6l, Nachw. v. Fremdfett u. in anderen Fetten 246, 
343 

Ringofen-Verfahren, Anwendungsméglichkeiten zur 
quantit. Ultra-Mikroanalyse 244, 266 

— Best. v. Al, Ga, In u. Tl (mikro) 245, 394 

— — v. Co 250, 213 

. Cu u. Fe in Leg. 244, 140 

. F in biolog. Material 248, 281 

. Fe(II) (ultramikro), titr. (chelatom.-) 246, 401 

. festen Asphalten in Mineralélen 250, 70 

. U, Th, Bi u. Pb nebeneinander 245, 396 

. V(V) (mikro) 249, 400 

— kombin. mit Dinnschicht-Chromatog. (Circular-), 
Best. v. Metallspuren in Wasser (Natur-) 250, 262 

— Nachw. v. Antioxydantien, halbquantit. 245, 196 

— — v. Mercaptan (bis 10-* wg) 247, 103 

— — y. Zn-Spuren mit Reagenskreide 244, 325 

— qualit. Analyse v. Leg. 244, 140 

— qualitatives Trennschema fiir Kationen 245, 119 

— Trenn., *’Cs/137™Ba 244, 322 

— — K aus Wasserproben (ultramikro) 249, 383 

— — Sr/*Y sowie °Ba/1*°La 248, 68 

Ritalin, Best. in Harn 244, 224 

Rivanol, Best., spektralphotom. 247, 399 

Rodenticide, s. Pesticide 


| 
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Rhodium — Réntgenfluorescenzanalyse 


Réntgenbeugungsanalyse, Apparatur zur Verfolg. therm. 
u. struktureller Anderungen sowie v. Gleichgewichts- 
zustanden in Metallen u. Legierungen auch bei hohen 
Temperaturen 245, 122 

— Best. der Wertigk. v. Anionen durch die Isotypie ihrer 
Tetraphenylarsoniumsalze 247, 16 [Or] 

— — y. Amosit u. Chrysotil in Luftstaub 250, 260 

— — vy. Ca, Pu. S in Harn-Konkrementen 247, 406 

— — vy. CaSO, in Bodenproben 247, 381 

— — v. Dialkylmethylammonium-Harnstoff-EinschluB- 
verb. in Harnstoff 245, 337 

— — v. UC u. UC, im Gem. 248, 238 

— Unters. v. Lebensmitteln 249, 260 

—v. Oralsuspensionen 248, 269 

Réntgenfluorescenzanalyse, absolute, Beriicksichtigung der 
Sekundaranregung 250, 321 

— Additionsmeth. 246, 289 [Or] 

— Auswert. durch internen Standard 249, 333 

— Beriicksichtig. der Sekundaranreg. 249, 249 

— Best. v. Al, Cl, Ti u. Fe in Polyaéthylen 244, 156 

— — vy. Alu. Clin Polyathylen 249, 64 

— — v. Ar in SiO,-Schichten 245, 244 [Or] 

— — v. As bei Benutzung eines primiren Strahlenfilters 
249, 128 

— — v. Au u. Ag in Cu 248, 89 

— — v. Br in Pflanzen u. Boden 250, 74 

— — y. Ca in Na 249, 175 [Or] 

— — — in Zementrohmisch. 247, 376 

— — v. Cl in Siliciumdioxid-Filmen 247, 374 

— — y. Cl als AgCl 244, 331 

— — — in Titanschwamm 246, 335 

— — vy. Cl-, SCN-, CN- u. PO,?- tiber einen abhangigen 
Bezugsstandard 249, 161 [Or] 

— — v. Co, Ti, Ta, Nb u. Fe in Sintercarbid 250, 271 

— — v. Cu in Kupferchelaten 244, 55 

— — v. Edelmetallen 249, 386 

— — v. Fe u. Gd in Gadolinium-Eisen-Oxid-Filmen u. 
Gadolinium-LHisen-Leg., nach ionenaustausch- 
chromatog. Trenn. 248, 225 

— — v. Hf in Zr nach ionenaustausch-chromatog. 
Trenn. 248, 227 

— — v. leichten Elementen in Bauxit, Vergl. der 
Schmelzmethoden 248, 234 

— — v. Metallen in Luft 249, 325 

— — v. Metallspuren in geringen Substanzmengen 249, 
225 [Or] 

— — v. Natriumoxid in Aluminiumoxid 248, 236 

— — v. Niu. V (sub-ppm) in Erdél nach Ionenaustausch- 
konzentrierung auf Papier 250, 69 

— — v. Ru, Rh, Pd u. Ag nebeneinander 244, 135 

— — v. 8 in Bodenproben 248, 245 

— — — in Heizélen mit ARL-Shimadzu-Réntgen- 
Quantometer 250, 276 

— — — in Schwerdélen im Vakuum 250, 277 

— — v. Sb u. Pb in Cu (Roh-) 250, 263 

— — vy. SE, Lésungsmeth. 244, 58 

— — v. Spurenelementen in org. u. anorg. Verbind. 246, 
262 

— — — mit Hilfe einer Lésungsmittelextr. in diinnen 
Filmen 248, 349 

— — v. U in Zr-Leg. 249, 335 

— — — nach Abtrenn. an Cellulosephosphat 244, 130 

— — v. U, Nb u. Zr in Leg. mit Absorptionskanten- 
technik 247, 364 


Réntgenfluorescenzanalyse — Riickstreu-MeBverfahren 


— — v. Uu. Pu in Kernbrennstoffen 247, 278 [Or] 

— — v. V-, Cr-, Mn-, Fe-, Co-, Ni-, Cu- u. Zn-Spuren 
(simultan) in Wasser (Meer-) 249, 47 

— — v. W in Erzen 248, 235 

— — v. Y-, Er-, Ho-, Gd-, Eu u. Sm-Spuren in Dyspro- 
siumoxid 244, 152 

— — v. Zr in Hf, nach ionenaustausch-chromatog. 
Trenn. 248, 227 

— — — in Leg. (techn.-) mit Phenylarsonsiiure 244, 36 
[Or] 

— — — in Zr-halt. Sanden u. Konzentraten, nicht- 
dispersive Meth. 248, 95 

— indirekte Best. leichter Elemente. I. 249, 161 [Or] 

— instrumentelle Faktoren beim Nachweis geringer 
Konzentrationen 250, 322 

— Konzentrationsparameter zur Zustandsanalyse im 
Al,O,/AIF,-System 249, 250 

— Korrektur v. KorngréBen- u. Matrixeinfliissen 246, 262 

— Linearisierung v. Eichkurven 250, 322 

— mit auBerem Standard, Abhingigk. der Ergebnisse v. 
der Spannung an der Spektroskopieréhre 249, 250 

— Praparation silicat. Proben 246, 115 [Or] 

— quantitat. Verfahren mit Reinelementstandards 250, 
321 

— Radioisotopen-Réntgenfluorescenzspektrometer mit 
hoch auflésendem Halbleitungsdetektor 249, 250 

— radiom.-analyt. Kontrolle v. J in Arzneimitteln 246, 
342 

— Rechenmethoden 247, 322 

— SchmelzfluBtechnik 250, 320 

— spektrale Verteilung der Strahlung v. Rontgenréhren 
247, 323 

— standardisierte Inertverdiinnungsmethode 249, 250 

— Ubersichtsbericht 1962—1966 248, 334 

— vy. anodischen Aluminiumoxidschichten 247, 373 

— v. Ceriterden in Lés. 248, 357 

— v. Chrom/Nickel-Schichten 248, 92 

— vy. Elementen mit kleineren Atomnummern, optimale 
Erdung der Elektroden der Réntgenréhre 248, 43 

. Ferroleg., Untersuch. v. Mahlmeth. 244, 144 

v. Fe/Si- u. Al/Si/Cu-Leg. 247, 306 [Or] 

v. geringsten Substanzmengen 249, 225 [Or] 

v. Gesteinen 248, 94 

— vy. GuBeisen, ProbenguB u. Probenvorbereit. 244, 338 
v 
v 


| 
<4 


. Legierungselementen in binaren Leg. 249, 48 

. pflanzl. Standardmaterial 249, 66 

— v. Radionukliden 250, 38 

— y. Schlimmen, Anwend. der Standard-Phon-Meth. 248, 
240 

— y. Sn-Schlacke mit Best. des Tantalgehaltes 249, 60 

— y. Sn- u. Sm-Leg., Vergl. mit chem. Analyse u. opt. 
Spektralanalyse 249, 335 

—v. Ti-Leg. 249, 335 

—v. Zement 248, 237 

— y. Zinkselentellurid-Einkristallen 248, 238 

— v. Zr-Leg. 248, 227 

— Vorbereitung v. oxidischen Proben 250, 289 [Or] 

Réntgenluminescenzspektrometer, zur Best. v. SE in 
Yttriumoxid 250, 54 

Rontgenmikroanalyse, Best. v. C in Carbiden 250, 271 

— — vy. P in Bodenproben 250, 284 

— Computer-Programm 248, 335 

— Elektronenmikroskop u. Mikrosonde, Kombinat. zur 

analyt. Anwend. 244, 260 
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— Elmisonde, Kombinationsgerat v. Elmiskop u. 
Elektronenstrahl-Mikrosonde 250, 339 

— Ermittlung der gegenseit. Léslichk. v. CaO u. MgO in 
Sinterdolomit 245, 80 [Or] 

— Gerait mit photom. Registrier. der réuml. Verteil v. 
Elementen 248, 334 

— Korrekturfaktoren 246, 262 

— Kossel-Verfahren 250, 38 

— Me8meth. 250, 321 

— Ubersichtsbericht 246, 262 

— Unsicherheit der Absorptionskorrektur 248, 43 

— — der Fluorescenzkorrektur 248, 43 

— Verwend. eines fokussierenden Spektrometers mit einer 
Cambridge-Elektronenstrahl-Mikrosonde 248, 43 

— vy. biolog. Elektrolyten 244, 209 

— v. Carbiden in Stahl 249, 54 

— — — 250, 350 

— v. leichten Elementen 246, 262 

— v. Molybdansiliciden 248, 229 

— vy. Ni/Fe/Co-Filmen 249, 341 

— v. Zweistoffleg. u. ihre Korrekturen 244, 260 

Rontgenspektralanalyse, analyt. Anwend. der Anreg. 
durch Radioisotope. II. 248, 334 

— Best. v. F (1—40 wg) oder S (0,1—40 wg) 249, 201 

— — v. Mo u. Cu in Molybdinerzen u. ihren Konzentra- 
ten 246, 332 

— — v. Tain Ag 248, 90 

— —v. Tiin Erzen 244, 148 

— —v. Zn in pyritisierten Erzen 249, 56 

— — v. Zn, Cu, Niu. Fe in Zn-beschichteten Al-Platten 
249, 333 

— Probenpriaparation in Graphittiegeln 250, 317 [Or] 

— Registrierung v. Strahlung 248, 43 

— Techniken zur raschen Prazisionsbest. der Zusammen- 
setzung v. kontinuierl. Reihen fester Losungen 247, 
323 

— vy. Ferrosilicium u. Calciumsilicium 249, 51 

— v. Holzschutzmitteln auf Basis org. Lésemittel im 
Holz 247, 383 

— v. Mo unter Verwend. einer Isotopenquelle der 
Rontgenstrahl. auf der Grundlage v. 4’Pm 248, 188 

— v. Sn-Organoverbind. 249, 211 

— v. Sn/Pb/Sb-Leg. 245, 304 [Or] 

— s. auch Réntgenfluorescenzanalyse 

Rontgenstrahlen-Absorptionskantenspektrometrie, mit 
dem Elektronenstrahlmikroanalysator 250, 321 

Rohfaser, Best. in Milchpuddings auf Getreidebasis 
246, 151 

Rubidium, Best., atomabsorptions-spektrom. 250, 395 

— — — in Wasser des atlant. Ozeans 246, 51 

— — in Wasser (Natur-), fammenphotom. 244, 79 

— — neben Cs in Gesteinsproben, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-y-spektrom., mit Ge(Li)-Detektor 250, 
267 

— — — papier-chromatog.-spektralphotom. 248, 351 

— Nachw. neben Cs als Rhodanwismutat 244, 323 

— Trenn. v. Cs, extr.-chromatog., mit Dipikrylamin u. 
Nitrobenzol 247, 332 

Rubidiumniobat, Best. v. Cd u. Zn, atomabsorptions- 
spektralphotom. 248, 97 

Riickstreu-MeSverfahren, 6—, Analyse v. Uranylnitrat- 
lésungen in Gegenwart von Al, Fe, Co, Ni, Cu u. Pb 
245, 176 
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Ruf, Analyse, massenspektrom. 250, 59 

— Best. in SchieBpulver, spektralphotom. 244, 158 

— spektralphotom. Verf. zur raschen Beurteilung auf 
den Gehalt an polycycl. aromat. KW-Stoffen 249, 
110 [Or] 

Ruthenium, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), in 
sulfid. Erzen 250, 270 

— — coulom. 249, 258 

— — katalyt. 250, 213 

— — neben Rh, Pd u. Ag, roéntgenfluorescenzanalyt. 
244, 135 

— — spektralphotom., mit 2,3-Diamino-pyridin 249, 408 

— — — mit 2,4,6-Tri-(2’-pyridyl)-S-triazin 249, 206 

— — — neben Os (simultan) 248, 196 


S 


Saccharin, Best., [R-spektralphotom. 248, 398 

Saccharose, Best. in Milchpuddings auf Getreidebasis 
246, 151 

— — neben Glucose, spektropolarim., Borhydrid-Redukt. 
247, 110 

— — spektralphotom. 245, 340 

— — — (mikro) 248, 81 

— Nachw. neben Fructose u. Glucose in Fruchtextrakten, 
diinnschicht-chromatog. 248, 81 

Siulen-Chromatographie, s. Chromatographie, Siéulen 

Séure, freie —, Best. durch automatis. Ionenaustauscher- 
Colorimetrie 246, 264 

— — — in Fe(III)-chloridlésungen 250, 274 

— — — in Lés. mehrwertiger Metallionen, titr. 
(alkalim.-) 247, 192 [Or] 

— — — in Pu-Lés. 247, 337 

— — — in Uran(IV)-nitratlés. mit Alkalilauge 250, 68 

Saurealizarinschwarz SN, Eriochromrot B-Gemisch, als 
komplexom. Monofarbstoffindicator 250, 54 

Saurechloride, aliphat., im Gem. freier org. u. anorg. 
Sauren, Analyse 248, 379 

Séiuredimpfe, Best., mit partiell eintauchenden Platin- 
Elektroden 248, 88 

Siuren, Analyse, titr., mit Trioctylamin in nichtwaBr. 
Lés. 250, 68 

— backtechnolog. wichtige, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 250, 220 

— Best. in Mineral6l, titr. (potentiom.-) 244, 155 

— — mittels Warmeleitfahigkeitssiiule 250, 274 

— — polarog. (Spuren) 249, 62 

— — vy. Spurenverunreinigungen in hochreinen —, 
massenspektrom. 244, 337 

— — zweier — u. ihrer Anhydride nebeneinander 250,279 

— ein- u. zweibas., Best., titr.-thermom., in wiBr. u. 
nichtwaBr. Medien 250, 50 

— fest, Best. in Siliciumoxid/Aluminiumoxid-Katalysa- 
toren, Gasphasenneutralisation 246, 75 

— flichtig., Best. in alkohol. Getranken neben SO,, 
Mikrodiffusionsmethode 244, 73 

— Identifiz. in Pflanzen, séulen-chromatog. 247, 116 

— mehrbasige, Ermittlung der bei der Titration einander 
storenden Dissoziationsstufen 250, 336 

— nichtflicht., Best. in Wein 246, 149 


RuB — Salicylsiure 


— Isolier., papier-chromatog. 248, 196 | 

— Trenn. v. Fe, extr., mit Isopropanol 248, 371 

— — v. Os, destillat. 249, 207 

Ruthenium(II]), Best., extr.-spektralphotom., mit 
Thenoyltrifluoraceton 247, 95 

— — mit Xylenolorange 250, 213 

— — neben Rh(III), spektralphotom., als Oximidobenzo- 
tetronsiurekomplexe 246, 402 

— — photom.-katalyt. 248, 371 

— — titr. (mikro) 249, 206 

Ruthenium-108, Best. °°U/?4°U-Gem., destill., y-spek- 
trom. 246, 74 

Rutin, Best. neben k-Strophantin u. AMP 247, 132 

— Kompl. mit Sc, photom. Untersuch. 248, 71 


— org., Best., autom. 250, 129 

— — — in Harn, saulen-chromatog. 247, 407 

— — — in Wasser (Trink-), gas-chromatog. 249, 330 

— — Flissig-Szintillationszahl. v. 4C- u. ?3H-mark. 
fliiss. — 250, 41 

— — Nachw., diimnschicht-chromatog., mit quant. 
Best. 245, 289 [Or] 

— — spektralphotom. Best. einiger — mit dem 
Hisen(III)-5-Nitrososalicylatkomplex 249, 220 

— org. aliphat., Best., titr. (alkalim.-) 248, 379 

— org. aromat., Best., titr. (MHz-) nach Decarboxy- 
lierung 244, 70 

— org. fliichtig, Nachw., destillat. (capillar-) 248, 206 

— phenol., Best. in Harn, gas-chromatog. 248, 125 

— schwache, u. deren Salze, Best., Absorptionsverhilt- 
nismeth. 248, 61 

— starke, schwache u. sehr schwache in waBriger Lés. 
im Gem., Best., titr. (chronokonduktom.-) 245, 123 

— unpolare, Best. in Plasma u. Depotfett (submikro) 
247, 136 

Siiurezahl, Best. in Oxydationsprodukten der Paraffin- 
kohlenwasserstoffe, spektralphotom. 246, 339 

Safrol, diinnschicht-chromatog. Untersuch. v. Ratten- 
galle u. -harn nach i.v. Anwend. v. — 248, 136 

Salicylaldehyd, Best., titr., Thiosemicarbazid-Meth. 246, 41 

Salicylaldehydthiosemicarbazon, Extrakt. durch unpolare 
Solventien 248, 215 

— spektralphotom. Best. der Dissoziationskonstanten 
246, 41 

Salicylamid, Best. in pharmazeut. Priparaten, spektral- 
photom. 245, 400 

Salicylanilide, bromierte, Best., IR-spektralphotom. 
248, 84 

Salicyliden-o-aminophenol, zur Best. v. Cu(II)- 
Spuren, extr.-spektralphotom. 249, 384 

Salicylidenamino-2-thiophenol, zur Best. v. Sn in Erzen, 
Gesteinen u. Mineralien, photom. 246, 69 

Salicylsiiure, Best., bromom. mit 4,7-Dichlorchinolin- 
bromid-perbromid 249, 321 

— — in Aspirintabletten 248, 118 

— — in o-Chlorbenzoesaure bei der Herstell. aus 
Anthranilsaure durch die Sandmeyersche Reaktion, 
colorim. 246, 341 


Salicylsiiure — Sauerstoff 


— — in Plasma 246, 284 

— — spektralphotom. (extr.-), mit Tris-(1,10-phen- 
anthrolin)-eisen(III) in Nitrobenzol 249, 321 

— Hster, Best. 248, 379 

— Trenn. v. Chinophen u. Amidopyrin, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 250, 140 

Salicylsaures Na-Salz, Best., bromom., mit 4,7-Dichlor- 
chinolinbromid-perbromid 249, 321 

Salix-Arten, Phytochemie. I. 249, 416 

Salmonella, Immunofluorescenz-Screening in Nahrungs- 
mitteln: Vergl. mit Kulturmethoden 250, 215 

Salpetersiiure, Best. neben salpetriger Siure, titr., 
-potentiom., in nichtwaBr. Los. 250, 275 

— — v. NO, in roter rauchender — 250, 274 

— — v. Zn-, Pb-, Cd- u. Cu-Spuren, voltamm. 245, 188 

— Extr. mit Tri-n-octylamin 248, 362 

Salpetrige Saiure, Best. neben Salpetersiure, titr., 
-potentiom., in nichtwaBr. Los. 250, 275 

Salze, anorg., Diinnschicht-Chromatog. auf Silicagel 
245, 129 [Or] 

~ — Trenn., Kolonnenkristallisationsverf. im Verg]l. mit 
Zonenschmelzverf. 244, 53 

— Best. mittels Warmeleitfahigkeitssiule 250, 274 

— — v. Ca- u. Mg-Mikrobeimengungen, spektrog., Kin- 
fluB der Ergebnisse eines Leerversuches 247, 70 

Salzsiure, Best. neben Diaminodihydrochloriden, titr. 
(konduktom.-), automat. 244, 281 

Samarium, Best., aktivierungsanalyt., in Cer(1V)-nitrat 
247, 373 

— — — in Cu-Erzen 249, 341 

— — — in Gesteinen 247, 23 [Or] 

— — — in Yttriumoxid 249, 58 

— — in Erzen u. Mineralien, spektrog. 249, 56 

— — komplexom., in waBr. Lés. 250, 200 

— — neben Eu-, Gd- u. Dy-Spuren in Thoriumverb. aus 
Monazit, anionenaustausch-chromatog.-spektrog. 
kombin. 250, 267 

— — titr. (mikro) 247, 336 

— — — 249, 394 

— Kompl. mit Chromotrop 2R 250, 53 

— Trenn. v. Eu, séulen-chromatog. 247, 80 

— — y. Se/Th, diinnschicht-chromatog. 248, 71 

Samariumlegierungen, Analyse 249, 335 

Samenplasma, Nachw. v. Proteinen in menschl. — 

250, 406 

Sand, Best. v. SiO,, fallungsanalyt., titr. (acidim.), als 
Kaliumhexafluorosilicat 250, 185 [Or] 

— Glasherstellungs—, Analyse, spektrochem., HinfluB 
v. Puffern auf die Empfindlichk. bei Anodenanreg. 
250, 270 

Sapogenine, Best. in Pflanzenmaterial 248, 413 

— Steroid—, Trenn., diinnschicht-chromatog. 247, 132 

Sarcosiden, Best., titr. 246, 210 

Sauerstoff, Best., aktivierungsanalyt. (y-), neben Kohlen- 
stoff 248, 337 


— — aktivierungsanalyt. (ionen-), in Si u.Se 245, 239 [Or] 


— — aktivierungsanalyt. (mit 14 MeV-Neutronen), 
Auswert. systemat. Fehler 247, 340 

— — — in Al, mit Beriicksichtig. der FluBdampfung i. d. 
Probe 250, 345 

— — — in Ferrosilicium 244, 339 

— — — in Mo 249, 336 

— — — in Nb u. Ti 249, 52 
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— — — in Stahl 249, 339 

— — — Lés. v. Blindwertproblemen 250, 40 

— — aktivierungsanalyt., mit y-Quanten u. geladenen 
Teilchen in hochreinen Materialien (Spuren) 244, 337 

— — aktivierungsanalyt. (protonen- u. deuteronen-) 
246, 395 

— — durch Schmelzen mit Impulsheizung 249, 326 

— — gas-chromatog. 248, 61 

— — — in Gasen (Raffinerie-) 244, 79 

— — — in KW-Lésungsmitteln 250, 277 

— — — in Vanadiumoxiden, kombin. mit Inertgas- 
schmelze 247, 374 

— — — in W u. anderen Metallen neben H,, kombin. mit 
Vakuumschmelzmeth. 244, 144 

— — — in waBr. Los. (Spuren) 250, 60 

— — — in Wasser (Kesselspeise-) 250, 262 

— — — neben N,, Ar, CO, CO,, H,S u. SO, 249, 46 

— — in Abwasser, v. —bedarf 245, 179 

— — in Antimonsulfid, photom., als SO, mit Formalin- 
Fuchsin 246, 80 

— — in Apfelwein u. Fruchtsaften 248, 257 

— — in Edelgasen (Spuren) 250, 59 

— — in Ferriten u. Metalloxiden 246, 362 [Or] 

— — in Gasen, colorim. (photochem.-), mit Methy]l- 
viologen 246, 50 

— — — Dosier- u. MeBzelle 248, 61 

— — — m.H. galvan. Zellen 250, 59 

— — — neutronenflugzeitspektrom. 248, 87 

— — in He, spektrog. 244, 138 

— — in Kohle 250, 69 

— — in Lebensmittelkonservendosen u. -glisern u. 
deren Fillgut 250, 214 

— — in Leg. (Fe-Si), EinfluB verbesserter Graphittiegel 
249, 339 

— — in Metallen, Meth. des reduzierenden Schmelzens im 
Argonstrom im Gerat ,,Kulomatiko‘ 250, 343 

— — in Nichteisenmetallen 250, 342 

— — in OF,/0,-Gem. 250, 192 [Or] 

— — inorg. Verb. (in 30 min) 247, 99 

— — — IR-absorptiom., nach Zersetz. im He- oder 
N,-Strom 245, 26 [Or] 

— — — jodom., nach Unterzaucher, Ausschalt. sto6render 
Crackgase 244, 398 

— — — Mikroverf. mit automat. Analysator 248, 199 

— — — (S-enthalt.-), Wechselwirk. v. Ni mit S in 
Pyrolyseprodukten 245, 326 

— — in oxidischen Stoffen 250, 65, 273 

— — in radioakt. Leg., mit fernbedienten Analysen- 
techniken 248, 91 

— — in Stahl, durch reduz. Schmelzen unter Vakuum u. 

mit Tragergas 250, 352 

— — EMK-Methode im Bogenofen 246, 332 

— — — neben N, Helium-Triagergas-Verf. 244, 339 

— — — — nach Schmelzen im Lichtbogen 247, 368 

— — — spektrom. mit Steelometer FHS-1 246, 65 

— — in Tiu. Titanhydrid 248, 227 

— — in UC 247, 171 [Or] 

— — in Wasser, in Gegenwart v. Fe(II) u. Cl 248, 221 

— — — radiochem. 247, 58 

— — — radiom. 248, 88 

— — — titr. (redox-) 244, 335 

— — in Zr u. seinen Leg. 250, 348 

— — Inertgas-Schmelzverfahren, Verwend. eines 
Zylinders aus pyrolytischem Bornitrid 250, 207 
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Sauerstoff, Best. (Forts.) 

— — IR-spektroskop., als CO, (Spuren) 249, 210 

— — massenspektrom., in H, u. Ar 245, 177 

— — — in Nb 249, 336 

— — Mikroverf. bei Verwend. v. He als Traigergas 248, 
199 

— — mit opt. integrierendem Registrieranalysator 249, 
314 

— — spektralphotom. 248, 220 

— — vakuum-schmelzextr., in Al u. Aluminium/ 
Aluminiumoxid-Gem. 248, 224 

— — — in Be 248, 223 

— — — in Fe (zonengeschmolzenem-) 248, 231 

— — — in Ferrosilicium-Leg. 248, 231 

— — v. KW-Stoffspuren, automat., gas-chromatog. 248, 
219 

— Entfernung aus Inertgas in abgeschl. Behiltern 249, 
328 

— Isotope, Trenn. durch Adsorption an synthet. 
Zeolithen 249, 131 

— — — v. Stickstoffisotopen, Destillat. v. Stickstoffoxid 
246, 335 

— Isotopenverhiltnis, Best., spektrochem., mit der 
Mikrowellenentladungsmethode 247, 340 

— Nachw. durch Reakt. mit Pentacyanocobaltat(II), 
verbunden mit Koordinationskettenbest. 246, 137 

— polarog. Verhalt., auch v. seinen Ionen in geschmol- 
zenen Nitraten 248, 186 

— Trenn. v. N,, Ar, CO, CO,, H,S, COS u. SO,, gas- 
chromatog. 249, 326 

— -Uran-Verhialtnis, Best. in Uranoxiden, titr. (redox-), 
-voltam. 247, 377 

— wasserlésl., Best., Thalliumkolonne 250, 341 

— -Zirkonium-Verhaltnis, Best. in ZrO, 247, 374 

Sauerstoff-18, Best. in Gasen, neutronenflugzeitspektrom. 
248, 87 

— — spektrochem. 246, 137 

Sauerstoffdifluorid, -Sauerstoff-Gem., Best. v. O, 250, 192 
[Or] 

Sauerstofforganoverbindungen, Best. in Benzin 250, 276 

— — in Erddl, Trennschema 248, 240 

Sauerstofiverbindungen, Analyse, gas-chromatog. 249, 314 

Scandium, Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Al 
(hochreinem-) 250, 345 

— — — in Ga 248, 75 

— — — in Gesteinen 249, 346 

— — atomabsorptions-spektralphotom. 249, 50 

— — — in Wasser (See-) 249, 46 

— — — (Spuren) 245, 394 

— — fluorim., mit Resorcylaldehydacetylhydrazon 247, 
322 

— — gravim., neben SE u. Y, Fall. mit Zimtsiure 244, 57 

— — spektralphotom., in Silicaten 244, 146 

— — — mit Chromazurol 8 244, 326 

— — — — (Spuren) 249, 147 

— — — mit Chromazurol § u. Zephiramin 248, 356 

— — — mit 3,5,7,4’-Tetrahydroxyflavon (Kampferol) 
248, 71 

— — — neben Begleitionen mit Glycinkresolrot 250, 200 

— — — neben Th in Gesteinen, nach Extr. 248, 356 

— — titr. (komplexom.-), neben Begleitelementen, mit 
Chelaton-3-Lésung 250, 199 

— — — neben Y in Gegenw. v. Begleitelementen, gegen 
PAN 249, 147 


Sauerstoff — Schmierdle 


— Kompl. mit Quercetin, Morin sowie Rutin, photom. 
Untersuch. 248, 71 

— Trenn., extr., mit hochmolekularem Amin im Medium 
Schwefelsiure/Ammoniumsulfat 249, 392 

— — — mit Thenoyltrifluoraceton 249, 392 

— — y. Y/La, Sm/Th sowie La/Lu, diinnschicht- 
chromatog. 248, 71 

Scandiumantimonid, Analyse 249, 147 

Scandiumarsenid, Analyse 249, 147 

Schidlingsbekimpfungsmittel, s. Pesticide 

SchieBpulver, Best. v. RuB, spektralphotom. 244, 158 

Schilddriisenhormone, Nachw., gas-chromatog. u. semi- 
quant. Best. 248, 135 

Schilddriisenpriparate, Best. v. J, photom. 245, 203 

Schlacken, Analyse v. Hochofen—, spektrochem., in 
Pulverform mit Hilfe der Banden-Meth. 247, 321 

— — y. Stahlherstellungs—, spektrog. 250, 266 

— Best. v. Al, atomabsorptions-spektralphotom. 244, 232 
[Or] 

— — — in Siemens-Martin—, spektralphotom. 246, 68 

— — y. AI(III)-, Ca(II)-, Fe(III)-, Mg(II)- u. Mn(IT)- 
Gehalt in Kupplungs—, titr., mit ADTA 246, 334 

— — vy. Co, photom. mit Nitroso-R-Salz 249, 307 [Or] 

— — vy. Cr(II) in eisenfreien Schlacken neben Cr(III) 245, 
186 

— — v. Kalk, titr.-konduktom. 244, 151 

— — y. Kieselsdure in schwerzersetzl. fluorhalt. — 249, 
55 

— —v.N, in Siemens-Martin—, volum. 246, 76 

— — vy. Sulfiden 249, 60 

— — v. Ta in Zn—, rontgenfluorescenzanalyt. 249, 60 

Schlamm, anaerober Faulnis—, Best. v. hydrolyt. 
Enzymen 247, 114 

-- Analyse, réntgenfluorescenzspektrom. 248, 240 

— Best. v. Dursban, gas-chromatog. 248 221 

— — vy. Fettsaiuren (flicht.-) in Faul—, automat.- 
photom. 246, 54 

Schmelzverfahren, derivatog. Untersuch. v. in geschmol- 
zener Phase ablaufenden Reaktionen mit Metaphosphat. 
Borsdure u. Natriumcarbonat 246, 320 [Or] | 

— Indexbestimmung mit einem automat. Priifgerait 246, 
45 [Or] 

— mit Alkalimetallhydroxiden in N,-Atmosphire, 
Verwend. v. Platin-Tiegeln 248, 180 [Or] 

— Zonen—, analyt. Hilfsmittel 244, 194, 195 

— — Induktionsheiz. fiir org. Proben 248, 61 

— — Trenn., anorg. Salze, Vergl. mit Kolonnenkristalli- 
sationsverf. 244, 53 

— — — radioakt. Verunreinig. v. org. Verbind. 244, 195 

— — ultramikro 244, 195 

— zur Best. v. Al, Si, Fe, Ti u. Ca in Bauxiten, réntgen- 
fluorescenzanalyt. 248, 234 

— — v. B in organo-elementaren Verb. 244, 66 

— — v. Br- in Komplexsalzen 245, 321 [Or] 

— — v.N in Nitriden 250, 271 

— — — in Ti im Graphittiegel mit Silicium 244, 207 

— — v. Pd, Pt u. Rh in geolog. Material, spektrog. 244, | 
345 | 

— — v. 8 u. B (mikro) in org. Verb. 244, 66 

— — v. Si in Silicaten 248, 95 

— — — in Siliconen mit Natriumhydroxid 250, 270 

Schmierdle, Best. in fliissigem Ammoniak, spektral- 
photom. 247, 360 


Schmierdle — Schwefelsiure 


— v. Ba u. Ca, photom. 247, 310 [Or] 
— v. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 244, 349 


Schokolade, Milch—, Best. v. Butterfett 247, 395 


Schwefel, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Al 


Mg, Cu, Fe, Ni (hochreinem-) 250, 343 

— — in Cu 248, 224 

— — in Metallen 249, 331 

— — in Se 248, 228 

— — in Stahl (leg.-) 248, 230 

— in Benzol (Spuren) 250, 277 

— in Béden 249, 65 

— — rontgenspektrog. 248, 245 

— — v. Gesamt—, mit einer Hochfrequenz-Induk- 
tionsschmelzeinricht. 249, 66 

— in Hisen (GuB-), Verwendung eines Puffers 250, 352 
— in Erdélprodukten, durch Absorption der Brems- 
strahlung des Tritiums 250, 70 

— in Harnkonkrementen, réntgenspektrom. 247, 406 
— in Kautschukvulkanisaten, diinnschicht-chromatog. 
250, 76 

— in Keramiken (BeO-), konduktom., Verbrenn. im 
Induktionsofen u. Absorpt. in H,O,-Lés. 247, 376 

— in KW-Stoffen, durch Pyrolyse u. Hydrier. mit 
spektralphotom. Auswert. 248, 374 

— in Leichtbenzin, radiom. 249, 62 

— in Leuchtgas, Methodenempfindlichk. u. -genauigk. 
249, 327 

— in 2-Methyl-5-vinyl-pyridin- Herstellungsprodukten, 
nephelom. 250, 282 

— in Mineralien, colorim. 244, 149 

— in org. P-Verb. (mikro) 245, 327 

— in org. Verb. 245, 326 

— — automat. MeBanordn. (ultramikro) 249, 213 

— — colorim. 247, 99 

— — durch Hydrierung u. Titration 249, 314 

— — manom. 244, 198 

— — mit modifiz. Verbrennungsflasche (mikro) 249,315 
— — neben ©, H u. P aus einer Hinwaage 244, 65 

— — Reduktionsmeth. 248, 373 

— — Sch6nigermeth., Verminder. der Hinwaage 
(mikro) 244, 398 

— in Pflanzenteilen 249, 66 

— in Polymeren u. Copolymeren 250, 281 

— in Sn (Spuren) 250, 348 

— in Stibnit (Spuren) 248, 234 

— in Tetralin 246, 199 

— in Titantetrachlorid 246, 335 

— in U, Au bzw. Th, radiochem. 244, 279 

— Methodenempfindlichkeit u. -genauigkeit 249, 327 
— neben C u. H, mikroanalyt. 249, 210 

— neben Cl in Polyaéthylen u. anderen Polymeren 248, 
244 

— neben Cr, Ba u. Ni in Silicaten aus einer Einwaage 
246, 69 

— polarog., in Erdgasen (verfliissigten-) 246, 50 

— — in Jod u. Rektifikationsprodukten v. Chloriden 
248, 98 

— — in Pflanzen (Grisern) 248, 103 

— — in Schaumelastomer 246, 203 
rontgenfluorescenzanalyt. (0,1—40 ug) 249, 201 

— — in Heizélen 250, 276 

— — in Schwerdélen 250, 277 

— spektralphotom., in Metallen 244, 208 

— — inorg. Verb. 248, 199 
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— — — — neben Cl 245, 327 

— — spektrog., in Cadmiumsulfid, Hohlkathodenentlad. 
245, 187 

— — — in Lés., mit Niedervoltfunken 248, 365 

— — titr.-amperom., in Plutoniumsulfid u. keram. 
Plutonium-Uran-Sulfid-Brennstoffen 247, 377 

— — titr., in biolog. Material gegen Nitchromazo 248, 
399 

— — — in Boden (Mineral-), v. Gesamt—, 249, 66 

— — — in Faeces, gegen 2,7-Bis-(4-nitro-2-sulfobenzol- 
1-azo)-1,8-dihydroxynaphthalin-3,6-disulfonsdure 250, 
397 

— — — in Kohle u. Erdélprodukten (mikro) 245, 191 

— — — inorg. Verb. 247, 346 

— — — — nach SchmelzaufschluB (mikro) 244, 66 

— — — in P-org. Verb., mit Bariumchloridlés. gegen 
Nitchromazo 247, 346 

— — — in Stahl neben C aus einer Einwaage 244, 145 

— — — in Weizen mit ADTA oder AGTA nach Salpeter- 
siure-Perchlorséure-Oxydation 244, 75 

— — — in Zn-Konzentraten 249, 342 

— — — mit Ba(ClO,), 244, 133 

— — titr. (photom.-), in Ni-, Fe- u. Cu-Leg. 244, 340 

— — titr.-potentiom., in Metallen u. organometall. 
Mercaptiden 249, 316 

— — — in Spezialfilmen 248, 256 

— — v. As-Spuren 249, 351 

— halt. Anionen, Nachw., Capillargerat zur Erzeugung v. 
nascierendem Wasserstoff 250, 55 

— halt. org. Zinnverb., Best., titr. (thiomercurim.-) 248, 
376 

— Nachw. in org. Verb. (ultramikro) 244, 198 

— — in organ. u. anorg. Verb. sowie in Anionen (ng- 
Bereich) 249, 401 

Schwefeldioxid, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 
250, 208 

— — colorim., in Luft, kontinuierl. 248, 87, 218 

— — — mit p-Nitranilin 249, 198 

— — in Abgasen neben SO, 244, 253 [Or] 

— — in alkohol. Getranken neben flichtigen Sauren, 
Mikrodiffusionsmeth. 244, 73 

— — in Luft, spektralphotom. 250, 57 

— — mit Rosanilinfarbstoffen 249, 402 

— — neben N,, O,, Ar, CO, CO, u. H,S, gas-chromatog. 
249, 46 

— — polarog. 250, 208 

— — — in waBr. Lés. 244, 280 

— Herstell. kleiner Konzentrationen zur experimentellen 
Begasung biolog. Materials 249, 80 

— Standardisierung v. — Standardgas mit Sulfonal als 
primirem Standard 250, 53 

— Trenn. v. N,, O,, Ar, CO, CO., HS u. COS, gas- 
chromatog. 249, 326 

Schwefelkohlenstoff, Best. in Getreide, gas-chromatog. 
248, 118 

Schwefelorganoverbindungen, Nachw., gas-chromatog. 
247, 327 

— polarog. Untersuch. 244, 404 

Schwefeloxide, Best., gas-chromatog. 247, 87 

Schwefelsiiure, Analyse v. zum Trocknen v. Acetylen 
benutzter — 249, 60 

— Best. 249, 199 

— — im Gem. mit versch. Saéuren in waBr. Lés., titr., 
-kHz (chrono-) 246, 80 
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Schwefelsiure, Best. (Forts.) 

— — in Luft 250, 57, 260 

— — y. NO,- u. NO;-, photom., mit Brucin 246, 239 
[Or] 

Schwefeltrioxid, Best. in Abgasen neben SO, 244, 253 [Or] 

Schwefelverbindungen, fliicht., Best. in Hering, colorim. 

246, 156 

— — — in Lebensmitteln, colorim. IJ. Reaktion mit 
Bis-(p-nitrophenyl)-disulfid 247, 46 [Or] 

— Nachw., gas-chromatog. 247, 341 

Schwefelwasserstoff, Best., gas-chromatog., in Gasen 
(Raffinerie-) 244, 79 

— — — neben Ng, O,, ‘Ar, CO, CO, u. SO, 249, 46 

— — in Lebensmitteln, colorim., mit Bis-(p-nitropheny]l)- 
disulfid 247, 46 [Or] 

— — in Luft, automat. Probennahme 249, 324 

— — — fluorim. 250, 260 

— Trenn. v. Nz, O,, Ar, CO, CO,, COS u. SO,, gas- 
chromatog. 249, 326 

Schwermetalle, Best. in Serum, neutronenaktivierungs- 
analyt. 249, 273 

— — titr. (chelatom.-) 246, 401 

Schwermetallseifen, thermoanalyt. u. termogravim. 
Untersuch. 246, 210 

Seillirosid, Nachw. in Aufarbeitungen v. Scilla maritima 
247, 130 

Sclerothionin, Best. u. Untersuch. der Produktion in 
Sclerotinia Fungi 249, 157 

Scolin(Suecinylcholinchlorid), Nachw. in biolog. 
Material 250, 158 

Scopolamin, Best., titr., mit oberflachenaktiven Reagen- 
tien 250, 387 

Scopolin, Best. in Tabak, diinnschicht-chromatog.- 
fluorim. 248, 251 

Sebacindinitril, Best. v. N, gas-chromatog. 245, 325 

Sebacinsaure, Best. neben Maleinsaure in Polyesterharzen 
250, 73 

— Dibutylester, Best., gas-chromatog. 249, 64 

Secbutabarbital, Best., massenspektrom. 250, 388 

Secobarbital, Best., massenspektrom. 250, 388 

Sedativa, Nachw. in der toxikolog. Analyse 246, 415 

Sedimentationsverfahren, Apparatur zum kontinuierl. 
praparativen Verf. 247, 176 [Or] 

Sedimente, Best. v. F 250, 269 

— — vy. Gasen in Meeres— 247, 370 

— — v. Mn, automat. 247, 371 

— Trenn. v. Aminosiuren, sdéulen-chromatog. 249, 190 
[Or] 

Sedimentgesteine, Best. v. Alkanen, gas-chromatog., 
massenspektrom. 249, 347 

— — v. KW-Stoffen, gas-chromatog.-massenspektrom. 
kombin. 250, 269 

— Nachw. v. Pyrit u. org. Substanzen, thermoanalyt. 
(differential-)-gasanalyt. gekoppelt 246, 71 

Seifen, Best. v. Hexachlorophen, AutoAnalyzer-Meth. 
247, 124 

— differential-thermoanalyt. Untersuch. 249, 72 

— Nachw. v. unverseifbaren Stoffen, diinnschicht- 
chromatog. 248, 108 

— therm. Analyse u. Calorimetrie einiger fettsaurer 
Natrium— 248, 255 

Seifenlésungen, Cu—, Best. v. Cu, colorim. 245, 323 [Or] 

Selen, Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Ga, As u. 
Galliumarsenid 248, 225 


Schwefelsiure — Selen(IV) 


— — — in Stahlproben 244, 133 

— — — neben Te-, As- u. Sb-Spuren (simultan), in 
ZnSO,-Elektrolytlos. 249, 61 

— — atomabsorptions-spektralphotom. 249, 199 

— — atomfluorescenz-spektrom. 244, 133 

— — der Chlorverteil. in —gleichrichterplatten 249, 234 
[Or] 

— — elektrogravim., neben Te 244, 62 

— — fluorim., in biolog. Material, mit 3,3-Diaminobenzi- 
din 248, 281 

— — — in landwirtschaftl. Material 249, 68 

— — gravim., in Anodenschlamm 249, 332 

— — — unter Verwend. v. Cu(I)-chlorid 244, 280 

— — in Gesteinen 249, 56 

— — in Milch 246, 157 

— — in Zinkselentellurid-Einkristallen, rontgenfluorescenz- 
spektrom. 248, 238 

— — katalyt.-chronom. 247, 89 

— -— photom. 246, 138 

— — — in Ge u. GeO, 248, 226 

— — — in org. Verb. 247, 100 

— — — in Sulfaten (Spuren) 248, 239 

— — — neben Fe(III) u. Cu(II), mit 2-Mercaptobenzo- 
thiazol 247, 88 

— — polarog. 250, 208 

— — — in Cu/Ge/Se-Halbleitersystemen 248, 222 

— — — in Te (reinem-) u. Erzen 248, 228 

— — titr.-thermom., als Selenit mit Kaliumpermanganat 
244, 281 

— — UV-spektralphotom., mit 1-Pyrrolidindithio- 
carbamidat 249, 199 

— — v. Cl, destillat., atomabsorptions-spektralphotom. 
250, 265 

— — — polarog. 248, 228 

— —v.0O, Nu. C, aktivierungsanalyt. (ionen-) 245, 239 
[Or] 

——v.P,8 u. Cl, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 
228 

— — v. Spurenverunreinigungen, aktivierungsanalyt. 
245, 221 [Or] 

— — v. Te, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 247, 225 
[Or] 

— — — — 248, 187 

— — — polarog. 247, 366 

— — v. Te, Cl, Tl u. Ni, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
247, 28 [Or] 

— Extr. mit Wismuthiol IT 250, 338 

— Nachw. neben Te, diinnschicht-chromatog. 248, 366 

— — — in Pt-Metalle u. Au enthalt. techn. Material, 
papier-chromatog. 248, 240 

— radiochem. Abtrenn. 249, 200 

— Trenn. v. Metallionen auf Zinn(1V)-wolframatpapieren 
248, 365 

Selen(IV), Best. mit der Chlorat-Chlorid-Hydrazin- 
reaktion 249, 402 

— — photom., katalyt., mit 1,4,6,11-Tetraazanaphthacen 
244, 280 

— — — mit 2-Mercaptobenzoesiure 248, 365 

— — — neben Begleitionen, mit Jodidlés. u. Brillantgriin 
oder Malachitgriin (mikro) 248, 365 

— — titr. (coulom.-), mit Ti(III) 246, 138 

— — — neben Te(IV) 247, 341 

— Extr. aus mineralsauren, bromwasserstoffhalt. Medien 
250, 209 


Selenat — Sialinsiiure 


Selenat, Nachw. 248, 365 

— — durch Redukt. mit Fe(II) u. Ausfall. mit H,S 250, 
209 

Selengleichrichterschichten, Best. der Konzentrations- 
verteilung v. Dotierungsstoffen 248, 310 [Or] 

Selenit, Nachw. 248, 365 

Selenocyanat, Trenn. v. Thiocyanat, chromatog. 247, 83 

Selenopolythionate, Trenn., elektrophoret. 246, 137 

Selenorganoverbindungen, Best. v. C, H u. Se (simultan), 
absorpt.-gravim. 248, 372 

Seltene Erden, aktivierungsanalyt. Untersuch. der 
Isotopenfraktionier. 245, 172 

— Analyse, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 244, 326 

— — der Trifluoracetylpivaloylmethan-Chelate, 
thermogravim. u. gas-chromatog. 249, 393 

— — emissionsspektroskop., bei Anreg. mit Kathoden- 
strahlen 247, 78 

— — kathodenluminescenzspektrom. 250, 65 

— Atomabsorptionsuntersuch. 245, 172 

— Best., absorptiom., Anwendung v. Thenoyltrifluoro- 
acetonaten 250, 200 

— — aktivierungsanalyt. 248, 72 

— — — in Gadolinit u. Tantalokolumbit, ionenaus- 
tausch-chromatog. Abtrenn. 248, 357 

— — — in Gadoliniumoxid 248, 72 

— — — in Kernbrennstoffen 250, 172 [Or] 

— — — in Mineralien 248, 72, 94 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Mineralien 
(Phosphat-) 246, 73 

— — in Gesteinen u. Mineralien, isotopenverdiinnungs- 
analyt.-massenspektrom. 246, 70 

— — in Lés. ihrer ADTA-Komplexe, flammenphotom. 
249, 392 

— — in Y,O3;, luminescenzanalyt. 248, 96 

——— — 247, 79 

— — — roéntgenluminescenzspektrom. 250, 54 

— — — spektrophosphorim. 246, 77 


— — neben Begleitmetallen, saulen-chromatog.-spektrog. 


247, 335 

— — photom., in Gesteinen, mit Arsenazo III, nach 
antagon. Reextr. 248, 94 

— — — in techn. Lés. 247, 378 

— — — mit Arsenazo III in Anwesenheit v. ADTA 248, 
71 

— — — mit 8-Hydroxychinolin u. Ca 245, 362 [Or] 

— — — mit Xylenolorange in Gegenw. v. Cetylpyridin- 
bromid 247, 79 

— — réntgenfluorescenzanalyt., nach der Loésungs- 
methode 244, 58 

— — spektrochem., in U, Thu. Zr 250, 264 

— — — mit Hilfe einer Vakuum-cup-Elektrode (Spuren) 
249, 392 

— — spektrog., ,,Aerosol-Funken‘‘-Meth. 248, 71 

— —titr. (kompl.-) 249, 147 

— — — in waBr. Lés. 250, 200 

— — — neben PO,?-, mit DTPA 244, 58 

— — — Ubersichtsbericht 245, 172 

— — y. Ce, Nd, Sm u. Hu in Silicaten, ionenaustausch- 
chromatog.-isotopenverdiinnungsanalyt. 249, 55 

— — y. Eu, titr. (voltam.- oder amperom.-) 245, 173 

— — y. Eu u. Yb in Se-Oxiden u. -Konzentraten, 
polarog. 249, 60 

— — y. Hfu. Zr, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 250, 
205 
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— Ceritgruppe, Best. in Lés., réntgenfluorescenzspektrom. 
248, 357 

— Extr. mit Dialkylphosphorsiure, synerget. u. anta- 
gonist. Erscheinungen 250, 335 

— flammenspektroskop. Untersuch. der Atomemission in 
einer getrennten Distickstoffmonoxid/Acetylen-Flamme 
249, 193 

— Gem., Best., elektrophoret. (papier-), photom. 247, 335 

— Kompl. mit ADTE, Trenn., durch Dekomplexier. 
mittels Austausch- u. Verdrangungsreaktionen 
(Displacement) 250, 200 

— — mit trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N’-tetraessig- 
sdure, Anionenaustauschverhalten 247, 79 

— — Verteilungskoeffizienten 244, 274 

— Nachw. in Lanthanidenpriparaten unterschiedl. Reinh. 
diinnschicht-chromatog. 249, 393 

— ternire Gem., Trenn., siulen-chromatog. 247, 335 

— Trenn., ionenaustausch-chromatog. 244, 128 

— — —v.U 244, 129 

— — — — 248, 358 

— — papier-chromatog. 245, 394 

— — — 249, 392 

— — saulen-chromatog. 245, 173 

— — — mit bifunktionellen Phosphinoxiden 248, 71 

— — — mit Di-(2-athylhexyl)-phosphorsaure. I. 
Silicagel als Tragermaterial 249, 392 

— — — mit Hydroxyathylathylendiamintriacetat 248, 
357 

———v. Amu. Y 245, 173 

— — — v. Th 247, 80 

— — — — 248, 358 

Seltenerdoxide, Best. v. Eu, polarog. 246, 77 

— — v. Europiumoxid, UV-spektralphotom. 246, 389 

— — vy. Metallspurenverunreinig., spektralanalyt. 248, 
356 

Seltenerdpriiparate, Best. v. Ce, fluorim. 246, 77 

Semixylenolorange, Xylenolorangegemisch, Trenn. u. 
Sduregleichgewicht 246, 270 

Sepiapterin, Trenn. v. Riboflavin, papier-chromatog. 245, 
342 

Septonex(a-Carbithoxypentadecyltrimethylammonium- 
bromid), Nachw. in Augentropfen, diinnschicht- 
chromatog. 247, 399 

Seromucoid, Best. in Plasma, nephelom. 245, 414 

Serotonin, Best., fluorim. 245, 411 

— — — in Hirngewebe 244, 215 

— — neben Arterenol u. Dopamin in Gehirnprobe 248, 
134 

Serotonin-Abbauprodukte, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 247, 415 

Serotoninsulfokinase, Best. 247, 144 

Serumalbumin, Abtrenn., radial-chromatog., an Nitro- 
cellulosemembranen 249, 153 

Sesquiterpene, Best. in Baldrianélen, gas-chromatog. 246, 
343 

— Nachw., gas-chromatog. 249, 323 

— — — in Opoponax 247, 402 

— — in Copaiba-Balsam 24 u. amerikan. Zedernholzél 
246, 343 

— Trenn., gas-chromatog. 246, 45 

Sevin (Carbaryl; 1-Naphthyl-N-methyl-carbamat), Best. 
IR-spektralphotom. 245, 194 

Sialinsiure, Best., autom. 249, 285 
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Sialomucopolysaccharide, gel-chromatographisches Verhal- 
ten an Sephadex G-200, EinfluB der Ionenstirke der 
Elutionslés. 247, 412 

Sideropenie, serése, schnelle Best.-Methode 249, 276 

Silage, Best. v. Carotin, spektralphotom. 247, 117 

— — v. Niagara NIA-10272 u. NIA-10242 in Mais—, 
gas-chromatog., als Thiophosphorylderivate 245, 352 

— Nachw. v. P-org. Insecticiden, gas-chromatog., 
temperaturprogr. 247, 396 

Silane, Chlor—, Best. v. SiH-Gruppen enthaltenden 
Beimengungen, coulom.-titr. 249, 211 

— phenylsubstit., Fluorescenz- u. Phosphorescenzspektren 
249, 318 

— Trichlor—, Best. der Beimengungen, gas-chromatog. 
249, 211 

Silanole, Best. v. H,O in monomeren u. kurzkett. —, 
titr.-dead-stop, mit Karl Fischer-Los. 246, 340 

— substituierte Triphenyl—, Best., titr.-potentiom. 248, 
200 

Silber, Best. aktivierungsanalyt., in Cu-Erzen 249, 341 

— — — in Zn 250, 344 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Ag-Barren 
248, 90 

— — — in Gesteinen, Anreg. im Gleichstrombogen 
(Spuren) 249, 343 

— — — in Leg. (Cd-) 248, 90 

— — — in Mineralien (sulfid.-) 244, 344 

— — — in photograph. Materialien 245, 198 

— — — neben Pb- u. Zn-Spuren in Bodenproben 248, 325 
[Or] 

— — atomfluorescenzanalyt. 249, 386 

— — chemiluminescenzphotom. 248, 352 

— — calorim. (mikro) 250, 196 

— — colorim., in Pb (Reinst-), mit Dithizon 246, 60 

— — durch Hemmung der Invertase 248, 69 

— — fluorim., mit Oxin-5-sulfonsdéure 249, 386 

— — gravim., mit m-(Mercaptoacetamido)-phenol 
(Spuren) 249, 142 

— — in Pd, adsorptive Anreicher. v. subst6chiom. Spuren 
250, 64 

— — photom. 249, 142 

— — — in Bi, nach Spurensamml. auf der Oberflache 
eines frisch gefallten Niederschlages v. p-Dimethyl- 
aminobenzylidenrhodanin 250, 64 

— — — in Elektrolytkupfer mit Reagenspapier 249, 332 

— — — in Pb oder Zn, nach elektrolyt. Abtrenn. (ppm) 
249, 386 

— — — in Zn u. Cd (hochreinem-) 248, 223 

— — — mit Thio-Michlers-Keton 248, 65 

— — polarog. 248, 65 

— — — in Pb 248, 226 

— — réntgenfluorescenzanalyt., in Cu, nach Filtration mit 
Anionenaustauscher-Papier 248, 89 

— — — neben Pd, Ru u. Rh 244, 135 

— — spektrog., in Au 250, 263 

— — — in Bleitellurid 250, 348 

— — — in Cyanidlés. (mikro) 245, 188 

— — — in Kathodenkupfer 246, 57 

— — titr.(amperom.-), auch neben Pb 245, 168 

— — — mit Unithiollds. 244, 126 

— — titr.-coulom., durch lineare Nullpunkts-Potentio- 
metrie 247, 75 

— — titr.-fiuorim., gegen Calceinblau 250, 49 

— — titr.(kompl.-) 245, 165, 168 


Sialomucopolysaccharide — Silicate, natiirl. 


— — titr.-potentiom. 249, 387 

— — — in bindren u. ternaren Misch., mit Jodid-Ionen 
(mikro- u. halbmikro) 244, 55 

— — — mit 2-Mercaptobenzothiazol 248, 352 

— — — mit sulfidionenselekt. Membranelektrode 247, 341 

— — — neben Cu 244, 125 

— — — — mit dem Hexa-S-thiosemicarbazidderivat v. 
Cyclotriphosphazatrien 246, 387 

— — titr. (redox-), in Silberamminkomplexen 245, 168 

— — voltamm. 248, 65 

249, 347 

— — — inPb 249, 335 

— — vy. Au, aktivierungsanalyt. 246, 57 

— — y. Metallverunreinigungen, spektrog. 250, 343 

— — vy. Pt, Pd u. Au in dokimast. —perlen, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 246, 122 [Or] 

— — y. Rh(III) extraktionsspektrom. 249, 341 

— — v. Ta (ppm), réntgenspektrom., in Flissigkeitsextr. 


248, 90 

— Nachw., tiipfelanalyt. 249, 386 

— — — 244, 270 

— radiochem. Abtrenn. durch Redukt. an Quecksilber 
249, 142 


— Spurensamml. auf der Oberflache eines frisch gefallten 
Niederschlages v. p-Dimethylaminobenzylidenrhodanin 
250, 64 

— Trenn. v. Cd durch Anionenaustausch in HBr 249, 333 

— — vy. Cu, elektrolyt., EinfluB komplexbildender Zu- 
gaben 249, 385 

— — — fallungsanalyt. 244, 324 

— — v. Pb, Fall. aus homogener Lés. 248, 65 

— — v. Pd 248, 336 

Silbercarbonat, therm. Zersetzungskinetik durch IR-PreB- 
technik 245, 392 

Silberhalogenide, Best. v. Metall-Spuren in hochreinen —, 
spektrog., versch. Auswerteverfahren 244, 172 [Or] 

Silberlegierungen, Best. v. Pd in Ag/Pd-Leg., extr.- 
photom. 244, 136 

Silber (II) -oxid, Best., titr. u. gasom. Verfahren 248, 352 

Silber-Reduktor, verbessertes Reagens zur Verwendung im 
— nach Walden 247, 331 

Silicagel, Fluorescenzemission v. Aflatoxinen 249, 271 

Silicate, Athylpropyl—, Trenn., gas-chromatog. 250, 279 

— Alumo—, Best. v. Na u. K 250, 270 

— Analyse 244, 342 

— Best. v. Cd-Spuren, atomabsorptions-spektrom. mit der 
Absorptionsréhre 249, 344 

— — v. F~ u. Cl nebeneinander, spektralphotom. 244, 
147 

— — vy. Ni, atomabsorptions-spektralphotom. 244, 343 

— — v. SiO,, fallungsanalyt.-titr. (acidim.-) als Kalium- 
hexafluorosilicat 250, 185 [Or] 

— Trenn. v. Si 248, 95 

Silicate, natiirl., Analyse, roéntgenfluorescenzspektrom. 
246, 115 [Or] 

— — spektrog. 249, 55 

— Aufschlu8 mit Borsiure 245, 398 

— AufschluBverfahren u. Abtrenn. v. Si mittels 
Tonenaustausch 248, 95 

— Best. v. Al, photom., mit Alizarin § 248, 233 

— — — titr.-potentiom. 246, 118 [Or] 

— — v. Be, extr., spektrog. sowie photom. 244, 146 

— — v. Cr, Ba, Niu. S (Gesamt-) aus einer Einwaage 
246, 69 


Silicate natiirl. — Sorbinsiure 


— — v. Cu, aktivierungsanalyt. (neutronen-), Vy- 
koinzidenzspektrom. 248, 94 

— — v. F 249, 56 

— — — 246, 334 

— — v. Ga-Spuren, fluorim., mit 8-Hydroxychinolin 246 
70 

— — — spektralphotom., nach Extrakt. 247, 371 

— — v. K, Rb u. Cs, Sr u. Ba sowie Ce, Nd, Sm u. Eu, 
isotopenverdiinnungsanalyt. 249, 55 

— — v. Mg, photom., mit Titangelb 245, 185 

— — — — 248, 95 

— — vy. Mn, automat. 247, 371 

— — v. Se, ionenaustausch-chromatog.-spektralphotom. 
244, 146 

— — vy. SiO, 244, 343 

— — — photom., mit 6-Molybdatokieselsiure 245, 139 
[Or] 

— — v. Ti, spektralphotom., nach Extr. 248, 233 

— — v. V, photom., mit N-Benzoyl-o-tolylhydroxylamin 
244, 343 

— — v. W 244, 147 

— Nachw. v. Elementen in ionenaustausch-chromatog. 
Fraktionen, spektrog. 247, 371 

Silicium, Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-) 250, 66 

— — — in Gesteinen 250, 268 

— — — in Leg. 248, 89 

— — — in Mineralél 246, 196 

— — — in Sputum 245, 201 

— — — in Stahl 249, 338 

— — — — 248, 230 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in 
Ammoniumparawolframat 248, 188 

— — — in Zement 244, 152 

— — — neben P 244, 132 

— — — neben P u. As 250, 205 

— — extr., titr.-konduktom. 248, 233 

— — flammenphotom., in Organo-Si-Verb. 248, 200 

— — in Siliconen, Mikroverf. mit der Sauerstoff- 
Flaschenmeth. 246, 201 

— — in Siliconen u. siliconenthalt. Proben, Schmelz- 
aufschlu8 durch Natriumhydroxid 250, 270 

— — in Stahl, atomfluorescenzspektrom. 249, 338 

— — — extr., polarog., als Kieselmolybdansaure 249, 53 

— — in Ti, Mitfall. mit Ammoniumphosphormolybdat 
249, 51 

— — neben P, extr., UV-spektralphotom. oder atom- 
absorptions-spektralphotom. 247, 85 

— — — gravim., nach Ammoniumdodecamolybdat- 
phosphat-Abtrenn. 247, 83 

— — — IR-spektralphotom. 248, 363 

— — neben P u. As, extr., UV-spektralphotom., als 
Heteropolymolybdansauren 249, 196 

— — spektralphotom., in Cu u. Cu-Leg. 248, 90 

— — — in Eisen (weiBem GuB-) 250, 64, 265 

— — — in Nb, Ta, Mo u. W (Spuren) 250, 264 

— — spektrog., in Bleitellurid 250, 348 

— — — in Bronze v. Typ AZN-10-4-4 246, 57 

— — — in Ge-Schichten (Spuren) 247, 374 

— — — in Harn, Drei-Kammer-Bogen-Brenner 244, 160 

— — — in Indiumarsenid 247, 373 

— — — in Wasser (Meer-) 250, 262 

— — titr.-amperom., in Stahl 246, 64 

— — titr., in Stahl, GuBeisen u. anderen silicathaltigen 
Stoffen 249, 338 
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— — v. Metallspuren, spektrog. 247, 365 

— —v. 0, Nu. C, aktivierungsanalyt. 245, 239 [Or] 

— — y. Spurenverunreinigungen, aktivierungsanalyt. 
245, 221 [Or] 

— halt. anorg. Material, Analyse durch Atomabsorptions- 
Spektralphotom. u. FluBsaure-Zersetzungstechnik. 
Teil V 250, 350 

— Trenn. aus hochschmelzenden Metallen u. photom. 
Best. (Spuren) 250, 264 

— — v. Silicaten nach Schmelze, ionenaustausch- 
chromatog. 248, 95 

Siliciumearbid, Best. v. Fe, Al u. Erdalkalien 246, 335 

Siliciumdioxid, Best., destillat., titr. 248, 361 

— — in F-halt. Schlacken 249, 55 

— — in Fluorosilicaten, gravim. 249, 59 

— — in Silicaten (natiirl.-), photom. 245, 139 [Or] 

— — in Silicaten, Gesteinen, Sanden u. Eisenerzen, 
fallungsanalyt.-titr. (acidim.-) als Kaliumhexafluoro- 
silicat 250, 185 [Or] 

— — in Silicatgesteinen 244, 343 

— — in Quarzgestein, titr. (amperom.-) 246, 71 

— — in Wasser, photom. 250, 60 

— — mit Gasdichtewaage 248, 361 

— — v. Clin Filmen v. —, réntgenfluorescenzspektrom. 
247, 374 

— -Schichten durch Kathodenzerstéubung hergestellt, 
Best. v. Ar, rontgenfluorescenzanalyt. 245, 244 [Or] 

Siliciumorganoharze, Best. v. Fe(III), Mn(II), Co(III), 
Cu(II), Zn u. Pb, photom. 248, 102 

Siliciumorganoverbindungen, Best. v. Alkoxygruppen, 
photom. 246, 340 

— — v. Si, flammenphotom. 248, 200 

— — vy. SiH-Gruppen, coulom.-titr. 249, 211 

— dinnschicht-chromatog. Untersuch. 248, 200 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 249, 211 

Siliciumwasserstoffe, inassenspektroskop. Untersuch. v. 
zwei durch Methylengruppen verkniipften — 244, 328 

Silicium/Wasserstoff-Gruppen, Best. in Chlorsilanen, 
coulom.-titr. 249, 211 

— — in Si-Organoverb., coulom.-titr. 249, 211 

Silicone, Best. v. Si, Mikroverf. mit der Sauerstoff- 
flaschenmeth. 246, 201 

— — — Schmelzaufschlu8 mit Natriumhydroxid 250, 
270 

Silico-Priparate, Best. des OH-Gehalts der Oberflache, titr. 
249, 350 

Siloxane, Cyclotri- u. Cyclotetra—, Analyse, gas- 
chromatog. 250, 129 

— Organopoly—, Trenn., papier-chromatog. 247, 105 

— substit. Hexaphenyl-di—, Best., titr.-potentiom. 
248, 200 

— Xerogele der Methyl-, Athyl-, Phenyl- u. 

Hydrid—, Berechn. v. Temperatur u. Entropie 250, 
278 

Simazin [2-Chlor-4,6-bis(athylamino) -1,3,5-triazin], 
Best., colorim. 248, 108 

Sinter, Best. v. Al, spektralphotom. 246, 68 

@-Sitosterol, Nachw. in Kautschuk, diinnschicht- 
chromatog. 246, 200 

Sojabohnen, Best. v. Olgehalt, KMR-spektrom. 246, 153 

Sojaextrakt, Nachw. in Orangesaftkonzentraten u. 
Getrankegrundstoffen 250, 218 

Sorbinsaure, Best. in Orangesaft, UV-spektralphotom., 
u. papier-chromatog. Identifiz. 244, 73 
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Sorbit, Best. in Backwaren, Wein u. Weinessig, gas- 
chromatog. 249, 264 

— — in Frichten, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 246, 150 

— — neben Mannit oder anderen Alditolen in Gegenw. v. 
Sacchariden 248, 260 

Spasman, Best., gravim. 247, 399 

— — in pharmazeut. Zubereit., photom. 249, 74 

— — titr. (alkalim.-) 248, 270 

— — titr. (argentom.-) 245, 401 

— Nachw. 248, 270 

Spasmolytica, Analyse 245, 401 

Speiseeis, Best. v. fliicht. Verb. in ErdnuBbutter-LKis- 
creme, gas-chromatog. 250, 222 

Speisefette, Best. des Ubergangs v. Kaschmirwachs aus 
Aluminiumfolie-Einwicklern auf Butter 249, 268 

— — y. Antioxydantien in Schweineschmalz 246, 154 

-— — v. Butter in Milch u. Milchschokolade 247, 395 

— — vy. Butterfett in Fett-Misch., gas-chromatog. 
(halbmikro) 248, 263 

— — v. Citronensaiure 248, 261 

— — v. Cu u. Fe nebeneinander in Butter 248, 395 

— — vy. Fremdfett in Milchfett, IR-spektroskop. 248, 263 

— — vy. insecticiden Chlorkohlenwasserstoffen in Butter 
248, 397 

— — vy. Niin Margarine 249, 265 

— — v. Pesticiden (Cl-), destill. 248, 268 

— — y. Retinol in Margarine 248, 113 

— — v. Tocopherolen, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 248, 261 

— Mono- u. Diglyceride enthaltende, Best. v. Fett- 
saure-Propylenglykolestern, chromatog. 248, 393 

— Nachw. hydrierter Seetierdle, chromatog. 249, 264 

— — vy. Aflatoxinen in ErdnuBbutter 248, 398 

Spektralanalyse, Absorptions—, im UV, sichtbaren u. 
IR-Gebiet, 5. Band d. Samml.: Methoden der Analyse 
i. d. Chemie (Derkosch) 244, 47 [L] 

— Best. v. Al,O, u. Fe,0; in Tonerdeprodukten 249, 343 

— EinfluB des Untergrundes bei Verwendung von Laser 
245, 280 

— — v. Luftreinh. auf die Resultate 247, 58 


— meth. Fehler u. Fehler der Eichkurvenherstell. 248, 332 


— Mikro—, Untersuch. der Reaktion v. Létmetallen mit 
einem Metalliiberzug auf Keramik 248, 97 
— Nachweisgrenze v. Elementen, Berechn. 244, 190 


— optimale Bedingungen nach der Methode der Isotopen- 


verdiinnung 245, 280 

— Projektierung synthetischer Standards nach dem 
Prinzip des lat. Quadrats 249, 128 

— Spurenbest., Anwendung v. gereinigter PreBluft 249, 
127 

— — in Graphit, mit Hilfe magnet. Felder 247, 196 

— Temperaturverteilung u. Stro6mungsverhalten im 
Lichtbogen bei Anwendung stationarer homogener 
Magnetfelder 250, 225 [Or] 

— Untersuch. mit rotierenden Hiittenaluminium- 
Proben. X. Gas-chromatog. Untersuch. der Wirk. der 
Stromstarke 249, 49 

— — — XI. Untersuch. mit CO,/Ar- u. 0,/CO,-Gasgem. 
249, 50 

— — v. thermochem. Reaktionen hochtemperatur- 
stabiler Verb. der Ubergangselemente in Graphit- 
elektroden beim Abbrand im Lichtbogen unter Stick- 
stoff- bzw. Argon-Atmosphare 249, 353 [Or] 


Sorbit — Spektralphotometrie, Absorption 


Vermessung schwacher Spektrallinien bei der Spuren- 
analyse, vergleichsweise Wirksamkeit einiger MaB- 
nahmen 249, 247 

v. Cu-Leg. 260, 17 [Or] 

v. Cu/Zn-Leg., EinfluB der Struktur u. dritter 
Komponenten auf die Ergebnisse 245, 181 

v. Gesteinen, Zusatzmeth. fiir die Kontrolle der 
Richtigkeit 250, 266 

v. Lésungen, Ubersicht: 1964—1967 250, 37 

v. Metallen, Mikrostruktur 248, 92 

v. Nichtmetallen u. Anwend. eines opt. Quanten- 
generators 249, 247 

v. Pu mit Niederstrombogen 248, 359 

v. Roheisen 249, 100 [Or] 

v. Sanden zur Glasherstell., EinfluB v. Puffern auf die 
Empfindlichk. bei Anodenanreg. 260, 270 

v. Seltenerdoxiden 248, 356 

v. Silicatgesteinen 249, 55 

v. Sn 249, 51, 151 

v. Sn- u. Sm-Leg. im Vergleich mit chem. Analyse 
u. Rontgenfluorescenzanalyse 249, 335 

v. Stahl. III. Methode des Mehrfleckanfunkens zur 
Fertigproduktanalyse 250, 369 [Or] 

v. StahlspanpreBlingen bei Vakuum-Abfunkung 249, 
375 [Or] 


Spektralphotometer, Aminco-Bowman—, prakt. Gesichts- 


punkte bei der Eichung u. Benutz. 246, 271 
Atomabsorptions—, Modell 303, zur Best. v. Metall- 
spuren in Zement 244, 152 

— Techtron—, zur Best. v. Fe, Ni u. Co in Erzen 
(reduzierten-) u. Oxiden 247, 371 

— Techtron AA4, zur Best. v. Sc-Spuren 245, 394 
— Unicam SP-900-Modell, zur Best. v. Cu-, Zn- u. 
Mg-Spuren in Futtermitteln 244, 155 

Beckman DU, zur Best. v. Sn in Pb (Fein- u. 
Hiitten-), extr., mit 9 Phenylfluoron 244, 103 [Or] 
Beckman DU-2400—, zur Best. v. Mg mit Naphthol- 
schwarz 245, 170 

direkt im logarithm. Verhaltnis schreibend, schnell- 
registrierend 250, 319 

DurchfluB— groBer Empfindlichk., Absorptionsmess. 
an Lés. 244, 260 

Flammen—, Vielkanal, zur Best. v. Mg, Ca, Cu, Mn 
u. Cr (simultan) 245, 115 

— — — in Gegenwart stérender Kationen u. Anionen 
245, 170 

Gilford—, Mod. 300, Anpassung fiir die automat. 
kontinuierl. colorim. Analyse 248, 334 
temperaturregulierte Zellen im sichtbaren u. ultra- 
violetten Bereich 250, 339 

Vakuum—, zur Best. v. Mo in Fe u. Stahl 244, 339 


Spektralphotometrie, Absorption, Absorptionsmaxima u. 


Extinktionskoeffizienten v. Benzthiazolylazonaph- 
tholen 247, 66 

Analyse der Produkte der Alkylierung v. Phenol durch 
Isobutylen 246, 341 

— v. mehrkomponentigen Systemen, Methode zur 
Auswahl der Wellenlingen 249, 128 

— v. schwefelsauren Lés. mit Hydrogenperoxid, 
Peroxymono- u. Peroxydischwefelsiure 248, 187 
analyt. Wellenlingen fir Mehrstoffsysteme 249, 248 
Best. v. Acetylglutamin in pharmazeut. Zubereitungen 
245, 402 


Spektralphotometrie, Absorption 


— y. Athanolamin aus pflanzl. Gewebe nach papier- 
chromatog. Trenn. als Dinitrophenylderivat 245, 190 
— v. Athylpapaverin 247, 404 

— v. Ag in nichtwaBr. Los. durch oxydat. Kuppl. 
mit aromat. Aminen 249, 142 

— — mit 1,10-Phenanthrolin u. 2,4,5,7-Tetrabrom- 
fluorescein 249, 142 

— — mit Thio-Michlers-Keton 248, 65 

— v. Alin Bodenproben, extr., mit Xylenolorange 
244, 153 

— — in Cu mit 8-Hydroxychinolin 245, 181 

— — in Hisenerz, Sinter u. Siemens-Martin-Schlacken 
246, 68 

— — in Nephelinkonzentraten, Nephelin-Apatiterzen 
mit Xylenolorange 246, 69 

— — mit Calmagit 247, 334 

— — mit Chromazurol § u. Cetyltrimethylammonium- 
chlorid 246, 388 

— — mit Eriochromcyanin R u. Cetyltrimethyl- 
ammoniumehlorid 247, 335 

— vy. Alu. Sn in U/Al/Mo/Sn-Leg. 249, 334 

— y. Alkoholen (aliphat.-) in Estern mit Vanadium- 
oxinat 244, 402 

— y. Alkylbenzolsulfonat in Wasser 245, 180 

— y. Alkylzinnverb. mit Dithizon nach diinnschicht- 
chromatog. Trenn. 245, 295 [Or] 

— vy. Allopurinol 245, 403 

— v. Aminen (aliphat.-) durch Acylierung mit Zimt- 
siureanhydrid 248, 377 

— — (prim. aromat.-) mit 9-Chloracridin 250, 137 
— vy. Aminopropyron in zusammengesetzten phar- 
mazeut. Praparaten. IX. 248, 118 

— v. Aminosiuren in Harn, Plasma oder Gewebe- 
extr. nach papier-elektrophoret. Trenn. 247, 137 

— y. Ammoniak/Methylamingemisch, in Methanol 
247, 338 

—y. Anilin, Phenylhydroxylamin u. Nitrobenzol in 
Benzollés. 249, 63 

—y. Anionen, extr., als Cuproin- oder Neocuproin/ 
Kupfer(I)-Chelate 249, 382 

— v. Apomorphin, Oxydat. mit Sauerstoff in alkal. 
Lés. 248, 179 [Or] 

— vy. As in biolog. Material, Vasdk u. Sedivec-Meth. 
245, 202 

— — in Pb 245, 181 

— vy. As-, Co-, Cr-, Cu-, Fe-, Hg-, Mn-, Mo-, Ni-, Sb-, 
Sn- u. V-Spuren, in biolog. Material bei begrenzter 
Einwaage 250, 81 [Or] 

— y. Ascorbinsiure in Wein nach diinnschicht- 
chromatog. Trenn. 248, 257 

— y. Ascorbinsiure, Chlorogensiure u. Catechinen 
in Apfeln 248, 258 

— y. Au in In-Leg. u. galvan. Bidern 250, 274 

— — in Leg. als Chloroaurat 246, 58 

— — mit 2,2’-Dipyridylketoxim 244, 270 

— y. B in Hisen, Stahlen u. anderen Verb. 249, 337 
— — in organo-elementaren Verb. nach Schmelz- 
aufschluB 244, 66 

— — in Zr u. Zr-Leg. 250, 349 

— — in U,0, mit Methylenblau 250, 63 

— — mit 1,1’-Bis(6-chloranthrachinony])-amin 

244, 128 

— — mit Curcumin, vereinfachte Wassereliminierung 


249, 391 
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— — mit 1,10-Phenanthrolin-Hisen(II)-Chelat 249, 391 
— — mit Rhodamin B 247, 334 

—v. Ba mit Sulfonazo IIT 248, 68 

— vy. Be 249, 387 

— — in Cu- u. Zn-Leg. 249, 332 

— — mit Aluminon 245, 168 

— in Luftstaub 246, 48 

— — mit Chromazurol 8 249, 387 

— — mit Chromazurol 8 u. Zephiramin 249, 387 

— — mit Eriochromcyanin R durch Komplexierung 
in der Micelloberfliche 249, 387 

—v. Be u. Th mit Solochromazurin B.S. 250, 383 
[Or] 

—v. Benzaldehyd in waBr. Ausziigen v. Lorbeer- 
friichten, mit 3-Methylbenzothiazolinhydrazon 246, 342 
— vy. Bi in Co nach mitfallungsanalyt. Abtrenn. 
246, 67 

— — in dimnschicht-chromatog. Extr. mit MDCM 
244, 330 

— — mit Methylenblau 249, 400 

— v. Biphenyl-Hydroxyderivaten 248, 421 

—v. Br~ in Wasser 249, 47 

—y. Br- u. J~ mit Triphenylmethanfarbstoffen 
248, 191 

— v. Bromisovalum u. Acetylcarbromal 248, 271 

— vy. Ca in absolutalkohol. Lés. mit Anthrapurpurin 
248, 67 

— — in Borsaure, Bleidioxid u. Mineralwassern mit 
Chlorphosphonazo III 248, 354 

— — mit Anthrapurpurin. I. Anwend. des waBrigen 
Mediums 249, 144 

— vy. Carbinoxaminmaleat in Tabletten, die Coffein, 
Sulfamethoxypyridazin u. Algininsaiure enthalten 
248, 120 

— v. Carbonylverb. mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin 
248, 377 

— v. Carboxylgruppengehalt in Copolymeren 248, 245 
— v. Carotin in Futter (Frisch-) u. Silage 247, 117 
— vy. Cd, mit Dimethyldithizonen 248, 355 

— v. Ce(III) mit Athylendiamintetraessigsiure bzw. 
Nitrilotriessigsiure 244, 129 

— — mit ChromazurolS 249, 148 

—v. Ce u. Fe in Leg. (Mg-) 246, 327 

— v. Chitin in Nahrungsmitteln 250, 215 

—v. Chlorat 248, 78 

— v. Chlorat, Chlorit, Hypochlorit u. Chlorid in 
Perchloraten 246, 140 

— y. Chlorpheniramin mit Plasmocorinth B 249, 411 
— y. Cholesterin in Serum mit FeCl,-Reaktion ohne 
Temperaturerhéh. 245, 412 

— y. Citrat (ug-Mengen) in biolog. Flissigkeiten, 
mit Tetraathylammoniumhydroxid-Lés. 244, 211 

— y. Citronenséure in Serum 245, 409 

— v. Cl, extr., als Chlorpyridinquecksilber(IT)- 
kompl. mit Dithizonsubstitutionsreaktion 250, 210 
— — in Serum u. anderen Korperfliissigkeiten als 
Hexachloroferrat(III)-kompl. 250, 101 [Or] 

— vy. Clu. § nebeneinander in org. Verb. (mikro) 
245, 327 

— v. CN- (indirekt) 247, 338 

— — mit Tris(1,10-Phenanthrolin)-Hisen(II)-trijodid 
248, 361 

— v. Co, extr., mit Benzoyltrifluoraceton u. Tri-n- 
octylphosphinoxid 249, 407 
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Spektralphotometrie, Absorption, Best. v. Co, extr. (Forts.) 

— — — — mit Hyamine 248, 370 

— — — — mit 1-Phenyl-4-phenylamino-1,2,4-tri- 
azoliumchlorid 248, 370 

— — — in Mo, kinet., mit Tiron 249, 22 [Or] 

— — — in Stahl mit Kaliumdicarboxymethyldithio- 
carbamidat 247, 369 

— — — mit Apfelsiure u. H,O, 244, 284 

— — — mit Chromazurol S u. Hydroxydodecyl- 
trimethylammoniumbromid 249, 407 

— — — mit 2,2’-Dipyridylketoxim 248, 194 

— — — mit Glyoxim 249, 205 

— — — mit MDCM nach diinnschicht-chromatog. 
Abtrenn. 244, 333 

— — — mit Orotsiiure 248, 370 

— — — mit Succinimid 244, 317 [Or] 

— — — mit Violurséure 249, 407 

— — v. Coffein in Getriinken 246, 148 

— — — in Kaffee u. Arzneikombinationen, Differential- 
meth. 248, 114 

— — v. Cr in Ton mit Diphenylcarbazid 244, 151 

— — — nach Anreicher. in geschmolzenem Oxin 247, 
163 [Or] 

— — vy. Cr(VI), katalyt. 249, 200 

— — — mit 1,5-Diphenylearbazid 249, 402 

— — vy. Cr(III) u. Fe in Cr(VI)-oxid 245, 187 

— — v. Cs u. Rb nach papier-chromatog. Trenn. als 
Pikrate 248, 351 

— —v. Cu 247, 333 

— — — 245, 391 

— — — extr., mit Salicyliden-p-aminophenol 249, 384 

— — — in Pb 245, 181 

— — — katalyt. 244, 55 

— — — mit 2,3-Bis[2-(6-methyl)pyridyl]-chinoxalin 
245, 167 

— — — mit bis-substituierten Thiocarbamoyldisulfiden 
248, 422 

— — — mit Chromazurol § 244, 323 

— — — mit Cuprotest 247, 333 

— — — mit 2,2’-Dihydrochinon, EinfluB v. Cr(III) u. 
anderen Ionen 249, 142 

— — — mit 3,3’-Dimethylen-4,4’-diphenyl-2,2’-dichinolyl 
248, 63 

— — — mit Pikramin P 248, 63 

— — — mit Pikramin R 249, 141 

— — v. Cu u. H,0 in Steinsalz 248, 97 

— — v. Cyanamid 247, 107 

— — y. Cyclohexanonoxim in einer schwefelsauren Lés. 
v. e-Caprolactam 246, 45 

— — v. Cystein 249, 281 

— — v. Cytostatica aus der Gruppe der Phosphor- u. 
Phosphinséurederivate 247, 128 

— — vy. Dextran in Blut 248, 405 

— — vy. Dian u. Phenol nebeneinander 250, 135 

— — v. Dicyanoaurat(I) mit Astraviolett 3 R 249, 387 

— — v. Dimethylbenzimidazolylcobamid-Coenzym, 
photolyt. 246, 411 

— — vy. Dimethylbenzimidazolylcobamid-Coenzym u. 
Cyanocobalamin 245, 343 

— — vy. 4,5-Dimethylphthalsiureanhydrid in Pyro- 
mellitsiureanhydrid 247, 380 

— — y. Dinatriumoctaborat in Holz 247, 384 

— — y. Diolen (vic-), Oxydat. mit Perjodat 249, 220 

— — v. Diphenylaminderivaten 249, 124 [Or] 


Spektralphotometrie, Absorption 


— — v. Diphenylhydraminhydrochlorid 249, 75 

— — vy. Eisen(II1)-acetylacetonat in nicht ausgeharteten 
Polymeren mit Nitrosoresorcin 248, 100 

— — y. Erdalkaliionen, differential-kinet. 249, 388 

— — v. Essigsdure (10-4 g) in einer Verdiinnung v. 
1: 600000 249, 217 

— — vy. F in org. Material, extr. 248, 79 

— — — mit PAC als Th-Komplex 244, 331 

— — vy. F- mit Cer(III)-Alizarin-Komplexan 246, 139 

— — — mit Zirkonium-Eriochromcyanin R 249, 404 

— —v. F~u. Clin Silicaten 244, 147 

— — v. F-u. Nb nebeneinander 244, 63 

— — v. Fe durch Kaliumcyanid/Kaliumhexacyano- 
ferrat(II)-reagens 244, 283 

— — — in Hiittenprodukten 249, 345 

— — — in Ni, Al, Zn u. Cu 244, 340 

— — — in Silicaten, extr., mit N-Benzoyl-phenyl- 
hydroxylamin 250, 67 

— — — in Wasser als Bathophenanthrolinkompl. (ppm) 
246, 54 

— — — mit Bathophenanthrolin nach Extr. mit Di- 
(2-’thylhexyl)-orthophosphorsiure 248, 193 

— — — mit 2,4-Dihydroxypropiophenoxim 246, 143 

— — — mit MDCM nach dinnschicht-chromatog. 
Abtrenn. v. Metallen der Ammoniumsulfidgruppe 247, 93 

— — — mit Sulfosalicylsaure, 1,10-Phenanthrolin, 7-Jod- 
8-hydroxychinolin-5-sulfonsaure, Thioglykolsaure 
u. Nitroso-R-Salz, Genauigk.-Vergl. 246, 143 

— —v. Fe(II) mit PAR 249, 406 

— — — mit 2-Thenoyltrifluoraceton, synerget. Effekt v. 
Pyridin 249, 204 

— — v. Fe(III) in Phosphorsiure, Pyrophosphorsaure 
u. Pyrophosphaten der Alkalimetalle 250, 272 

— — — kinet. 248, 193 

— — — mit Bithionol 250, 212 

— — — mit Chromazurol§ 246, 400 

— — — mit Chromazurol § u. Cetyltrimethylammonium- 
chlorid 249, 204 

— — — mit 2,4-Dihydroxy-acetophenon 248, 369 

— — — mit 2,4-Dihydroxy-butyrophenon 248, 369 

— — — mit o-Hydroxybutyrophenonoxim 248, 192 

— — — mit 4-Nitro-2-oxy- bzw. 1-Brom-2-oxy-3- 
naphthoesaure 246, 400 

— — — mit Oxin u. Zephiramin 249, 406 

— — — mit 2,3-Pyridindiol 248, 193 

— — — mit Rhodamin B 249, 406 

— — — mit o-Toluidin-p-phenylendiamin, o-Toluidin- 
dimethyl-p-phenylendiamin u. 4-Amino-phenazon- 
dimethyl-p-phenylen-diamin mit H,O, (submikro) 
246, 144 

— — — nach Extr. mit 3-Hydroxyflavon 246, 143 

— — v. Fe u. Mo (simultan), katalyt., mit Hilfe der 
Landolt-Reaktion 247, 244 [Or] 

— —v. Fe u. Ti in Natronkalkglas 246, 76 

— — v. Fe(II) u. Zn, mit Chromazurol § u. Zephiramin 
247, 93 

— — v. Ferroxydase in menschl. Seren 244, 221 

— — v. Fett u. Feuchtigkeit in Fleisch 249, 266 

— — v. Fettsiuren, mit Uranin 245, 204 

— — v. Fructose neben Glucose in groBem Uberschu8 
248, 211 

— — v. Fructose u. Saccharose 245, 340 

— — v. Ga, extr., als 8-Hydroxychinolinkompl. 249, 172 
[Or] 


Spektralphotometrie, Absorption 


— — — in Silicaten nach Extrakt. als Komplex mit 
Rhodamin B 247, 371 

— — — mit 3,4-Dihydroxyazobenzol-2’-carbonsiure 
249, 396 

— — v. Ga- u. In-Spuren, extr., als Oxinate mit Benzol 
244, 58 

— — v. Ge in Organo-Germanium-Verb. 248, 201 

— — — mit Brompyrogallolrot 247, 338 

— — — mit Dihydroxycumaronon 246, 390 

— — v. Glucose in biolog. Flissigk., mit Anilinreagens 
246, 279 

— — v. Himoglobin-Eisen als Eisen(III)-thiocyanat 
248, 137 

— — v. Hamoglobinsauerstoffsittigung, Vergl. zwischen 
Glas- u. Lucite-Kiivetten 250, 394. 

— — v. Harnstoff u. NH, in natiirl. Wissern mit Hypo- 
chlorit u. Phenol 249, 330 

— — v. 2,5-Hexadion mit p-Dimethylaminobenzaldehyd 
246, 41 

— — v. Hexafluorantimonat mit Ferroin 247, 86 

— — v. HF in Beizbidern fiir rostfreie Stiihle 248, 231 

— — v. Hg mit Antipyrinderivaten 245, 171 

— — v. Hg(Il)-lonen (anorg. u. org.) nebeneinander 
mit Dithizon 245, 393 

— — v. Histidin in Proteinen, mit Diithylcearbonat 
246, 277 

— — y. H,O in Acrolein u. dessen Gem. mit Isopropyl- 
alkohol oder Xylol 248, 377 

— — — in Propylencarbonat/Lithiumperchlorat-Lés. 
(Spuren) 250, 71 

— — v. H,O, in Milch 246, 156 

— — — in waBr. Medium mit 1,2-Di-(4-pyridyl)athylen 
247, 71 

— — — mit p-Dimethylaminobenzaldehyd 249, 140 

— — v. hydroxybenzoesauren Alkalisalzen 246, 42 

— — vy. In mit Lumogallion 244, 131 

— — — mit Methylthymolblau 249, 396 

— — vy. Isonicotinsiurehydrazid in Blutserum 244, 215 

— — vy. Isopropylantipyrin in zusammengesetzten phar- 
mazeut. Praparaten. VIII. 248, 119 

—- — vy. Isothiocyanaten u. Oxazolidinthionen in Raps- 
mehl 246, 151 

— —v.J in org. Verb. mit Cu(II) nach Verbrenn. 244, 67 

— —y.J u. Glucose (mikro) mit Fluorescein 245, 340 

— — y. kation. Tensiden mit Orange I] 248, 108 

— — vy. Ketonen in Phenol 246, 199 

— — y. Ketosteroiden, Anwend. v. Natriumborhydrid 
249, 158 

— — v. Kohlenhydraten 248, 209 

— — vy. La mit Chromazurol § 249, 393 

— — y. Leucin-Aminopeptidase, kontinuierl. 248, 141 

— — y. Lysin in EiweiBhydrolysaten u. Fermentsiften 
247, 138 

— — — in Milch 244, 415 

— — v. Metallspuren in Al, nach ionenaustausch- 
chromatog. Abtrenn. 246, 59 

— — — kinet. 246, 55 

— — vy. Methanol in Milchsiiure nach Hydrolyse von 
Methyllactat u. Vakuumdestillation 248, 242 

— — y. Methyl- u. Dimethylamin neben Ammoniak u. 
Trimethylamin in Methanol 247, 338 

— — vy. Mg in Ni nach elektrolyt. Abtrenn. 246, 67 

— — — mit Calcichrom 244, 324 

— ~— — mit Naphtholschwarz 245, 170 
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— — v. Milchséuredehydrogenase-Isoenzymen nach 
elektrophoret. Trenn. 244, 223 

— — v. Mn in Ferriten (Mn/Mg-) 246, 66 

— — — in Wasser (Brauch- u. Industrie-) mit PAR 
250, 61 

— — — mit Dithizon unter Anwendung des synerget. 
Effektes v. Pyridin 247, 92 

— — v. Mn(VII) mit 6-Methoxy-2-methylthiopyrimidin- 
4-carbonsaure 244, 63 

— — v. Mo in Erzen, extr., mit Thenoyltrifluoraceton 
248, 235 

— — — in Stahl (rostfreiem-), mit 0,o’-Di-hydroxy- 
azobenzol 245, 183 

— — — katalyt., iber die Oxydat. v. Jodid mit H,O, 
249, 200 

— — v. Mo(V) mit Chromazurol § 249, 403 

— — vy. Mo(VI) als Kompl. mit Hydroxylamin u. PAR 
249, 402 

— — — extr., mit Alizarinrot S u. quaternarem Am- 
moniumchlorid 247, 341 

— — — mit Benzoylacetanilid 248, 231 

— — — neben W(VI), extr., als HSO,-halt. Eisen(III)- 
komplex mit quat. Ammoniumionen 246, 139 

— —v.N in biolog. Material 249, 277 

— — — — mit Thymol-Hypobromitreaktion 246, 215 

— — — in Dingemitteln, automat. 247, 381 

— —v. Nb in Platin-Niob-Leg. 244, 235 [Or] 

— — — in Stahl mit PAN 244, 207 

— — — — mit PAR 248, 93 

— — — — mit Tetraphenylarsoniumchlorid nach extr. 
Abtrenn. 244, 144 

— — — in Ta mit Methylisobutylketon-Phenylfluoron 
nach Trenn. mit Amberlite LA-2-Benzol-Lés. 246, 330 

— — — in Zr mit 4-(2-Pyridylazo)-resorcin 248, 227 

— — — in Zr, Ti u. anderen Metallen, mit 4-(2-Pyridyl- 
azo)-resorcin 246, 61 

— — — mit Thiocyanaten 248, 186 

— — — neben Fluorid als Thiocyanatkomplex 244, 279 

— —v. Ni als Pyridin-2,6-dicarbonsaurekompl., Differen- 
tialmeth. 248, 370 

— — — extr., mit 2-Amino-1-cyclopenten-1-dithio- 
carboxylsiiure 248, 371 

— — — — mit 2-Thenoyltrifluoraceton in Gegenw. v. 
Isochinolin 244, 285 

— — — in Bodenproben, als Diacetyldioximkomplex 
244, 154 

— — — in CdCO, u. ZrO(NO,)., extr., mit 1,2-Cyclo- 
heptandiondioxim 249, 348 

— — — in Serum-Extrakten als Diathyldithiocarbamat- 
komplex 244, 210 

— — — in Wasser (Meer-), mit Pyridin-2-aldehyd- 
2-chinolylhydrazon 248, 88 

— — — mit Chromazurol § u. Hydroxydodecyl- 
trimethylammoniumbromid 249, 407 

— — — mit Monothioglycerin 249, 408 

— — vy. Ni u. Co, extr., mit 6-Mercapto-hydrocinnam- 
anilid bzw. 6-Mercapto-cinnamanilid 249, 408 

— — — mit Chinoxalin-2,3-dithiol 246, 145 

— — — mit 6-Mercaptozimtsaure oder f-Mercapto- 
hydrozimtsaure 248, 78 

— — — mit Pyridin-2-aldehyd-2-chinolylhydrazon 
244, 135 

— — — mit Thiuroniumsalz der 6-Mercaptoacrylsaure 
247, 95 
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Spektralphotometrie, Absorption, Best. (Forts.) — — vy. 0-u. p-Phenylendiaminen 250, 138 


— — vy. Nicotin u. Cotinin in Gewebeextr. nach diinn- — — v. Phenylephrinhydrochlorid in pharmazeut. 
schicht-chromatog. Isol., Kénigsche Reakt. 244, 119 Praiparaten 245, 407 
[Or] — — — — 248, 122, 123 

— — v. Nicotinsaure 248, 389 — — y. Phenylthalliumdichlorid mit Xylenolorange 


— — v. nitroaromat. Polyverb. durch Reaktion mit 
Athylendiamin 249, 223 

— — y. p-Nitro-m-cresol in Harnextr. nach dinn- 
schicht-chromatog. Trenn. 245, 388 [Or] 

— — y. p-Nitrophenylpropionat-Esterase in Ratten- 
gewebe 248, 142 

— — vy. NO in Distickstofftetroxid 247, 360 

— — v. NO, in Nitroglycerin 246, 208 

— — v. NO,- mit Acylsulfinoxiden 244, 278 

— — y. NO,~ neben NO,~ mit n-Naphthylathylendiamin 
245, 399 

— — vy. N,0,2— 244, 59 

— — v. O, 248, 220 

— — v. org. gebundenem P 249, 212, 314 

— — vy. org. Séuren mit dem Hisen(III)-5-Nitroso- 
salicylatkomplex 249, 220 

— — vy. Os(VIII) mit Rhodanid 247, 96 

— —v. Os, Ru, Pd, Pt, Rh u. Ir in Fe- u. Stein- 
meteoriten 249, 346 

— —v. Os u. Ru (simultan) 248, 196 

— — y. Oximen u. nichtsubstituierten Hydroxylaminen 
245, 328 

— — v. Oxypurinen in Harn u. Plasma, enzymat. 
248, 130 

— — v.P, extr. 247, 84 

— — y. Pb in Benzin, mit Dithizon 248, 241 

— — — in Lebensmitteln mit radioakt. Trager 244, 72 

— — — mit Azo-Derivaten der Anthranilsiure 247, 84 

— — vy. Pb, Cu u. Bi nach papier-chromatog. Trenn. 
248, 77 

— — v. Pb (Dialkyl-) mit Glyoxal-bis-(2-hydroxyanil) 
249, 316 

— —v. Pd 249, 206 

— — — extr., mit Dimethylglyoxim 250, 213 

— — — — mit Palladiazo sowie mit Arsenazo III 
248, 195 

— — — mit 2,1,3-Benzoselenadiazol (indirekt) 247, 95 

— — — mit ChromazurolS 244, 135 

— — — mit dihydroxy-1,2-anthrachinon-3-sulfonsaurem 
Natriumsalz 247, 344 

— — — mit Dimethylsulfonazo III 248, 196 

— — — mit 2,2’-Dipyridylglyoxim 248, 195 

— — — mit 2,2’-Dipyridylketoxim 247, 95 

— — — mit 2,2’-Pyridylmonoxim 248, 195 

— — vy. Pdu. Mo mit N-1,1’-(3,3’-Disulfonato-4,4’- 
biphenylen)-bis-(3-N-hydroxy-3-N-phenyltriazen) 
249, 241 [Or] 

— — y. Pd u. Rh, extr., mit Oxin u. 2-Methyloxin 
249, 408 

— — — mit Thioglykolsiure 244, 286 

— — yv. Penta- u. Tetrachlorphenol mit Tris-(1,10- 
phenanthrolin)-eisen(II)-sulfat 246, 206 

— — v. Perchlorat 244, 332 

— — — 249, 202 

— — — mit Kristallviolett 246, 141 

— — v. Pertechnetat mit Methylviolett 246, 143 


247, 349 

— v. Phenylthiohydantoin-Derivaten v. Aminoséuren 
249, 280 

— v. Phosphataseaktivitaét (alkal.-) in Serum, 
kontinuierl. 246, 288 

— v. PO,?- in Serumphospholipiden, Molybdanblau- 
meth., Einflu8 v. Wolframat in Natriummolybdat 
246, 216 

— v. Porphyrinen in Erythrocyten, Korrekturfaktoren 
248, 136 

— y. Protein, Biuret-Meth., EinfluB v. Athylen- 
diamintetraacetat u. Triathanolaminhydrochlorid 
244, 184 [Or] 

— — in Fleisch 244, 415 

— — in Pflanzenaschen 248, 103 

— — ohne Stor. durch Nucleinséiuren (mikro) 248, 128 
— v. Pt in Dimethylsebacinat-Elektrolytlés. 246, 337 
— — in terniiren Komplexen (Spuren) 249, 409 

— v. Pu 248, 359 

— — neben PO,3-, Stérnachw. 244, 21 

— v. Pyrazolinen u. Acrylséurederivaten 248, 389 
— v. Pyridoxol neben Borsaure mit 2,6-Dichlor- 
chinonchlorimid 248, 264 

— v. Pyrrolizidinalkaloiden 248, 411 

— v. QU,, in Blut 248, 141 

—v. Re 249, 345 

— — in Mo, W u. Erzen mit Dimethylglyoxim nach 
extr. Abtrenn 244, 143 

— — in Re/W-Leg., nach SaiureaufschluB 244, 144 
— — mit Diacetylmonoxim 244, 283 

— vy. Re(VII) neben anderen Elementen 246, 143 
—v. Reserpin 250, 393 

— v. Retinol, Anhydromethode 245, 341 

— — in Serum u. Leberpunktaten mit FeCl, in Acetyl- 
chlorid 245, 412 

— v. Rh(IIT) mit Xylenolorange 247, 344 

— — neben Pt-Metallen, Au u. Ag 249, 341 

—v. Rh(III) u. Ru(I1) als Oximidobenzotetron- 
siurekomplexe 246, 402 

—v. Rhamnose u. Fucose mit Chromotropsaure 
248, 211 

—v. Ribanol 247, 399 

— v. Riboflavin 250, 389 

— — in Harn 249, 283 

—v. RNS aus biolog. Hydrolysaten nach diinn- 
schicht-chromatog. Trenn. 244, 219 

— v. Ru, extr., mit Thenoyltrifluoraceton 247, 95 
— — mit 2,3-Diamino-pyridin 249, 408 

— — mit 2,4,6-Tri-(2’-pyridyl)-S-triazin 249, 206 

— v. RuB in SchieBpulver 244, 158 

—v. 8 in Kohlenwasserstoffen (Spuren) 248, 374 

— — in Metallen nach der Methylenblaumeth. 
(Spuren) 244, 208 

— — in org. Verb. 248, 199 

— v. S?- unter Ausnutz. der Reakt. zwischen Jodid 
u. Triphenylmethanfarbstoffen 249, 198 


— — vy. Phenol u. Isopropylbenzol in Cyclohexanol — — v. Saccharose mit Anthronreagens (mikro) 248, 81 
249, 223 — — v. Saure- u. Esterzahl in Oxydationsprodukten der 
— — vy. Phenothiazin mit EHisen(III)-chlorid 248, 119 Paraffinkohlenwasserstoffe 246, 339 
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— v. Salicylamid in pharmazeut. Priiparaten 245, 400 
— v. Salicylsaure, extr., mit Tris-(1,10-phenantrolin)- 
eisen(III) in Nitrobenzol 249, 321 

— v. Sb in As 248, 92 

— v. Se aus Silicatgesteinen im ionenaustausch- 
chromatog. Eluat 244, 146 

— — mit ChromazurolS 244, 326 

— — mit Chromazurol § u. Zephiramin 248, 356 

— — mit Kampferol 248, 71 

—v. Se u. Th in Gesteinen mit Arsenazo III nach 
Extr. mit Di-n-butylphosphorsiiure 248, 356 

—v. Se-, Y- u. La-Spuren mit Chromazurol S 249, 147 
— v. Schmier6l-Verunreinig. in fliissigem Ammoniak 
247, 360 

— v. Se in Sulfaten 248, 239 

— — mit o-Phenylendiamin (mikro) 247, 100 

— — neben Begleitionen mit Jodidlés. u. Brilliant- 
grin oder Malachitgriin (mikro) 248, 365 

— —neben Fe(III) u. Cu(II), mit 2-Mercaptobenzo- 
thiazol 247, 88 

— v. Se(IV), durch katalyt. Reduktion v. 1,4,6,11- 
Tetraazanaphthacen 244, 280 

— v. SE der Yttriumgruppe, Anwend. vy. Thenoyl- 
trifluoroacetonaten 250, 200 

— — extr., mit 8-Hydroxychinolin u. Ca 245, 362 

— y. SE u. Ni, mit Xylenolorange in Gegenw. v. 
Cetylpyridinbromid 247, 79 

— vy. Serumphosphatase 244, 223 

— v. Siin Cu u. Cu-Leg. 248, 90 


- — — in weiBem GuBeisen, Molybdanblau-Meth. 


250, 265 

— v. Si, Al, Mg, Ca, Ti, Mn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb u. Sn 
in anorg. Si-halt. Material nach AufschluB mit FluB- 

siure 250, 350 

— y. Sn in Fe-Metallen, mit Phenylfluoron 248, 230 

— — in Leg. (Sb-halt. Pb-) 248, 91 

— — in Metallen u. Leg. 246, 60 

— — in Pb (Fein- u. Hiitten-), mit 9 Phenylfluoron, 

nach extrakt. Abtrenn. 244, 103 [Or] 

— — in Zr-Leg. 248, 227 


- — y. SO, in Luft 250, 57 


— v. SO,2- (mikro) 246, 397 

— v. SO,?- aus Kohleaschen u. ahnl. Materialien mit 
Bariumchloranilat 246, 337 

— — mittels des Thorium/Morin-Kompl. 250, 208 

— y. Sorbit aus Friichten in diinnschicht-chromatog. 
Eluaten 246, 150 

— y. Strychnin in Brucinsulfat oder im Alkaloid 
247, 133 

— y. Sulfaminverb. mit o-Diacetylbenzol 245, 401 

— y. Ta in Ferronickel u. Nb 245, 183 

— — in Nb mit Malachitgriin 245, 135 [Or] 

— vy. Tartrat in Gegenw. v. Citrat 249, 220 

— y. Te mit Wismuthiol II nach extr. Trenn. mit 
4,4’-Methylendiantipyrin u. 1,1,2,2-Tetrachlorathan 
247, 341 

— vy. Temik-Riickstinden aus Citrusfriichten 245, 350 
— y. Testosteronpropionat in Athanol 244, 218 

— y. Tetracyclinhydrochlorid nach diinnschicht- 
chromatog. Trenn. 248, 121 

— y. Tetrafluoroborat mit Ferroin 248, 70 

— vy. Th mit Chromazurol S u. Cetyltrimethyl- 
ammoniumchlorid 249, 394 

—. — mit Molybdophosphorsiaure 246, 389 
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—v. Thiamphenicol in Futtermitteln 250, 75 

—v. Ti als Ti-Naphthol-Kompl. in Methanol 249, 398 
— — in Alu. Al-Leg., mit 4,4’-Diantipyrylmethan 
249, 177 [Or] 

— — in Kisen u. Stahl mit Diantipyrylmethan 249, 53 
— — in Ferro-Niob mit Diantipyrylmethan 246, 329 
— — in silicat. Mineralien nach Extrakt. mit N- 
Benzoylphenylhydroxylamin 248, 233 

— — in Steinsalz mit Ascorbinsdéure 246, 72 

— — in TiO,, Differentialmeth. 248, 236 

— — in U/Pu/Ti-Leg., nach ionenaustausch-chromatog. 
Abtrenn. 246, 60 

— — in V-enthaltenden Materialien, Differential- 
meth. 247, 374 

— — mit Sulfosalicylsiure, Storionen 248, 77 

—v. Tiu. Fe in IImenit-Erzen, Differentialmeth. 
248, 235 

—v. Ti([V)-gallat nach Extr. in Tri-iso-octylamin 
248, 230 

—v. Tl mit 2,2’-Bipyridyleisen(II)-chelat 248, 360 
— — mit PAR oder TAR 249, 150 

—v. Tocopherolen in Olen nach diinnschicht- 
chromatog. Trenn. 248, 261 

— v. Trichloressigsiure mit Tris-(1,10-Phenanthrolin)- 
Hisen(II)-Chelat 244, 201 

— yv. Tryptophan u. Tyrosin in Proteinen 249, 281 
— v. U als Thiocyanat, HinfluB v. y-Strahlung 

247, 81 

— — extr. im Triphenylarsinoxid-Extr. bzw. nach 
Uberfiihr. in den 8-Hydroxylaminkomplex 244, 165 
[Or] 

— — — mit Rhodamin B 244, 275 

— — in Tributylphosphat 246, 389 

— — in Zr u. Zr-Leg. 249, 335 

— — mit 5,7-Dibrom-oxin-N-oxid 245, 395 

— — mit 2-(2-Pyridylazo)-5-diithylaminophenol 
249, 395 

— v. Ureaseaktivitaét 249, 287 

— vy. Ureiden in pharmazeut. Praparaten, hydrolyt., 
mit Dimethylglyoximthiosemicarbazid 245, 401 

— v. V, extr. mit 3-Hydroxyflavon 244, 331 

— — in Heizél, mit PAR 248, 241 

— — in Stahl 244, 338 

— — in Stahl u. Erzen, mit N-Furoylphenylhydroxyl- 
amin 248, 231 

— — in Vanadiumoxiden, Differentialmeth. 247, 374 
— — in Zement, nach Extr., mit N-Benzoylpheny]l- 
hydroxylamin 249, 348 

— — mit 7-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonsiure 

246, 394 

— — mit 3,3’-Dimethylnaphthidin 244, 278 

— — mit 3,4-Dinitrobrenzcatechin 246, 136 

— — mit PAR 244, 61 

—y. V(IV) u. Fe in Vanadiumpentoxid 248, 97 
—v. Vu. Nb neben Ta mit Xylenolorange 250, 207 
— y. Veronal in pharmazeut. Priparaten 245, 402 
—v. W als Wolframat durch Bild. v. Heteropoly- 
sduren 247, 343 

— — in Scheeliten u. Konzentraten, Differential- 
meth. 248, 95 

— — mit Zephiramin (mikro) 248, 366 

— v. Weinsiure mit B-Naphthol 260, 131 

—v. Xanthophyll 247, 117 

— v. Xylose in Mucopolysacchariden 245, 208 
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Spektralphotometrie, Absorption, Best. (Forts.) 

— —v. Y, Yb u. Lu in Gegenw. v. La, Ce, Pr, Nd u. Sm 
mit Polyhydroxyalkoholen 248, 356 

— — y. Zn in Cd 248, 223 

— — — in Harn u. Serum 248, 279 

— —v. Zr aus Leg., mit Zirkonin-Reagens 244, 207 

— — — durch Extr. des Zirkonium(IV)-Alizarinrot 8- 
Komplexes mit Tri-n-octylammoniumacetat 249, 194 

— — — mit Picramin CA 248, 362 

— — — mit Quercetagetin 248, 77 

— Chromotrop 2R als Reagens 250, 53 

— Dissoziationskonstante v. Salicylaldehydthiosemi- 
carbazon 246, 41 

— Grenzkonzentration u. Erfassungsgrenze 248, 59 

— Isotopenanalyse v. Wasser mit Dimethylsulfoxid als 
Lésungsmittel 245, 391 

— kontinuierl. Mess., Einricht. u. Verfahren 248, 333 

— Korrekturen fiir triibungsbedingte Untergrund- 
absorption 247, 166 [Or] 

— Methode der kleinsten Quadrate bei der Best. v. 
einzelnen Komponenten in einem Mehrstoffgemisch 
249, 128 

— Spektren einiger Indicatoren aus der Phthalein- 
Klasse, Einflu8 des pH 246, 31 [Or] 

— Stabilitétsbest. v. Mischliganden-Komplexen aus 
Quecksilber(II)-Methylthymolblau mit Thiocyanat, 
Bromid u. Chlorid 249, 390 

— Triphenylmethanfarbstoffe, als Reagentien fiir Mikro- 
mengen einiger Ionen 250, 337 

— Untersuch. der Lés. der Kompl.-Verb. v. W(VI) u. 
Mo(VI) mit Brenzcatechin in Anwesenheit v. ADTA 
249, 403 

— — subst. mit 6-Cyano-2,2-bipyridin verwandter 
Triazine 248, 390 

— — vy. Al- u. Ga-Komplexbild. mit Oxyanthrachinonen 
250, 199 

— — v. Cu(NO,).-Komplexen mit Methylenbenzimidazol 
244, 323 

— — y. elektrochem. Vorgangen durch kontinuierl. 
Spiegelung 246, 263 

— — v. Ga-Kompl. mit Solochrom-dunkelblau 250, 202 

— — y. Hafnium-Chloranilsiure-Komplexen, Existenz u. 
stéchiom. Zusammensetz. mit Hilfe v. Matrizenrang, 
Schichtliniendarstellung und Iterationsrechnung 
244, 197 

— — vy. 1-Hydroxy- u. 1-Methyl-7-dimethylamino- 
phenoxazon-(3) 248, 347 

— — v. Indolderivaten 246, 47 

— — v. Meldola-Blau- u. Muscarin-Derivaten 245, 124 

— — v. Metallkompl. der Oximidobenzotetronsiure 
250, 37 

— —v. Nickel- u. Kobaltsulfat 244, 340 

— — vy. Pb-Komplex mit Methylthymolblau 250, 203 

— — vy. Phosphor/Wismut-Heteropolymolybdatbildung 
250, 210 

— — vy. Ruthenium(ITI)-Xylenolorange-chelat 250, 213 

— Verhalten v. Ga mit einigen Azofarbstoffderivaten der 
2-Hydroxy-naphthalin-3,6-disulfosiure 247, 337 

— — vy. Zr-Alizarinrot S-Kompl. 244, 278 

— Verwend. maBig dissoziierter Komplexe 249, 248 

— Wellenlingenauswahl, Mehrkomponentengem. 244, 
191 

— Zentrifugalrihrer zum schnellen Mischen in quadrat. 
Kivetten 246, 271 


Spektralphotometrie, Absorption, IR, Analyse v. Athylen- 
Propylencopolymeren 250, 282 

— — vy. anorg. Materialien in waBr. Lés. 245, 281 

— — vy. Aromatengemischen im nahen IR 244, 405 

— — v. Autoabgasen 248, 88 

— — — 249, 328 

— — y. Brenzcatechinderivaten 247, 355 

— — v. Butadien- u. Butadien-Styrol-Kautschuken 250, 
283 

— — vy. diinnschicht-chromatog. getrennten Verbind., 
Kaliumbromidmikrotabletten-Techn. 250, 331 

— — v. Gasgem. (isotopmark.-) 248, 87 

— — vy. Kautschukvulkanisaten nach erfolgter Pyrolyse 
248, 104 

— — v. Medikamenten 248, 269 

— — y. Nylon 6-66 -Copolymeren nach Pyrolyse 250, 
283 

— — v. Styrol-Acrylnitril-Copolymeren nach pyrolyt. 
Zersetz. 248, 40 [Or] 

— — v. Toluylsiuren 247, 112 

— analyt. Untersuch. v. Arzneimitteln 249, 73 

— automat., kombin. mit UV-, KMR- u. Massenspektro- 
metrie, Strukturaufklarung v. aliphat. u. alicycl. 
Komponenten 249, 316 

— Best. der Assoziation v. Wasser mit verschiedenen 
mono- u. bifunktionellen Phosphinoxiden in Tetra- 
chlorkohlenstoff 244, 400 

— — der Monomersequenz-Verteilung in Copolymeren aus 
Athylen u. Propylen, mit Computer 248, 100 

— — des Molverhaltnisses v. Phenol/Formaldehyd- 
Harzen vom Resoltyp 250, 72 

— — v. Athylen/Styrol-Copolymerenzusammensetzung 
250, 72 

— — v. Alkanen in Fettalkoholen nach chromatog. 
Abtrenn. 246, 198 

— — v. Aluminium-Acetylsalicylat in pharmazeut. 
Zubereitungen 249, 73 

— — v. Benzil, Benzoin u. Hydrobenzoin nebeneinander 
248, 386 

— — v. Benzol-Tri- u. -Tetrachlor-Derivaten 249, 222 

— — v. 4-Brom-benzylamin (prim. u. sek.) 246, 127 [Or] 

— — v. 1-Brom-2-methyl-3-chlorpropan u. 2-Brom- 
2-methyl-3-chlorpropan nebeneinander 248, 271 

— — v. brom. Salicylaniliden 248, 84 

— — v. Calcium-Acetylsalicylat-Harnstoff in pharmazeut. 
Zubereit. 249, 73 

— — v. Captan-Riickstiinden in Wein 244, 77 

— — v. Celluloseestern (hochsubstit. mit niederen Fett- 
sduren) 250, 133 

— — v. Chininaéthylearbonat in pharmazeut. Praparaten 
249, 78 

— — v. Cyclamat u. Saccharin 248, 398 

— — v. Cyclopentadien u. Dicyclopentadien nebenein- 
ander 244, 72 

— — v. DDT 246, 207 

— — v. Diaithylearbonat in Diaithylpyrocarbonat 244, 
69 

— — v. Dicyandiamid in Dicyandiamid- u. Thioharnstoff- 
Produktionslés. 244, 182 [Or] 

— — v. p-p’-Dinitrodiphenylaither 249, 223 

— — v. Diphenyl, Naphthalin, Acenaphthen, Anthracen 
u. Phenanthren gelést in Vaselinél 248, 334 

— — v. D,O neben H,O 249, 289 [Or] 

— — v. Endrin neben Aldrin u. Dieldrin 248, 254 
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— — v. gasférmigen org. Verbind., mit einem Laser- Spektralphotometrie, Absorption, UV, Analyse v. 
strahl angeregt 249, 45 Aromatengemischen 244, 405 
— — v. Hu. Wasser in Tris-[1-(2-methyl)-aziridinyl]- — automat. kombin. mit Massen-, KMR- u. IR-Spektro- 
phosphinoxid 247, 332 metrie, Strukturaufklarung v. aliphat. u. alicycl. 
— — v. H,O in Friichten (getrockneten-) und Gemiisen Komponenten 249, 316 
246, 150 — Best. vy. Acetohexamid 247, 125 
— — v. Imiden (nichtcycl.-) u. Polyimiden 248, 83 — — v. Acetophenon u. Methylphenylcarbinol 250, 139 
— — v. Meprobamat in pharmazeut. Tabletten 248, 272 — — v. 17«-Athinyléstradiol-3-methylither in Tabletten 
— — v. Methimazol 245, 403 247, 129 
— — v. Mineralien in Kohle, Vielkomponentenbest. 246, 196 — — v. Alin Be mit «-Benzoinoxim (Spuren) 250, 62 
— — v. a-Naphthol u. «-Naphthylcarbonsiure in Toluol — — y. Alkaloiden (Mitragyna-Oxindol-) nach diinn- 
250, 71 schicht-chromatog. Trenn. 247, 403 
— — v. Noscapin in pharmazeut. Praiparaten 248, 277 — — v. Amitriptylin 250, 389 
— — v. org. Beimengungen in TiCl, 249, 350 — — v. Amphetamin 250, 389 
— — v. Pu. Si 248, 363 — — v. aromat. Carbonylverb. als 4-Nitro-pheny]- 
— — v. Pilocarpin in ophthalmologischen Lés. 245, 407 hydrazone nach papier- u. diinnschicht-chromatog. 
— — v. Sevin 245, 194 Abtrenn. 249, 46 
— — v. Silberoxid durch therm. Zersetzungskinetik v. — — vy. Benzol in waBr. Lés. 250, 133 
Silbercarbonat durch die IR-PreBtechnik 245, 392 — — — neben anderen aromat. KW-Stoffen 248, 384 
— — vy. Verunreinig. in Brom 248, 239 — — v. Benzol, Toluol u. Xylol in Lésungsmitteln u. 
— Charakterisierung v. Carbonsauren als Trimethylsilyl- Industrieatmosphire 250, 260 
ester 247, 42 [Or] — — vy. Cd, Co, Bi u. Mo mit Pyrrolidindithiocarbamidat 
— gas-chromatog. getrennte Fraktionen, Kondensierung 248, 69 
auf feuchtigkeitsgeschiitzten Kaliumbromid-Tabletten — — vy. Chlor-prothixen in biolog. Material 246, 415 
250, 320 — — v. Cr als Peroxychromsaure-2,2’-bipyridin-Kompl. 
— gas-fliissig-chromatog. Fraktionensammlung 250, 294 [Or] 248, 188 
— Identifiz. gas-chromatog. getrennter Verb. 246, 294 [Or] — — vy. 2,6-Dichlorthiobenzamid in benetzbaren Pulvern 
— — v. LSD u. verwandten Verbind. 246, 415 246, 208 
— Koppl. mit Gas-Chromatog. 248, 334 — — y. Diphenhydramin aus Hustensirup nach séulen- 
— — 245, 116 chromatog. Abtrenn. 246, 345 
— — Benutzung einer DurchfluBkivette 250, 329 — — vy. Dipheny]l in Citrusfriichten nach diinnschicht- 
— — Mikrountersuch. v. Fraktionen 249, 255 chromatog. Trenn. 246, 158 
— Molekilspektren vy. Halogenalkanen im Bereich v. — — y. Diphenylhydantoin in biolog. Material 250, 159 
500—33 cm-! 246, 302 [Or] — — vy. Ephedrin in Serum oder Harn 245, 410 
— Nachw. des Cyclopropanringes in Verb. der Caranreihe — — v. Europiumoxid in Seltenerdoxidgem. 246, 389 
249, 323 — — v. F- als Lanthan(III)-alizarin-fluorinblaufluorid 
— — y. Acetohexamid 247, 125 im Medium vy. Dimethylsulfoxid 249, 404 
— — y. Dealkylierungsprodukten in den Addukten v. — — v. Ge 250, 203 
Metallsalzen mit neutralen Organophosphorylestern — — y. Gerbsaure-Acylhydrolase 246, 286 
249, 380 [Or] — — v. H,O in essigsauren Lés. v. Celluloseacetaten 247, 
— — vy. Dicamba 250, 78 120 
— Probenkonzentration, kleinst nachweisbare 247, 321 — — v. Hydroxybenzoesaure/Phenol-Gem. 249, 224 
— Spektren, Auswert. mit programmierten Lern- — — v. K, automat. 244, 322 
maschinen 250, 320 — — y. KW-Stoffen (polycycl.-) aus Luftverunreinig. in 
— — y. aromat. Molekularkomplexen, RegelmaBigkeit sdulen-chromatog. Eluaten 244, 136 
250, 320 — — v. «-Methylstyrol u. Cumol (simultan) 246, 244 
— — y. cycl. Polymeren in Polyisopren 248, 85 [Or] 
— — vy. Metalloxiden 246, 77 — — v. Morphin in schmerzlindernden Praparaten 250, 
— — y. 2-wert. Metallhalogenidkomplexen 247, 91 392 
— Technik zur Best. v. Spuren mehratomiger anorg. — — v. Nicotinséure in Drogenmisch. 248, 126 
Ionen 247, 322 — — vy. NO,- in Bodenextrakten 247, 115 
— Untersuch. der Lactonbildung der Hydroxyithylen- — — v. P als Molybdovanadophosphorsaure in einem org. 
diamintriessigsiure 244, 196 Lésungsmittel 249, 399 
— — der Sorption flichtiger Stoffe an Lebensmitteln 250, — — — neben As, Si u. B, extr., als Heteropolywolfram- 
115 [Or] sdure 249, 196 
— — der Spurenbest. v. C oder O, als CO, 249, 210 — — v. P, As u. Si, extr., als Heteropolymolybdansauren 
— — vy. Barbituraten 248, 271 249, 196 
— — y. Citronendélen 248, 111 — — vy. P u. Si nebeneinander, extr., als Molybdo- 
— — y. 1-Hydroxy- u. 1-Methyl-7-dimethylaminophen- Heteropolysauren 247, 85 
oxazon-(3) 248, 347 — — v. Phenaglycodol in biolog. Proben 248, 410 
— — y. Mo(VI)-Imidodiacetat-Komplexverbind. 244, 134 — — y. Phenylbutazon in biolog. Material 249, 74 
— — vy. Natriumperoxid/Berylliumoxid-Reaktionsproduk- — — v. Se mit 1-Pyrrolidindithiocarbamidat 249, 199 
ten 248, 353 — — v. Sorbinsiure in Orangensaft 244, 73 
— Verhalten v. Silbercarbonat, kinet. 245, 392 — — v. Sulfoxid in Handelspraparaten 249, 270 
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Spektralphotometrie, Absorption, UV, Best. (Forts.) 

— — v. V, indirekt, als Molybdatovanadatophosphor- 
sdure 248, 78, 186 

— — vy. Vanillin, mit Millon-Reagens 246, 42 

— Beurteil. v. RuBen auf ihren Gehalt an polycycl. 
aromat. KW-Stoffen 249, 110 

— Untersuch. der Sorption fliichtiger Stoffe an Lebens- 
mitteln 250, 115 [Or] 

— — vy. 1-Hydroxy- u. 1-Methyl-7-dimethylamino- 
phenoxazon-(3) 248, 347 

— — v. Ipecacuanha-Urtinkturen nach diinnschicht- 
chromatog. Auftrenn. 248, 122 

— — v. a,f-ungesatt. Ketosteroiden in 72°/,iger Per- 
chlorsdéure 248, 39 [Or] 

— Verhalten v. Pyridin-Chromophor-substituierten 
Stoffen, EinfluB der Substitution u. der Lésungs- 
mittel 249, 410 

— — y. stereoisomeren Pyridincarbaldehydoximen 245, 
388 [Or] 

Spektralphotometrie, Atomabsorption, Analyse v. Calcium-, 
Blei- u. Kobaltceleraten 248, 354 

— —y. Fe u. Stahl 248, 230 

— — v. Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Er, Dy, Y, V, Cr, Al u. Zr 
245, 172 

— — v. Silicaten 250, 65 

— — v. Zn-Formgu8B 249, 51 

— Anwendung der Distickstoffoxid-Acetylen-Flamme 245, 
281 

— Anwendungsbereich in der Biologie u. Behandl. des 
zu analysierenden Materials 247, 405 

— Auswert. v. Mess. m.H. eines Rechenprogramms 248, 
329 [Or] 

— Best. v. Ag in Ag-Barren 248, 90 

— — — in photograph. Materialien 245, 198 

— — v. Ag u. Au in Leg. (Cd-) 248, 90 

— — v. Ag-, Zn-, Cd-, Cu- u. Pb-Spuren in Mineralien 
(sulfid.-) 244, 344 

— — v. Alin Stahl 246, 331 

— — — in Stahl (hochleg.-), Erzen u. Schlacken 244, 232 
[Or] 

— — — — Berichtig. 247, 280 

— — vy. Al-, Cd-, Ca-, Cr-, Co-, Cu-, Pb-, Fe-, Mg-, Mn-, 
Ni-, K-, Na- u. Zn-Verunreinig. in Uranverb. 248, 225 

——v. Alu. Be 244, 128 

— — v. As 244, 132 

— — — Herstell. einer Gasprobe 249, 399 

— — vy. Au in Cu 248, 66 

— — — inCyanidlaugen der Erzaufbereitung, extr. 249, 59 

— — — in Erzen 246, 68 

— — — in Wasser (natiirl.-) 249, 328 

— — vy. Au, Pt, Pd u. Rh mittels Ultraschallzerstiuber 
u. einer Mehrelement-Hohlkathodenlampe selekt. 
Modulation 248, 352 

— — v. Ba-, Pb-, Cd- u. Cr-Spuren in Farben 244, 350 

— — v. Ba u. Sr in Mehl (Mais- u. Brot-) nach ionen- 
austausch-chromatog. Trenn. 246, 151 

— — v. Ca 248, 68 

— — — im breiten Konzentrationsbereich neben Eu 246, 
387 

— — — in Harn 246, 274 

— — — in Serum, automat. 245, 200 

— — — in Stahl nach extr. Abtrenn. (Spuren) 250, 265 

— — — neben Zr(IV), Al(IIL), Sn(II) u. Sb(III) nach 
Extr. mit Naphthensiure 248, 67 


— — vy. Ca-, Cu-, Fe-, Mg-, Mn-, K-, Na-, Zn- u. Cl-- 
Konzentrationen in versch. Gehirnabschnitten 246, 213 

— — y. Ca, Li, Mg, K, Rb u. Sr in Wasser des atl. 
Ozeans 246, 51 

— — v. Ca-, Mg-, Cu- u. Fe-Spuren in Wein 248, 109 

— — v. Ca u. Mg in biolog. Material, EinfluB v. Séuren 
247, 76 

— — — in Bodenextrakten 247, 114 

— — — in der Acetylenflamme 247, 334 

— — — in Serum, Harn, Speisen u. Stuhl 245, 200 

— — vy. Ca u. PO,3- nebeneinander in Serum, automat. 
244, 210 

— — y. CaO, Mn, Cu, Zn u. Al,O, in EHisenerzen 249, 346 

— — y. Cd in Kalium- u. Rubidiumniobat 248, 97 

— — — in photograph. Materialien 245, 198 

— — — in Silicaten 249, 344 

— — v. Cd- u. Ag-Spuren in Gesteinen, Anreg. im 
Gleichstrombogen 249, 343 

— — y. Clin Se nach destillat. Trenn. 250, 265 

— — v. Co in Aluminiumoxid (Spuren) 250, 272 

— — y. Co-, Cu-, Fe-, Ni-, Pb- u. Zn-Spuren in Wasser 
(Salz-), nach Extrakt. im APDC-MIBK-System 244, 
139 

— — v. Cr als Acetylacetonat-Kompl. 246, 397 

— — — in biolog. Material 246, 216 

— — v. Cru. Zn in Al-Leg. 248, 224 

. Cu in Serum u. Harn 247, 406 

. Cu-, Zn- u. Mg-Spuren in Futtermitteln 244, 155 

. Edelmetallen 249, 386 

. Fe 250, 212 

— — — in Cu/Al-Leg. 248, 222 

— — — in Stickstoff(IV)-oxid 248, 220 

— — — in Ti, Cu u. Mg 250, 264 

— — v. Fe, Ni u.Co in Erzen (reduz.-) u. Oxiden 247, 371 

— — v. Fe, Sb, Sn u. Al in Cu/Pb-Leg. 249, 54 

— — v. Fe, Si, Al, K, Na, Ti, Mg, Ca u. Mn in Silicaten 
250, 268 

— — v. Fe u. Ni in Wasser u. Salzsolen nach Fliissig- 
Flissig-Extr. 249, 329 

— — v. Ge 250, 203 

— — v. Hg-Spuren in Luft u. biolog. Material 249, 325 
(vgl. auch 493) 

— —v.Jd-, extr., mit Cadmiumkathodenlampe 248, 191 

— — vy. K in Bodenextrakten 250, 284 

— — — in Diingemitteln 248, 246 

— — — in Erzen u. Mineralien 246, 68 

— — v. Li in Lés. versch. Detergentien 249, 72 

— — — in Serum 245, 199 

— — 247, 406 

v. Li, Ni, Mn, Cu, Zn u. Fe in Ferriten 248, 239 

— — v. Li,0 in Silicatgesteinen 250, 267 

v. Metallspuren in Abwasser 248, 89 

— in Bier 248, 109 

— — — in Branntweinen 248, 258 

— — — in Polymeren 248, 145 [Or] 

— — — in Weinen 248, 390 

— — v. Mg, Bedeut. der Verbrennungsgase 245, 169 

— — — in Boden (Ton-) nach HF-HC10,-AufschluB 247, 
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— — v. Mg u. Zn in Glasern 248, 237 

— — v. Mn in Bodenextrakten 250, 74 

— — v. Mo in Diingemitteln 245, 189 

— — — in Luft-Acetylenflamme, Unterdriickung v. 
Fremdionenstérungen 247, 342 


Spektralphotometrie, Atomabsorption — Spektrochemische Analyse 


— — in Molybdansulfid enthaltenden Misch. 249, 200 
— v. Na-, K-, Ca-, Mg-, Fe-, Mn-, Cu-, Ni- u. Cr- 
Spuren in B 248, 224 

— v. Na, K, Rb u. Cs, chem. u. Ionisationsstérungen 
250, 395 

— v. Nb, extr., als Molybdato-Niob-Phosphorsaure in 
n-Butanol 245, 396 

—v. Neu. Ar in He 248, 87 

— v. Ni in Silicaten 244, 343 

— v. Nichtmetallen 244, 259 

— vy. P 246, 133 

— — mit Molybdin-Hohlkathodenlampe 246, 133 

— v. Pu. Si nach extr. Trenn. 244, 132 

— v. Pb 249, 397 

— — in Blut 249, 274 

— — in Hisenoxid 249, 346 

— v. Pb-, Zn- u. Ag-Spuren in Bodenproben 248, 325 
[Or] 

— v. #°Pb u. Gesamtblei in biolog. Material 249, 274 
— v. Pt, Pd u. Au in Ag-Perlen (dokimast.-) 246, 122 
[Or] 

— vy. Pt, Rh, Pd u. Au (simultan), Verwend. einer 
nichtabsorbier. Referenzlinie 248, 197 

— v. Rh in Oxo-Alkoholen 248, 195 

— v. Se 249, 50 

— — 245, 394 

— — in Wasser (See-) 249, 46 

— v. Se 249, 199 

— y. SE in Mineralien (Phosphat-) 246, 73 


- — y. Si-, Al-, Ca-, Fe-, Mn-, Mo-, Na-, Cr-, Co-, Cu-, 


Mg- u. Ni-Spuren in Ammoniumparawolframat 248, 
188 

— v. Si, Alu. Ti in Zement 244, 152 

— y. Siu. P nebeneinander, extr., als Molybdohe- 
teropolysaueren 247, 85 

— y. Sn in Sn-Erzen u. Konzentraten, mit Lachgas/ 
Acetylen-Flamme 248, 234 

— v. SO, 250, 208 

— vy. Sr in Kola-Phosphat 249, 115 [Or] 

— y. Substanzen in Gegenw. stark stérender 
unbekannter Medien 250, 37 

— vy. Te in Fe u. Stahl 248, 93 

— y. Tensiden in Wasser (Meer-, SuB-) 248, 222 

— vy. Tlu. Hg mit elektrodenlosen Entladungsroéhren 
250, 202 

— vy. V in Erzproben 249, 57 

— — neben Begleitelementen (Spuren) 250, 358 [Or] 
— y. Zn in Lebensmitteln 248, 390 

— — in Pflanzen 248, 102 

— — in Plasma 248, 279 

— — in Schmierdlen 244, 349 

— — in Serum 249, 273 

— vy. Zn u. Cd 246, 327 

— — in Mineralrohstoffen 246, 72 

— y. Zn u. Cu in biolog. Material 246, 212 

— y. Zucker (reduzierendem-) in Pflanzenmaterial 
durch Auswert. v. unreduziertem Cu 248, 103 


— Flissig-Flissig-Extr. v. Fe u. Ni aus Wasser u. 
Salzsolen 249, 329 

— Herstell. v. durch Mikrowellen angeregten elektroden- 
losen Entladungsrohren fir Ti, V u. Zr zur Verwend. 
als Spektrallinienquellen 248, 42 

— — v. mit Mikrowellen angeregten elektrodenlosen 
Metallhalogenid-Quecksilber-Entladungsréhren als 
Spektrallinienquellen 246, 271 

— heutiger Stand 245, 115 

— kontinuierliche Anregung in Verbindung mit einer 
Argon-Wasserstoff-Luft-Flamme 244, 259 

— KonzentrationseinfluB auf die optimale Héhe v. 
Messungen in der Flamme 250, 319 


— Lampen nach Westinghouse fiir Barium, Eisen, Magne- 


sium, Zinn u. Zink 249, 129 

— — fir Calcium, Kobalt, Blei, Mangan, Kalium u. 
Natrium 249, 129 

— Logarithmierzusatz 250, 319 

— mit einem Kohlenstoffgliihfaden als Atomreservoir. 
I. Konstruktion und Arbeitsweise des Atomreservoirs 
250, 320 

— mit elektrodenlosem Hochfrequenz-Plasmabrenner 247, 
321 

— mit elektrodenlosen Thallium- u. Quecksilberent- 
ladungsrohren, Vergl. mit Atomfluorescenzmeth. 250, 
202 

— Nachweisgrenzen der Elemente in den Spektren vor- 
gemischter Sauerstoff-Acetylen-Flammen 245, 281 

— optimale Bedingungen, erlautert am PSE 247, 8 [Or] 

— photograph. Meth. 247, 58 

— Standardmaterialuntersuch. zur Best. v. Sr in pflanzl. 
Material, Ringversuchsergebnisse 249, 352 

— Stickstoff-Wasserstoff-Flamme 248, 42 

— Stor. durch chem. Beeinfluss. oder Verdampf. der Lés., 
Erdalkali-Anionen-Systeme 249, 248 

— Ubersichtsbericht 250, 36 

— Ultraschallzerstiuber 247, 321 

— Untersuch. an langen Absorptionsrohren 248, 333 


— — der Quecksilber-Best. in einer Luft-Acetylen-Flamme 


244, 273 

— Vergl. mit flammenemissionsphotom. Meth. 250, 318 

— Verwend. der aufgetrennten Luft-Acetylen-Flamme 
zur Best. v. Hg, Fe, Mg, Zn, Cu u. Ag 248, 42 

— — der Wasserstoff-Flamme unter besonderer Beriick- 
sichtig. v. Sn u. As 248, 42 

— — einer Plasmaflamme mit Schutzrohr 250, 319 

— — einzelner Trépfchen der Probelés. 250, 319 

— Vielelement-Analyse mit dem gasstabilisierten Bogen 
als Primirlichtquelle 249, 248 

— Wellenlangenauswahl 244, 191 

— Zerstiubung mit erhitzter Luft zur Steigerung der 
Empfindlichkeit 248, 333 

Spektrochemische Analyse, Best. v. La, Pr u. Nd in 
Cerdioxid 246, 78 

— Gerait 249, 127 

— Hochtemperaturreaktionen in Systemen von Graphit 
u. Borcarbid mit einer dritten Komponente 246, 111 
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— Cadmium-Entladungslampen, experimentelle Parameter [Or] 
248, 333 — — zwischen Graphit u. Oxiden v. Mg, Si, V u. Al 246, 
— Computermeth. zur dreidimensionalen Analyse 249,248 181 [Or] 


— Untersuch. v. Galliumarsenidfilmen auf Unterlagen aus 
demselben Material 248, 75 

— — zur Spurenbest. v. SE mit Hilfe einer Vakuum- 
cup-Elektrode 249, 392 


— elektronisch modulierte, elektrodenlose durch Mikro- 
wellen angeregte Entladungslampen als Strahlungs- 


quelle 250, 319 
— Flamme u. Brennerkombinationen im Vergl. 248, 333 


26* 


404 


Spektrochemische Analyse (Forts.) 

— v. Bortribromid mit Plasmabrenner 249, 62 

—v. CaO 249, 347 

—v. Cd 249, 333 

— v. Cu-Leg. 250, 17 [Or] 

— v. Kalksteinen 246, 70 

— v. Materialien in Pulverform m.H. der Banden-Meth. 
247, 321 

—v. P (hochreinem-) 250, 264 

— v. Tantaloxid, Anwendung von ,,Verfliichtigungs- 
kurven‘‘ 246, 137 

— v. Zn hoher Reinheit 249, 332 

— Vorginge in Radelektroden u. ihr EinfluB 245, 250 
[Or] 

Spektrographie, Emission, Analyse mit Niederspannungs- 
impulsentladung. I. EinfluB der Atmosphire 248, 11 
[Or] 

— — v. B hoher Reinheit 244, 326 

— — v. Cu-Leg. (antik.-) 250, 17 [Or] 

— — vy. Kalkstein 244, 342 

v. Leg. 246, 56 

— — v. Messingleg. 246, 57 

— — vy. Metallfilmen mit niedervoltigem ,,gleitendem‘ 
Funken 250, 343 

— — v. Mikroproben, Hochstromimpuls-Argonbogen 248, 
332 

— — v. SE durch Anreg. mit Kathodenstrahlen 247, 78 

— Anodentemperatur v. Kohledauerbogen 246, 176 [Or] 

— Anwendung stationirer homogener Magnetfelder 
parallel zur Bogenachse 245, 267 [Or] 

— Best. v. Ag, Cu, Bi, Al, Si, Mg, Sn, Fe u. Sb in Blei- 
tellurid 250, 348 

— — v. Ag- u. Pd-Spuren in Au 250, 263 

— — vy. Alin Stahl u. Ni-Leg., mit Hochfrequenz- 
plasmabrenner 249, 337 

— — v. Al, Fe, Ni, Mn, Si, Sn, Pb u. Zn in Bronze v. Typ 
AZN-10-4-4 246, 57 

— — vy. Alu. Fe in Bronzen 248, 90 

— — v. Al, V, Mo, Mn, Cr, Sn, Fe u. Si in Ti-Leg., 
Anregungsbeding. 246, 61 

— — y. Au aus Gestein bei geochem. Schiirf. (Spuren) 
246, 333 

— — — aus Metallen u. Erzen nach extr. Anreicher. 245, 
184 

— — — in Bleifabrikationsmaterialien 246, 335 

— — — in Eisenpyriten, Kupfer- u. Bleikonzentraten 
248, 235 

— — v. Au u. Ag in Cyanidlés. (mikro) 245, 188 

— — — in Kathodenkupfer 246, 57 

— — v. Bu. Al in niedr. leg. Stahl 250, 350 

— — v. Ba in Seewasser nach Anreicher. am Kationen- 
austauscher 246, 52 

— — v. Be aus Silicaten nach extr. Abtrenn. mit N- 
Benzoylphenylhydroxylamin 244, 146 

— — v. Bi-Spuren in Pb 244, 206 

— — v. Ca, Cu, Al, Fe, Si, Pb u. Mg in Chinon u. 
Hydrochinon 248, 214 

— — v. Ca- u. Mg-Mikrobeimengungen in Salzen u. 
Hinkristallen, EKinflu8B der Ergebnisse eines Leer- 
versuches 247, 70 

— — v. Co, In u. Sn in Cd 249, 333 

— — v. Cr in org. Saiuren 247, 379 

— — — in Rubinen, m.H. eines Lasers 248, 234 

— — — in Ton im Gleichstrombogen 244, 151 


Spektrochemische Analyse — Spektrographie, Emission 


— — v. Edelmetallen 249, 386 

— — v. He (He?/He*) mit Hilfe eines Isotopenfilters 245, 
164 

— — y. Hf in W, Vakuum-cup-Lésungsmeth. 247, 366 

— — y. La, Pr u. Nd in Cerdioxid (reinem-) im Wechsel- 
strombogen 246, 78 

— — vy. La u. Y in Stahl 249, 53 

— — v. Metallen (selteneren-), EinfluB v. gesteins- 
bildenden Komponenten der Probe auf die Chlorid- 
destillation der Beimengungen 250, 319 

— — vy. Metallspuren in Al (hochreinem-) nach kationen- 
austausch-chromatog. Abtrenn. 246, 59 

— — — in Beu. U 246, 58 

— — — in CaO nach Extr. mit 8-Hydroxychinolin 249, 
347 

— — — in Jod (hochreinem-) 246, 141 

— — — in Si 247, 365 

— — — in Silberhalogeniden (hochreinen-), versch. 
Auswerteverfahren 244, 172 [Or] 

— — v. Mn-Spuren in Fe,0, 248, 236 

— — v. Mo in Bodenproben 244, 154 

— — — in Mineralien im Wechselstrombogen durch die 
Methode der Fluoridsublimation 245, 186 

— — v. PN 248, 362 

— — v. N, u. O, in He 244, 138 

— — v. Na in fliss. org. Verbind. 246, 340 

— — v. Nb u. Ta in Gesteinen nach chem. Anreicherung 
247, 370 

— — vy. Niin Stahl (geschmolzenem-) 248, 93 

— — v. Pb in Halbleiterverbind. des Typs A,B, u. 
ihren Ausgangskomponenten 248, 97 

— — vy. Pd in Erzen u. technolog. Produkten 248, 236 

— — v. Pd, Pt u. Rh in geolog. Material, nach Zwei- 
phasenschmelzverfahren 244, 345 

-_ — y. 8, Cl u. Br in Lés., mit Niedervoltfunken 248, 365 

— — y. 8 u. Cd in CdS, Hohlkathodenentlad. 245, 187 

— — v. SE, ,,Aerosol-Funken-Meth.‘* 248, 71 

— — — in U, Th u. Zr im Kathodenbereich eines Kohle- 
bogens 250, 264 

— — vy. Siin Harn, Drei-Kammer-Bogen-Brenner 244, 
160 

— — v. Si, Al, Fe, Ca, Mg, Mn u. Ti in Silicatgesteinen 
249, 55 

— — v. Si, Mg, Mn, Fe, Pb, Ni, Co u. Cu (mikro) in 
Al/Y-Granaten 249, 344 

— — v. Si, Mn, Ca, Mg, P, Fe u. Al in gepreBten Proben 
v. Schlacken der Stahlherstellung 250, 266 

— — v. Siu. Zn in Indiumarsenid unter Verwend. einer 
Aluminium-cup-Elektrode 247, 373 

— — v. 8m-, Eu-, Gd- u. Dy-Spuren aus Thorium- 
verbindungen v. Monazit nach anionenaustausch- 
chromatog. Abtrenn. 250, 267 

— — v. Sn, Cd, Bi, Sb, As u. Pb in Zinkbadern 249, 333 

— — v. Spurenbeimengungen in Ag, Au, Pd, Pt u. Rh 
mit einem 3,4 m-Gitterspektrographen 250, 343 

— — — in Aluminiumoxid (als Katalysatortrager 

bentitztem-) 247, 372 
— — — in As hoher Reinh., nach chem. Anreicher. 246, 
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— — — in Mn hochster Reinh. 250, 349 
— — — in Steinsalz nach vorher. Anreicherung 246, 72 
— — — in Te 250, 349 
— — — in Y unter Verwend. einer Sifter-Elektrode 250, 
345 


Spektrographie, Emission — Spektrometrie, KMR 


— v. Spurenelementen in Alkali- u. Erdalkalisalzen, 
mit Cadmiumsulfid u. Kohlepulver als Kollektor 247,71 
— — in biolog. Material, direkte Meth. 247, 405 

— — in Gewirzen u. Krautern 249, 270 

— — in ionenaustausch-chromatog. Fraktionen v. 
Silicatgesteinen 247, 371 

— — in metall. Proben 247, 239 [Or] 

— — in P 250, 264 

— — in Stahl, Hochtemperaturlegier. u. verwandten 
Materialien bei Verwend. einer Hochtemperatur- 
Hohlkathodenlampe 250, 265 

— — in Th (hochreinem-) im Gleichstrombogen 244, 
142 

— — in Uranmaterialien 244, 150 

— — nach Extrakt. 245, 164 

— v. Sr, Bu. Si in Wasser (Meer-) 250, 262 

— v. Th in Ammonium-Hexanitratocerat 248, 238 

— v. Ti, Cu u. Sb im Polyester Lawsan 250, 73 

—v. V-, Ti, B- u. Si-Spuren in Graphit (Reinst-) mit 
Hilfe magnetischer Felder 247, 196 

—v. V- u. Ti-Spuren in Graphit 247, 373 

— v. W in Mo nach chem. Anreicher. 247, 375 

— v. Zn 249, 389 

Einsatzmoéglichkeit des kaskadenstabilisierten Licht- 
bogens 248, 332 

Herstell. v. getrennter Luft/Acetylen-Flamme 250, 318 
— vy. vorgemischter, mit Sauerstoff angereicherter 
Luft/Acetylen-Flamme 250, 318 

Hohlkathoden—, Analyse v. Flissigkeiten 244, 314 [Or] 
— Anreg. v. Materiallinien 244, 121 [Or] 
Konstruktion einer demontierbaren Hohlkathoden- 
lampe fiir die stimulierende Emission v. org. Verb. 
249, 247 

Nachweisgrenzen der Elemente in den Spektren vor- 
gemischter Sauerstoff/Acetylen-Flammen 245, 281 
photoelektr., Best. v. O in Stahl mit Steelometer 
FES-1 bei Funkenanreg. 246, 65 

— — vy. 80 246, 137 

Stickstoff/Wasserstoff-Flamme 248, 42 
Untergrundunterdriickung durch intermittierende 
Versprihtechnik 250, 318 

Untersuch. der Oberflachen-, Korngrenzen- u. Volu- 
mendiffusion v. Cr, Ni, Mn, Mo u. Si in Fe 246, 332 
— der SE-Metalle in getrennter Distickstoffmonoxid/ 
Acetylen-Flamme 249, 193 

Verdampfungsanteil, Verdampfungsverhalten u. 
Intensitaéten der Spektrallinien v. Europium in Graphit- 
pulver bei der Bogenentladung 250, 201 

Verhalten v. Gd in Graphitpulver bei der Bogen- 
anregung 244, 327 

— vy. Lés. u. Pulverproben durch Anregung im Hoch- 
frequenzplasma 244, 191 

Verwend. der aufgetrennten Lachgas/Acetylen-Flamme 
248, 42 

— einzelner Trépfchen der Probelés. 250, 319 

— — zur Mess. v. Atomemission, -absorption u. 
-fluorescenz 250, 318 

s. auch Photometrie, Flamme 


Spektrometrie, ESR, H/D-Austausch bei Hydrochinonen 


249, 320 


Spektrometrie, KMR, Analyse v. CH;-enthaltenden funk- 


tionellen Gruppen (mikro) 244, 199 
— y. Glycodiazin-, Carbutamid- u. Tolbutamid-Gem. 
246, 22 [Or] 
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— v. Kresolen 248, 83 

analyt. Aspekte 245, 280 

automat., kombin. mit IR-, UV- u. Massenspektro- 
metrie, Strukturaufklarung v. aliphat. u. alicycl. 
Komponenten 249, 316 

Best. der Assoziation v. Wasser mit versch. mono- u. 
bifunktionellen Phosphinoxiden in Tetrachlorkohlen- 
stoff 244, 400 

— der Zusammensetz. v. Styrol/Acrylnitril-Copoly- 
meren 248, 102 

— des Verhaltnisses Metall zu Ligand in paramagne- 
tischen Ionenkoordinationsverb. 244, 390 [Or] 

— v. B durch ¥F 250, 199 

— vy. Barbitursiuren, Mephobarbital, Secobarbital, 
Pentobarbital, Phenobarbital u. Diphenylhydantoin, 
Verbesser. der Lésungsmitteleigenschaften 244, 287 
— v. D,O in Wasser an ®F 245, 391 

— v. Feuchtigkeit 250, 214 

— v. Hu. Wasser in Tris-[1-(2-methyl)-aziridinyl]- 
phosphinoxid 247, 332 

— v. H,O 248, 259 

— — in H,0/D,0-Gem. 248, 183 

— v.o-, m- u. p-Kresol im Gem. 248, 83 

— vy. Martensit in Hisenleg. u. Stahl 249, 55 

— v. Methingruppen (acycl.-) 247, 358 


- — v. Olgehalt in Mais 244, 413 


— — in Sojabohnen 246, 153 

— vy. Ol- u. Fett-Feststoffen 250, 80 

— v. org. Oxiden, Hydroperoxiden u. Alkoholen im 
Gem. 250, 323 

— v. Phosphatgehalt in Apatitkonzentraten 250, 67 
— v. Polyisoprenolen (natiirl. vorkommenden-) 244, 204 
— v. 1,2-Propandiolmonoestern langkettiger Fettsauren 
mit F-Kern 249, 217 

Cyclosilan-d,, u. 3-Trimethylsilyltetradeutero- 
natriumpropionat als neue Standards fiir hohe 
Temperaturen u. waBrige Lés. 247, 228 [Or] 

Identifiz. v. P(V)-Pesticiden 248, 106 

— v. Polyurethanen 244, 409 

kombin. mit Gas-Chromatog., Best. v. Tetraathyl- 
dithionopyrophosphat u. des Thiono-Thiol-Verhalt- 
nisses in Systox 245, 195 

Konformationsbest. v. 2,4-Pentandiol 247, 348 

Meth. zur Berechnung v. hochaufgelésten Spektren 
248, 44 

Nachw. v. Di- u. Trinitrotoluol-Isomeren in 2,4,6- 
Trinitrotoluol 248, 82 

Spektren v. Acetylenfettsauren 247, 349 

— v. Methyl-1-Indanonen 246, 43 

— v. Organophosphor-Pesticiden 249, 70 
Strukturbest. v. Benzolen (substituierten-), empirische 
Behandl. der Substituenteneffekte u. deren Brauch- 
barkeit bei der Vorhersage chem. Verschiebungen 244, 
406 

Strukturuntersuch. an Copolymeren aus Methyl- 
methacrylat u. Methylenmalonsauredimethylester 249, 
1 [Or] 

Ubersichtsbericht 250, 40 

Untersuch. v. ADTA-Komplexen 250, 138 

— vy. Mo(VI)-Imidodiacetat-Komplexverbind. 244, 134 
— vy. org. Peroxiden 248, 35 [Or] 

— vy. 2-substituierten 5-Norbornenen 246, 46 

Verhalt. v. Ergosterin mit Liebermann-Burchard- 
Farbreagens 248, 265 
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Spektrometrie, Laser-Mikrosonde, Best. v. Mikro- 
Konzentrationsgradienten auf der Oberflache fester 
Proben 250, 38 

Spektrometrie, Laser-Raman, Handhabung kleiner Probe- 
mengen 250, 39 

Spektrometrie, Mikrowellen, Analyse v. Substanzgem. 249, 
127 

— Best. des Isotopenverhaltnisses v. O 247, 340 

— — y. Athanol u. Isopropylalkohol in Benzin 245, 191 

Spektrometrie, radiom., Auswert. v. y-Spektren mit 
Programmen 245, 95 [Or] 

— Best. v. Au in Os nach Neutronenaktivierung 244, 341 

— —v.C, Nu. O in Gasgem. durch Neutronen-Flugzeit- 
spektrometrie 248, 87 

— — v. #Ca u. Ca durch Neutronen-Flugzeitspektro- 
metrie 248, 237 

— — v. Co u. 8Co in Reaktorkihlwasser nach extr. 
Trenn. 244, 80 

— — v. Cr, Si, Ni u. W in Leg., nach Neutronenaktiv. 
248, 89 

— — v. Cu in geolog. Proben nach Neutronenakti- 
vierung, y,y-Koinzidenzmeth. 248, 94 

— — vy. #H in Gasen durch Neutronen-Flugzeitspektro- 
metrie 244, 79 

— — v. Ir in Rh nach Neutronenaktivier. 244, 340 

— — v. #1J u. *8Co nach Abtrenn. aus 7°Se-Matrix 247, 
31 

— — v. 80 in Gasgem. durch Neutronen-Flugzeit- 
spektrometrie 248, 87 

— — v. ?6Pu in ?58Pu (ppm) durch «-Spektrometrie 248, 
74 

— — v. *8Pu in radioakt. Abfall 249, 396 

— — v. Rb u. Cs nach Neutronenaktivier. u. chem. 
Trenn. aus Gesteinsproben mit Ge(Li)-Detektor 250, 
267 

— — v. Se aus Stahlproben nach Aktivier. u. Trocken- 
destillat. 244, 133 

— — v. Si in Sputum nach Neutronenaktivierung 245, 
201 

— — v. Sm in Gesteinen nach Neutronenaktiv. 247, 23 
[Or] 

— Identifiz. unbekannter y-Spektren mit Hilfe einer 
computergesteuerten Spektrensubstraktion nach Akti- 
vierung 248, 336 

— Mess. der beim Neutroneneinfang emittierten y-Strah- 
lung 249, 251 

Spektrometrie, y-Strahlen, Auswert. mit Programmen 245, 
95 [Or] 

— Berechnung der mit Li-gedrifteten Germanium- 
detektoren erhaltenen Peakflachen 248, 335 

— Best. v. Au in Ag nach Neutronenaktiv. 246, 57 

— — vy. Cd 249, 58 

— — v. Cr in Wasser nach Neutronenaktivier. 249, 47 

— — vy. Fe u. Fe nach fallungsanalyt. Abtrenn. 244,64 

— — vy. Ga nach Neutronenaktivier. 245, 396 

— — v. K 249, 383 

— — v. Metallspuren in Cr nach Aktivierung u. ionen- 
austausch-chromatog. Trenn. 249, 336 

— — vy. Seltenerdelementen mit Ge(Li)-Detektor nach 
Neutronenaktivier. 248, 94 

— — vy. Spurenelementen in Chromatographiepapier nach 
Neutronenaktiv. 244, 194 

— — vy. U nach Neutronenaktiv. 245, 395 

— Ge(Li)— als Unterstiitzung fiir die NaJ(Tl)— 249, 129 


Spektrometrie, Laser-Mikrosonde — Spurenanalyse 


— Identifiz. v. Spektren mit computergesteuerter 
Spektrensubtraktion nach Aktivierung 248, 336 

— Least-Squares-Auswert. v. Nuklidgem. u. bei der 
Simultanbest. v. langleb. Radionukliden in Pb u. Al 
nach Neutronenaktivierung 250, 1 [Or] 

— numerische Meth. zur Analyse von Gammaspektren 
244, 197 

Spektroskopische Methoden, in der org. Chemie (Williams 
u. Fleming) 245, 157 [L] 

— Untersuch. v. Lebensmiteln 249, 260 

Sperma, Identifiz., diinnschicht-chromatog. 246, 211 

Spermidin, Best., fluorim. 247, 138 

— Nachw. in Gewebe, diinnschicht-chromatog. 248, 130 

Sphinga-4,14-dienin, Charakterisierung aus Plasma- 
Sphingomyelin 250, 150 

Sphingolipide, Biochemie der —. XXIII. 248, 407 

— Dinitrophenylderiv., Trenn., papier-chromatog. 250, 151 

— Gas-Chromatographie u. Massenspektrometrie 250, 150 

— Identifiz. v. Sphingosin-Abbauprodukten, die durch 
verschiedene Séiurehydrolyse-Bedingungen entstehen 
247, 413 

— Trenn., papier-chromatog. 246, 283 

— — — auch N-Acylderivate 246, 283 

Sphingomyeline, Identifiz. in biolog. Material, papier- 
chromatog., als DNP-Derivate 245, 408 

Sphingosin, Dihydro— u. Phyrosphingosin, Trenn. an 
Silicagelsaulen 250, 150 

Spiramycin, Best. in Hihnern 247, 394 

Spirituosen, Analyse v. Whiskies aus Tanklagerung 260, 
219 

— Best. v. Athanol, gas-chromatog. 250, 219 

— — y. Aromakomponenten in Branntwein, gas- 
chromatog. 249, 261 

— — v. Fettsiuren (fliichtigen) in einigen Whisky-, 
Cognac- u. Rum-Sorten, gas-chromatog. 248, 110 

— — v. Fuseldl u. Athylacetat, gas-chromatog. 248, 391 

— — v. Spurenkomponenten in illegalen Branntweinen 
248, 258 

Sprit, Nachweis v. Carbonylverb., gas-chromatog. 244, 413 

Spurenanalyse, Aluminiumchelate mit Pyridyl-Azo- 
Farbstoffen der Chromotropsaure u. ihre Anwendung 
248, 71 

— Anreicherung an Mangandioxid, Verhalten v. Cu, Zn, 
Pb u. Sn 250, 344 

— — auf der Oberfliche eines frisch gefallten Nieder- 
schlages in saurer Lés. 250, 64 

— — durch Fall. mit PAN 250, 53 

— — durch Fallungsreaktionen 247, 149 [Or] 

— — durch Jonenflotationsverfahren 250, 51 

— — v. Cr in geschmolzenem Oxin zur spektralphotom. 
Best. 247, 163 [Or] 

— Anreicherungsverfahren, chromatog., mit gekuppelten 
Liganden 244, 261 

— Apparatur zur Mess. der prompten Gammaquanten 
nach Aktivier. mit therm. Neutronen 248, 44 

— atomabsorptions-spektralphotom., Anreg. im Gleich- 
strombogen 249, 343 

— elektrochem. u. neutronen-aktivierungsanalyt., 
Vorkonzentrier. mittels Membran-barrier-Elektrode 
249, 252 

— enzym.-katalyt. Verfahren 248, 69 

— gas-chromatog., Trager als Substraktor 245, 116 

— in Chromatographiepapier, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-y-spektrom. 244, 194 


Spurenanalyse — Stahl 


in Lebensmitteln, polarog. 244, 411 

in Standardmaterialien, neutronenaktivierungsanalyt. 
244, 52 

katalyt. Reaktionen u. Untersuch. ihrer Mechanismen. 
VI. Kinetische Untersuchung der Bromat-Jodid- 
Ascorbinsiiure-Vanadiumreaktion 250, 48 
Picogrammtechniken 249, 273 

photom., im Picogrammbereich 250, 37 

Probleme u. Méglichkeiten der modernen — 248, 58 
radioaktive Markierungsmethoden, Ubersichtsbericht 
244, 267 

radiometrisch-elektrochromatog. 244, 52 
rontgenfluorescenzspektrom. 249, 225 [Or] 

— mit Hilfe einer Lésungsmittelextrakt. in diinnen 
Filmen 248, 349 

spektrog., Anwendung v. gereinigter PreBluft 249, 127 
— nach Extrakt. 245, 164 

Trennungsgang u. colorim. Best. von Metallen 244, 124 
v. Abwasser, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 89 
v. Aluminiumoxid (als Katalysatortrager beniitztem-), 
spektrog. 247, 372 

v. Al-Y-Granat, spektrog. 249, 344 

v. As hoher Reinheit, spektrochem. 246, 329 

v. B, atomabsorptions-spektralphotom. u. 
flammenphotom. 248, 224 

v. biolog. Material, massenspektrom. 248, 123 

— nach Verasch. in Platinschalen 246, 368 [Or] 

— spektralphotom., fluorim. u. voltamm. 250, 81 [Or] 
— spektrog., direkte Meth. 247, 405 

v. Branntweinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
sowie atomabsorptions-spektrom. 248, 258 

v. Calciumsulfatmineralien durch Anreicherung mit 
org. Verb. 249, 342 

v. Cr, aktivierungsanalyt.-ionenaustausch-chromatog.- 
y-spektrom. 249, 336 

v. Cu-Leg., spektrochem. 250, 17 [Or] 

. Diamanten, neutronenaktivierungsanalyt. 244, 342 
. Dysprosiumoxid, réntgenfluorescenzanalyt. 244, 152 
. Ferriten u. ihren Ausgangssubstanzen 249, 26 [Or] 
Ge, aktivierungsanalyt. 248, 226 

. Ge-Schichten, massenspektrog. 247, 374 

. Gesteinen, réntgenfluorescenzanalyt. 248, 94 

. Granit- u. Diabasgesteinen, neutronenaktivierungs- 
analyt., mit Standardzusatz u. Extr. 246, 333 

v. Graphit, emissionspektroskop., mit Hilfe magnet. 
Felder 247, 196 [Or] 

vy. Haar, massenspektrom. 250, 160 

v. Halbleitermaterial, aktivierungsanalyt. 245, 221 [Or] 
v. Halogeniden, titr. (voltam.-) 244, 368 [Or] 

v. Magnesiumoxid-Einkristallen, neutronenaktivie- 
rungsanalyt. 249, 57 

v. Metallen, kinet.-spektralphotom. 246, 55 

— hoher Reinheit, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
247, 221 [Or] 

v. metall. Proben 247, 239 [Or] 

v. Mn, spektrog. 250, 349 

v. Mn-Elektrolytlés., atomabsorptions-spektral- 
photom. oder polarog. 248, 98 

v. Mo u. W, aktivierungsanalyt. 249, 337 

v. N-Nitrosoverb., Reinigungsmeth. 247, 54 [Or] 

v. P, spektrochem. 260, 264 

v. Polymeren, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 
145 [Or] 

v. Pu, spektrog. 248, 359 


4444444 


407 


— v. Si, spektrochem. 247, 365 

— v. Stahl, Hochtemperaturleg. u. verwandten Materia- 
lien, spektrog., Verwend. v. Hochtemperatur-Hohl- 
kathodenlampe 250, 265 

— v. Te, spektrog. 250, 349 

—v. Th, spektrog. 244, 142 

—v. Thu. Fe, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 91 

— v. Torfkultursubstraten u. anderen gartnerischen 
Erden 249, 65 

—v. U-Materialien, spektrog. 244, 150 

— v. Uranoxiden, spektrom., neue Tragermisch. 248, 96 

—v. W, aktivierungsanalyt. 248, 229 

—v. Wasser (Natur-), Ringofenmeth., diinnschicht- 
chromatog. (circular-) 250, 262 

— v. Wasser (See-), aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
Kinflu8 der Kontaminierung 248, 220 

— — atomabsorptions-spektralphotom., nach sdulen- 
chromatog. Trenn. 248, 88 

— v. Wolle, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 250 

— v. Zement, atomabsorptions-spektralphotom. 244, 152 

Sputum, Best. v. Si, aktivierungsanalyt. (neutronen-)- 
radiom. 245, 201 

Stadtgas, s. Leuchtgas 

Stiirke, beschadigte, Best. in Weizenmehlen 249, 264 

— Best. in Getreidewaren, Dauerwaren, Frihsticks- 
produkten, Friichten u. Gemiisen 246, 151 

— — in Mehl, colorim. 250, 220 

— — in Milchpuddings auf Getreidebasis 246, 151 

— — in waBr. Lés., gas-chromatog. 248, 373 

— — in Weizen, enzymat. 249, 263 

— — neben Glucose 248, 405 

— — photom. 248, 383 

— — polarim. u. enzymat. Meth., Uberblick 250, 219 

— — vy. Carbonylgruppen, polarog. 248, 393 

— — — — mit o-Phenylendiamin 250, 287 

248, 258 

249, 263 

Stirkeabbau, in Weizenmehl, Best. mit Bakterien-«- 
Amylase 249, 264 

Stahl, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 230 

— — emissions-spektrom. III. Die Methode des Mehr- 
fleckanfunkens zur Fertigproduktanalyse 250, 369 [Or] 

— — massenspektrog. 247, 367 

— — vakuumspektrom. 249, 375 [Or] 

— — v. rostfreiem —, titr.-potentiom. (komplexb.-) 248, 
226 

— Analysis of Mild Steels by X-Ray Fluorescence 
(Visapaa) 244, 321 [L] 

— Best. der Sulfideinschliisse in kohlenstoffreichem 
chromhalt. — 246, 332 

— — v. Al, atomabsorptions-spektralphotom. 246, 331 

— — — — Berichtig. 247, 280 

— — — — in hochleg. — 244, 232 [Or] 

— — — mit Hochfrequenzplasmabrennerspektroskopie 
249, 337 

— — — photom., mit Brenzcatechinviolett 248, 70 

— — — — mit Eriochromcyanin ohne Abtrenn. des Fe 
250, 23 [Or] 

— — vy. As, polarog. 250, 352 

— — — titr.-amperom. 246, 65 

— — — titr. (jodom.-), mit Zinn(II)-chlorid (Spuren) 
250, 266 

— — vy. B in kohlenstoffhalt. u. rostfreiem —, colorim. 
246, 64 
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Stahl, Best. v. B (Forts.) 

— — — photom. 249, 337 

— — — — in Fe/Ni— 247, 20 [Or] 

— — — — nach Extr. als Curcuminkompl. (mikro) 
250, 64 

— — — spektrom. 247, 367 

— —v. Bu. Al in niedrig. leg. —, spektrog. 250, 350 

— — v. Bi, photom. 244, 145 

— — vy. C, durch Verbrenn. u. Mess. der Warmeleit- 
fahigk. 247, 368 

— — y. Ca-Spuren in rostfreiem —, extr., atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 250, 265 

— — v. Cau. Mg, titr: (chelatom.-), photom. 246, 331 

— — vy. Carbiden, mit Elektronenstrahl-Mikrosonde 
249, 54 

— — — — 260, 350 

— — v. Ce, fallungsanalyt., mit e-Caprolactam 246, 331 

— — — titr.,-amperom. 249, 50, 338 

— — v. Co, photom., mit Kaliumdicarboxymethyl- 
dithiocarbamidat 247, 369 

— — — — mit Nitroso R-Salz 249, 307 [Or] 

— — v. Cr, massenspektrom., als Chrom(III)-hexafluor- 
acetylacetonat 249, 340 

— — — polarog. (mikro) 250, 352 

— —v. Fe(O), Fe(II) u. Fe(III), spektralphotom. 249, 345 

— —v. H 249, 53 

— — — Standardproben, Herstell. u. Bewert. 244, 338 

— — y. HF in Beizbadern fiir rostfreien —, spektral- 
photom. 248, 231 

— — v. In, polarog. 245, 183 

— — v. Lau. Y, spektrog. 249, 53 

— — v. Martensit, Kern-Gamma-Resonanz-Spektrom. 
249, 55 

— — v. Mg, photom., Thymolblaumeth. 246, 64 

— — v. Mn, polarog. 244, 339 

— — — spektralphotom. 250, 352 

— —v. Mn(III), titr. (potentiom.-)-spektralphotom. oder 
coulom., nach Perchlor-/Phosphorsaure-AufschluB 
244, 134 

— — v. Mo, aktivierungsanalyt. 249, 340 

— — — colorim.-automat. 249, 54 

— — —coulom. 246, 66 

— — — in rostfreiem —, spektrophotom., mit 0,0’-Di- 
hydroxy-azobenzol 245, 183 

— — — spektrom. (vakuum-) 244, 339 

— — — turbidim. 244, 339 

——v.N 249, 54 

— — — 250, 351 

— — — Analysator durch oxyd. Schmelzen u. Warme- 
leitfahigkeitsmess. 250, 351 

— — — Fehlerquellen beim Lésen in Saure u. bei der 
Wasserdampfdestillation 248, 93 

— — — in Al-beruhigtem —, isotopenverdiinnungs- 
analyt. 248, 93 

— — v. Nb, extr.-spektralphotom. 244, 144, 207 

— — — spektralphotom., mit PAR 248, 93 

— — v. Ni, colorim., als Dithiooxalatkomplex 247, 369 

— — — gravim., als Salicylaldoximat 246, 332 

— — — in Cu-, Mn., Cr- u. Si-halt. —, photom. (extr.-), 
als Diantipyrylmethan-Nickeldithiooxalat-Komplex 
246, 66 

— — — in geschmolzenem —, spektrog. 248, 93 

— — — papier-chromatog., mit radiom, Fallung (Spuren) 
249, 340 


Stahl — Sterine 


— — vy. O, aktivierungsanalyt. 249, 339 

— — — durch reduzierendes Schmelzen unter Vakuum 
u. mit Tragergas 250, 352 

— — — im Bogenofen nach der EMK-Methode 246, 332 

— — — spektrom. mit Steelometer FES-1 246, 65 

— — — vakuumheiBextr. 246, 65 

— — vy. Ou. N (simultan), Helium-Tragergas-Verf. 
244, 339 

— — — nach Schmelzen im Lichtbogen 247, 368 

— — vy. oxid. Einschliissen in mit Ferrocer desoxy- 
diertem Stahlblech 249, 338 

— — v. P in hochleg. —, gravim. oder volum., mit 
Chinolinmolybdat 244, 145 

— — — in Nb—, photom., Molybdanblaumeth. 246, 62 

— — — in — mit niedrigem P-Gehalt 250, 351 

— —v. Pu. Si, titr.-amperom. 246, 64 

— — vy. Pb in Automaten— 247, 368 

— — v. Pb u. Zn (simultan), polarog. 248, 93 

— —v.Su. C aus einer Einwaage, titr. 244, 145 

— —v. Sb in leg. —, photom., mit Jodid 248, 18 [Or] 

— — — polarog. (Spuren) 250, 266 

— — v. Se, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 244, 133 

— — v. Si, aktivierungsanalyt. 249, 338 

— — — atomfluorescenzspektroskop. 249, 338 

— — — titr. 249, 338 

— —v.Si, Pu. S in leg. —, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 248, 230 

— — v. Sn, photom., mit 3’-Pyridylfluoron 245, 137 [Or] 

—----— in Mo-halt. — 249, 179 [Or] 

— — v. Spurenelementen, spektrog., mit Hohlkathoden- 
lampe 250, 265 

— — v. Te, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 93 

— — —nephelom. 250, 266 

— — v. Ti, photom., mit N-Benzoyl-N-phenylhydroxy]l- 
amin 247, 368 

— — — — mit Diantipyrylmethan 249, 53 

— — — mit Tetrahydroxyphenazin in Mo-halt. — 
249, 106 [Or] 

— —v. Ti, Cu u. Fe, polarog. 244, 338 

— — v. V, spektralphotom. 244, 338 

— — — — mit N-Furoylphenylhydroxylamin 248, 231 

— — — — mit Vanadox 248, 364 

— — v. W, photocolorim. 247, 369 

— — — saulen-chromatog., aktivierungsanalyt. 246, 66 

— — v. Zr, photom. 250, 351 

— Herstellungsschlacken, Analyse, spektrog. 250, 266 

— Isolierung v. Ti(IV), Zr(IV), Nb(V), Ta(V), Sn(LV) 
u. Th(IV), fallungsanalyt., mit Phytin 245, 399 

— metallographische Meth. zur Best. einer entkohlten 
Schicht von Schnellschneide— 249, 54 

— potentiom. Schnellmeth. zur Best. der Neigung 
austenitischer Stahle zu zwischenkristalliner Korrosion 
250, 350 

— Probenahme, zur spektrom. u. gasanalyt. Untersuch. 
244, 338 

Standardisierungsmethoden, v. Schwefeldioxid-Standard- 
gas mit Sulfonal als primaérem Standard 250, 53 

Statistische Qualitiitskontrolle, Nachw. v. Stér. in chem. 
Analysen 244, 18 [Or] 

Steran, s. Gonan 

Sterine, Charakterisierung, gas-chromatog.-massen- 
spektrom. 249, 159 

— 7-Dehydro—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 
114 


| 


Sterine — Stickstoff 


— Nachw., diinnschicht-chromatog. 250, 80 

— — — 246, 403 

— — — unter UV-Licht 246, 403 

— — in Serum, diinnschicht- u. gas-chromatog. 247, 142 

— Stoffwechsel. II. 248, 411 

— Trenn., gas-chromatog., Bezieh. zwischen Molekiil- 
struktur u. Retentionszeit 248, 131 

— — sdulen-chromatog. 248, 132 

Steroidaminoalkohole, Identifiz. in ihren Derivaten nach den 
Elektronenabsorptionsspektren 245, 405 

Steroidborane, Nachw. v. Cholestanolen u. Cholestanonen, 
diinnschicht- sowie gas-chromatog. 248, 132 

Steroidderivate, Analyse, mikrobiolog. 245, 413 

Steroide, Androsten-, Androstan, Cholesten-, Cholestan-, 
Oestran- u. Cholangeriist enthalt. Ketone, Oxime u. 
Homolactame, vgl. diinnschicht-chromatog. Unter- 
such. 249, 159 

— Best. der Zahl O-halt. Substituenten, papier-chromatog. 
248, 286 

— — in Harn, papier-chromatog., automat. 248, 131 

— — v. Cu. H, verbess. Mikroverbrenn. 248, 372 

— carotinoide, Nachw., diinnschicht-chromatog., Ultra- 
mikrofluorescenzspriihreagens 246, 404 

— Carotinoid-Gem. (wasserldsl.-), siulen-chromatog. 
Trenn. v. Vorlaufern 248, 412 

— 11-Desoxy-17-oxo—, Analyse 250, 153 

— Elution nach der Diinnschicht-Chromatog. 246, 403 

— Gas Phase Chromatography of Steroids (EKik-Nes, 
Horning) 250, 36 [L] 

— Gem. mit Derivaten, Trenn., gas-chromatog. 248, 131 

— Gonangeriist enthaltende Verbind., Analytik. VII. An- 
wend. v. Natriumborhydrid bei der spektralphotom. 
Untersuch. konjugierter Ketosteroide 249, 158 

— Gruppentrenn., diinnschicht- u. siulen-chromatog., 
als Trimethylsilylather 247, 141 

— isomere 16- u. 17-Keto—, Trenn., gas-chromatog. 
248, 133 

— isomere Ketomethoximderivate, Bildung u. gas- 
fliissig-chromatog. Verhalten 248, 412 

— isomere Oxime, Trenn., diinnschicht-chromatog. 
248, 412 

— Keto—, a,f-ungesatt., UV-spektralphotom. Mess. 
in 72°/,iger Perchlorséure 248, 39 [Or] 

— 17-Keto—, Best. in Harn, mikrochem. 248, 413 

— — Trenn., diinnschicht-chromatog. 248, 412 

— 17-Keto— u. 17-Hydroxycorticosteroide im Gem., 
Trenn., saulen-chromatog. 248, 133 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., in pharmazeut. 
Praparaten 249, 414 

— — — Lokalisier. mit Jod 248, 132 

— — — mit quantitativer Auswert. 246, 404 

— — gas-chromatog. 250, 412 

— — — als Dimethylsilyl-, Trimethylsilyl- u. Chlor- 
methyl-dimethylsilylather 246, 403 

— — — in biolog. Material 250, 152 

— — — Retentionsverhalten mit einer Reihe kombin. 
Kolonnen 246, 404 

— — — Ubersichtsbericht 246, 404 

— — in Harn 248, 132 

— neutrale, Best. in Faeces v. Menschen mit konstanter 
Fettkost 245, 413 

— Norgestrel verwandte —, Best., fluorim. 250, 152 

— Oxo—, Best. in Harn, diinnschicht-chromatog.- 
densitom. 250, 153 
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— 17-Oxo—, Fraktionierung durch Flissigtrennung 
250, 153 

— 1-oxydierte, papier-chromatog. EKigenschaften einiger 
neuer — 248, 412 

— synthet., Nachw., diinnschicht-chromatog. 248, 411 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 249, 283 

— — — vy. Alkaloiden u. Sapogeninen 247, 132 

— Untersuch., gas- u. diinnschicht-chromatog. kombin. 
244, 216 

Steroidglucuronide, Best.in Harn, gas-chromatog. 246, 405 

Steroidghucuronoside, Nachw., gas-chromatog. 245, 413 

Steroidketone, Analyse, diinnschicht-chromatog. 247, 142 

Steroidspektren, des Harns, gas-chromatog. 248, 131 

Steroidsulfate, Trenn., diinnschicht-chromatog. 244, 216 

Sterole, s. Sterine 

Stibnit, Best. v. S-Spuren 248, 234 

Stickstoff, Amino—, Best. v. Plasma, colorim., mit DNFB 
249, 277 

— Best., aktivierungsanalyt., in Explosiv- u. Treib- 
stoffen 247, 123 

— — — in hochreinen Materialien 244, 337 

— — — in Nb 249, 52 

— — — in Siu. Se 245, 239 [Or] 

— — durch Schmelzen mit Impulsheizung 249, 326 

— — gas-chromatog. 248, 61 

— — — in Gasen der Ammoniaksynthese 244, 78 

— — — in Gasen (Raffinerie-) 244, 79 

— — — inorg. Verb. 249, 212 

— — — — 247, 346 

— — — — nach pyrolyt. Zersetz. gmaB Dumas 245, 325 

— — — — neben Cu. H 249, 313 

—--—---— mit elektron. Integration 247, 98 

— — — in Ti, nach SiliciumschmelzaufschluB 244, 207 

— — — in waBr. Lés. (Spuren) 250, 60 

— — —neben O,, Ar, CO, CO,, H,S u. SO, 249, 46 

— — in Arzneimitteln, automat. 250, 386 

— — in Azidverb. (Mono- u. Di-), volum., Curtius- 

mlagerung in Hisessig (mikro) 244, 398 

— — in biolog. Material 250, 397 

— — in Bisdiazoarsonabkémmlingen der Chromotrop- 
saure 247, 67 

— — in Boden 250, 73 

— — in Bodenproben u. Materialien mit hoher Schwer- 
metallkonzentration, automat.-dest. 250, 73 

— — in Cr-Leg. 246, 63 

— — in Diingemitteln 250, 75 

— — — nach Kjeldahl, Verbesserung 249, 352 

— — — Raney-Katalysator-Meth. 250, 285 

— — in Edelgasen (Spuren) 250, 59 

— — in Erddéldestillaten 247, 378 

— — in Fisch u. Fleisch mit Vakuumdestillation 249, 266 

— — in Futtermitteln, Dumas-Meth. 249, 67 

— — in Gasen, neutronenflugzeitspektrom. 248, 87 

— — in He, spektrog. 244, 138 

— — in landwirtschaftl. Material, automat. Dumas- u. 
Kjeldahl-Meth. im Vergl. 247, 382 

— — in Milch u. Milchprodukten, automat., mit 
Technicon-Analyzer 244, 76 

— — in Mineralodlen (Spuren) 250, 276 

— — in Motordélen, Benzinen u. wiBr. org. Los., coulom. 
248, 241 

— — in N-Diingern, AOAC-Meth. 2044, modifiz. 244, 154 

— — in Nitriden u. Carbonitriden v. Ubergangsmetallen 
247, 208 [Or] 
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Stickstoff, Best. (Forts.) 

— — in nitrierten Olen 246, 343 

— — in org. Fluorkohlenstoff- u. Fluorstickstoffverb., 
automat. 249, 313 

— — in org. P- u. F-Verb., automat. 244, 395 

— — — neben C u. H, mit Technicon CHN-Automat 
247, 346 

— — in org. Verb. 247, 99 

— — — gas-chromatog.-coulom. 249, 209 

— — — Kjeldahl-AufschluBapparatur 249, 313 

— — — Mikro- u. Halbmikroverf. m. H. v. Kalium- 
bromat 248, 199 

— — — Mikroverbrennungstechnik 248, 199 

— — — mit Hilfe der WarmeleitfahigkeitsmeBzelle 
250, 111 [Or] 

— — —neben C u. H, Computer-kontrolliert 248, 197 

— — — — NO,-Absorption, Sorbentienvergl. 244, 198 

— — — titr., Diffusionsmeth. nach vorhergehender 
Kjeldahlisierung 244, 397 

— — — turbidim., nach SaéureaufschluB 244, 66 

— — — Verbrenn. im Einschmelzrohr 244, 66, 198 

— — — Verbrenn. in begrenzter hochprozentiger Sauer- 
stoffatmosphiare 250, 29 [Or] 

— — — volum., Oxydation mit Chromsaure (mikro) 
244, 397 

— — in pflanzl. Material (mikro) 248, 391 

— — in radioakt. Leg., mit fernbedienten Analysen- 
techniken 248, 91 

— — in Schlacken (Siemens-Martin-), volum. 246, 76 

— — in Stahl 249, 54 

— — — 260, 351 

— — — Fehlerquellen beim Lésen in Sauren u. bei der 
Wasserdampfdestillation 248, 93 

— — — isotopenverdiinnungsanalyt., Verwend. v. AlON 
248, 93 

— — — neben O, Helium-Tragergas-Verf. 244, 339 

— — — — nach Schmelzen im Lichtbogen 247, 368 

— — — vakuumheiBextr. 246, 65 

— — in Stahl u. Eisen, Analysator durch oxydierendes 
Schmelzen u. Warmeleitfahigkeitsmessung 250, 351 

— — in UC 247, 171 [Or] 

— — in UN 260, 271 

— — in Wolframmetallpulver 244, 209 

— — in Zr u. seinen Leg. 250, 348 

— — massenspektrom., in H, u. Ar 245, 177 

— — — in Nb 249, 336 

— — nach Dumas in parallelen Rohren 248, 372 

— — neben P (simultan) in Pflanzengewebe, automat. 
248, 247 

— — photom., in Ar 250, 59 

— — — in Be 246, 58 

— — — in biolog. Material 249, 277 

— — — — mit Thymol-Hypobromitreakt. 246, 215 

— — — in Dingemitteln (automat.) 247, 381 

— — — in Metallen (temperaturbestand.-) u. Leg., nach 
Auflésen in FluBsiure/Phosphorsaure/Kalium- 
dichromat-Misch. als Indophenol (Spuren) 248, 89 

— — — in Serum, nach Aufschlu8 mit Perchlorsaure 
248, 29 [Or] 

— — titr. (potentiom.-), in Metallen u. Leg. 245, 181 

— — — neben B in Aminboranen 247, 78 

— — v. CO,, massenspektrom. 246, 50 

— — v. He-, Ne- u. H-Spurenbeimeng. in Glihlampen—, 
gas-chromatog. 247, 359 


Stickstoff — Stroh 


— «-Hydroxyamino—, Best., photom. 249, 313 

— Isotope, Trenn. durch Adsorption an synthet. Zeolithen 
249, 131 

— — — gas-chromatog. 249, 195 

— — — v. Sauerstoffisotopen, destillat. 246, 335 

— Isotopenanalyse bei niedr. Konzentr. v. &N 248, 183 

— org. geb., Best. in Wasser (Binnensee-) mit NeBlers- 
Reagens 249, 330 

— Trenn. v. O,, Ar, CO, CO,, H,S, COS u. SO,, gas- 
chromatog. 249, 326 

Stickstoff-15, Best., spektrog. 248, 362 

Stickstoffaromate, Adsorption an Aluminiumoxid 246, 47 

Stickstofiderivate, Kohlensiure—, Best., titr. (potentiom.-) 
245, 149 [Or] 

— — Nach., diinnschicht-chromatog. 245, 149 [Or] 

Stickstoffdioxid, Best., gas-chromatog. (ppm-Bereich), 
optimale Beding. u. Verainderlichkeit bei Verwend. 
gepulster Spann. 246, 392 

— — in Luft, gas-chromatog. 250, 260 

— — — koninuierl., mit AutoAnalyzer 260, 56 

— — — Verdiimnungssystem fir niedrige Konzentra- 
tionen u. Best. des ,,Saltzman-Faktors‘‘ 244, 294 [Or] 

— — in Nitroglycerin, spektralphotom. 246, 208 

— — in Salpetersaure (roter rauchender-) 250, 274 

— — neben NOCI, Cl,, HCl, CO, u. H,O, pseudo- 
chromatog. (mikro) 247, 266 [Or] 

— — v. Fe, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 220 

— — vy. H,0, gas-chromatog. 2560, 261 

— —v.N,0;, photom. 244, 278 

Stickstoff-Heterocyclen, Analyse, gas-chromatog. 247, 104 

— Best. in Luftproben, elektrophoret. 244, 137 

— Nachw. durch photochem. Farbreaktionen 246, 258 [Or] 

— Sorbend-Sorbens-Wechselwirk. in der Gas-Chromatog. 
248, 86 

— Trenn., papier-chromatog. 244, 409 

Stickstoffmonoxid, Best., gas-chromatog. 249, 46 

— — spektralphotom., in Distickstofftetroxid 247, 360 

Stickstofforganoverbindungen, Analyse. Mitt. 2. 246, 341 

— analyt. Aspekte der Oxydat. mit Chromsiure. 
XIII. Kinet. Analyse der Gem. v. —N—N-Gruppen 
enthaltenden Substanzen 248, 202 | 

— bas. —, Best., titr.-enthalpim. 245, 331 

— Best. in Benzin 250, 276 

— — in Erddl, titr. (nichtwaBr.-) 246, 196 

— — Trennschema 248, 240 

— Nachw., gas-chromatog. 247, 327 

— Nachw. u. Best. m. H. v. Tetraquecksilberfluorescein 
248, 402 

— tert., Trenn. v. photodynam. Farben, saulen- 
chromatog. 246, 40 

Stickstoff(I) -oxid, Best. in N,O,, photom. 244, 278 

Stickstoffoxidchlorid, Best. neben NO,, Cl,, HCl, CO, u. 
H,O, pseudochromatog. (mikro) 247, 266 [Or] 

Stilbene, chromatog. u. spektrale Eigenschaften 247, 354 

Stoffwechselprodukte, enzymat. ,,Sweep*-Techn. zur 
chromatog. Auflés. 4C-mark. Hirnmetabolite 248, 280 

— radioakt., Mess. der Zihlrate 249, 272 

G-Strahlen-Riickstreume8verfahren, Best. v. Ca in 
Zementrohmisch. 247, 376 

Streptomycin, Best., papier-chromatog.-photom. 247, 128 

Streptomycin-Gruppe, Nachw. v. Streptomycin, Dihydro- | 


streptomycin u. Dihydrodesoxystreptomycin im Gem., 
elektrophoret. (diinnschicht-) 249, 413 
Stroh, Best. v. Chlorcholinchlorid, photom. 245, 194 


Strontium — Sulfat 


Strontium, Best., atomabsorptions-spektralphotom., in 
Kola-Phosphat 249, 115 [Or] 

— — — in Pflanzen 249, 352 

— — — in Wasser des atlant. Ozeans 246, 514 

— — flammenphotom., in Naturprodukten 245, 200 

— — —in Nylon 245, 192 

— — in Bariumsalzen, photom., in gem. Lésungsmittel- 
medium 249, 144 

— — in Baryten, ionenaustausch-chromatog.-massen- 
spektrom. 250, 267 

— — in Mehl (Mais- u. Brot-), sdulen-chromatog. (ionen- 
austausch-)-atomabsorptions-spektralphotom. 246, 151 

— — in Wasser (Meer-), ionenaustausch-chromatog.- 
flammenphotom. 244, 79 

— — — spektrog. 250, 262 

— — neben Ba (simultan), aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) mit Ge(Li)-Detektor 250, 196 

— — titr. (chelatom.-), visuell u. spektralphotom. End- 
punktsanzeige 250, 196 

— — titr., mit NaOx-Lés. gegen KMn0O, 249, 350 

— Extrakt. mit Azo-Azoxy-BN-Reagens 249, 144 

— Spurennachweis durch induz. Fall. 248, 69 

— Radio—, Trenn. v. Kernspaltproduktlés. 250, 237 

— Trenn., isotopenaustauschanalyt. 244, 271 

— — neben Ba v. Begleitelementen, séulen-chromatog. 
(kationenaustausch-) 249, 389 

— — v. Ca, Mg u. Ba, siiulen-chromatog. (ionenaus- 
tausch-) 244, 365 [Or] 

— —v. Cau. PO,3- 244, 324 

— — v. Erdalkalien, extr., mit Azo-Azoxy-BN 248, 354 

— — v. Yttrium, radiochem. u. chem. 244, 271 

Strontium-89, Best. in Milch u. Knochenaschen 249, 39 
[Or] 

— — in radioakt. Graphit 249, 293 [Or] 

— — in *3U/*U-Gem., fallungsanalyt., 6-Mess. 
246, 74 

— Trenn. v. Y,0, nach Neutronenbestrahl. 247, 377 

Strontium-89, -90, Best. in Falloutproben, radiochem. 
244, 375 [Or] 

— — in Wasserproben, ionenaustausch-chromatog. 
244, 306 [Or] 

— Trenn. v. Kernspaltproduktgem., extr. 247, 376 

Strontium-90, Best. in Knochen v. Menschen, extr., mit 
Tributylphosphat 246, 214 

— — in Luft u. Niederschlagen (Spuren) 248, 218 

— — in Milch u. Knochenaschen 249, 39 [Or] 

— — in radioakt. Graphit 249, 293 [Or] 

— — in Wasser (Meer-) 244, 138 

— — in Wasser (Meer-) u. anderem natiirl. Material 
maritimen Ursprungs, siulen-chromatog. (ionen- 
austausch-) 246, 52 

— — in Weizen 249, 264 

— Trenn. neben 1°La, %?Eu u. °Y v. U, papier- 
chromatog. 249, 395 

— — vy. °Y, elektrophoret. (diinnschicht-) 246, 74 

— — — extr. 247, 377 

— — — — mit Monooctyl-anilino-benzylphosphonat 248, 
356 

— — — Ringofenmeth. 248, 68 

k-Strophantin, Best. neben AMP u. Rutin 247, 132 

Strukturaufklirung, automat., v. aliphat. u. alicycl. 
Komponenten 249, 316 

— Best. der Wertigkeit v. Anionen durch die Isotypie 
ihrer Tetraphenylarsoniumsalze 247, 16 [Or] 
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— org. Verb. mit spektroskop. Methoden (Simon u. 
Clerc) 244, 258 [L] 

Strychnin, Best. in biolog. Material, papier-chromatog.- 
colorim. 248, 144 

— — in Brucinsulfat oder im Alkaloid, spektralphotom. 
247, 133 

Strychnin-Alkaloide, Nachw. in Strychnos nux vomica L 
245, 407 

Styrol, Best. in Luft, papier-chromatog. 249, 325 

— —v. Cl, photocolorim. 250, 72 

— — vy. Formaldehyd- u. Benzaldehyd-Verunreinig., 
polarog. 250, 280 

Styrol-Acrylnitril-Copolymere, Analyse, IR-spektroskop., 
nach pyrolyt. Zersetz. 248, 40 [Or] 

Styrole, Chlor—, Trenn. 248, 388 

Styrololigomere, Trenn. siulen-chromatog. 248, 85 

Styrylalkyloxime, zur KMR-Spektroskopie 248, 213 

cis-3-Styrylpyridin, Photoprodukte aus der Photo- 
cyclisier., Nachw., diinnschicht-chromatog., mit 
quant. Auswert. 248, 389 

Sublimationsverfahren, Trenn., Lanthanide u. verwandte 
Elemente in binéren Misch. als 6-Diketonchelate 
244, 58 

— — Se v. Stahlproben nach Neutronenaktivier. 
u. Verbrenn. 244, 133 

— — v. Metallchelaten mit Thenoyltrifluoraceton 249, 
137 

— — vy. org. Verb. im Gem., Apparaturverbess. 245, 127 

— Untersuch. der Sublimation u. Gasabsorption v. 
Metallen, Naherungsmeth. 244, 146 

Substitutionsverfahren, bromom. Best. v. 9-Vinyl- 
carbazolen (Kaufmann-Meth.) 244, 399 

Succinat, Nachw. neben Citrat 248, 84 

Succinimid, zur Best. v. Co(II)-Spuren, spektralphotom. 
244, 317 [Or] 

SiBstofftabletten, Best. v. Cyclamat auch neben Saccharin 
248, 267 

SiSwaren, Nachw. v. Lactoflavin, papier-chromatog. 
244, 75 

Sulfachinoxalin, Best. in Futtermitteln, auch in Anwesenh. 
v. Amprolium u. Ethopabat 250, 286 

Sulfadimidin, Best. in Futtermitteln, diinnschicht- 
chromatog.-spektralphotom. 250, 75 

— — — gemeinsame Untersuch. 250, 287 

— — — saulen-chromatog. (ionenaustausch-), verein- 
fachte Meth. 244, 155 

Sulfamethazin, s. Sulfadimidin 

Sulfamide, Best. v. Hydrochlorthiazid, titr. 246, 344 

Sulfaminverbindungen, Best., spektralphotom., mit 
o-Diacetylbenzol 245, 401 

Sulfanilsiure, Best., titr. (potentiom.-) 245, 155 [Or] 

Sulfat, Best. 249, 199 

— — colorim.-automat. 247, 361 

— — in Wasser (Brauch- u. Ab-), gravim., titr. sowie 
photom., Ubersicht 246, 53 

— — isotopenverdiinnungsanalyt. (substéchiom.-) 244, 
131 

— — neben PO,'- u. AsO,3-, auch in Gegenw. anderer 
Jonen 250, 208 

— — photom. durch Extraktion von Tris-(1,10-phen- 
anthrolin)-eisen(II)-chloranilat 247, 88 

— — — in Kohleaschen u. ahnl. Materialien, mit Barium- 
chloranilat 246, 337 

— — — in pflanzl. Material 245, 190 
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Sulfat, Best., photom. (Forts.) 

— — — mittels des Thorium/Morin-Kompl. 250, 208 

— — titr., gegen Chlorphosphonazo III 249, 199 

— — — in Athylendiamin-Verkupferungs-Elektrolytlés. 
247, 378 

— — — in Harn, gegen 2,7-Bis-(4-nitro-2-sulfobenzol-1- 
azo)-1,8-dihydroxynaphthalin-3,6-disulfonsaure 
250, 397 

— — — in Wasser (Natur- u. Kessel-) neben Phosphat 
mit Bariumsalzen gegen Nitchromazo 244, 80 

— — — mit Sulfonazo III 244, 280 

— — — neben Carboxyl- u. Sulfonatgruppen in Olen 
(pflanzl.-) 248, 261 - 

— — — neben Cl- u. NO,- in natiirl. Wassern 249, 329 

— — — neben F~ in Atzlés. 246, 313 [Or] 

— — titr.-amperom., in Vanadiumkatalysatoren 247, 87 

— — titr.-potentiom., in Detergentien vom Alkyl- 
naphthalinsulfat-Typus 248, 255 

— — turbidim. 248, 364 

— — — in Wasser 249, 47 

— — v. Se-Spuren, spektralphotom. 248, 239 

— Trenn. v. NO,-, séulen-chromatog. (kationen- 
austausch-) 248, 187 

Sulfhydryl, Best. in biolog. Systemen, v. Nichtprotein—, 
polarog. 248, 124 

— — in Weizenglutenproteinen, titr. (amperom.-) 244, 75 

Sulfhydrylgruppen, Best., in Proteinen 250, 407 

— — titr. (argentom.-), -amperom. Beeinflussung durch 
versch. Salze 250, 256 [Or] 

Sulfid, Best. in org. Verb., fluorim. 247, 99 

— — in Schlacken u. Zement 249, 60 

— — in Wasser (Brauch- u. Ab-), gravim., titr. sowie 
photom., Ubersicht 246, 53 

— — photom., Ausnutz. der Reaktion zwischen Jodid u. 
Triphenylmethanfarbstoffen 249, 198 

— — photom. (katalyt.-), Einwirk. auf Redukt. v. Ag- 
Jonen durch Fe(II) 246, 397 

— — titr.-potentiom., mit selektiver Membranelektrode 
247, 341 

— Nachw. in Mineralien, Tipfelprobe 246, 73 

Sulfide, Alkyl—, Analyse v. — mit niedr. Molekular- 
gew., gas-chromatog. 248, 376 

— org., Trenn., saulen-chromatog. 244, 200 

Sulfideinschliisse, Best. in Stahl (C-reichem chromhalt.-) 
246, 332 

Sulfiderze, Best. v. Ni-Sulfid 249, 345 

Sulfidimine, Nachw., dinnschicht-chromatog. 245, 332 

Sulfit, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 250, 208 

— — polarog. 250, 208 

— — spektralphotom. (mikro) 246, 397 

— — titr., mit durch Titan(IV)-salze stabilis. H,O, 
247, 88 

— — — mit TICl,-Lés. 248, 360 

Sulfobromphthalein, Best. in Serum 250, 143 

Sulfocyanierungsbider, Best. v. Rhodaniden 250, 69 

Sulfolipid, Best. in Pflanzengewebe 249, 67 

Sulfonamidantidiabetica, Analyse, KMR-spektrom. 246, 
22 [Or] 

Sulfonamide, Acryl—, Nachw. diinnschicht-chromatog. 250, 
134 

— Best. in Milch u. Geweben 248, 394 

— Nachw., dinnschicht-chromatog., mit 4-Chlor-7-nitro- 
benzofurazan u. quant. Auswert. 245, 390 [Or] 

Sulfonamidgruppen, Nachw. 249, 413 


Sulfat — Szintillations-Zahlverfahren 


Sulfonate, Alkyl—, Alkalischmelze-Gas-Chromatog. 
250, 80 

— Ammoniumaryl—, Best., titr.-potentiom., in nicht- 
waiBr. Medium 249, 72 

— Trenn., papier-chromatog. 244, 200 

Sulfonatgruppen, Best. neben Carboxyl- u. Sulfatgruppen 
in Olen (pflanzl.-), titr. 248, 261 

Sulfonazo III [2,7-Bis(azo-2-sulfo-4-methyipheny]) - 
chromotropsiure], Best., coulom.-titr. (titanom.-) 
247, 355 

— zur Best. v. Ba, spektralphotom. 248, 68 

Sulfonsiuren, Alkyl- u. Arylmono- u. -di—, Trenn., 
sdulen-chromatog. 248, 205 

— Analyse v. p-Jodbenzolsulfonsaure, Benzol- u. p-Toluol- 
sulfonsiure, papier-chromatog., #4J- oder *S-mark. 
248, 100 

— aromat., Nachw., papier-chromatog. bzw. -elektro- 
phoret. mit quant. Auswert. 248, 82 

— — Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
249, 224 

— diazot. isomere — der o-Amino-naphthole, Chromatog. 
250, 138 

— oberflachenaktive aliphat., aromat. u. alkyl-aromat., 
Best. des Aktivstoffgehaltes, Ubersichtsbericht 247, 124 

Sulfoxid, Best. in Handelspraiparaten, UV-spektroskop. 
249, 270 

Sulfoxide, Trenn. aus Erdélfraktionen, saulen-chromatog. 
(kationenaustausch-) 246, 338 

— — diunnschicht-chromatog. 245, 331 

Suraminnatrium, Best., fallungsanalyt.-titr. 246, 350 

Sympathomimetische Amine, quantitative Dinnschicht- 
Chromatog. 249, 75 

Systox, Best. v. Tetraathyldithionopyrophosphat u. des 
Thiono-Thiol-Verhaltnisses, gas-chromatog.-KMR- 
spektrom. kombin. 245, 195 

Szintillations-Spektrometer, Flissig— 249, 139 

Szintillationssystem, gepuffertes 249, 156 

Szintillationszihler, zur kontinuierlichen Uberwachung 
der Radioaktivitat in Lés. 250, 339 

Szintillations-Zahlverfahren, Best. v. Aminosauren als 
Dinitrophenylaminosaure-(C)-methylester 246, 221 

— — vy. Aminosauren-Ninhydrin-Reaktionsprodukten, 
4C-mark. 248, 400 

— — v. 4C-mark. Ketokérpern 246, 219 

— —v. *K 249, 383 

— — v. *P in Algen, ,,Trocken“‘-Zahl. in fliiss. Szin- 
tillationszaihlern 250, 286 

— — v. #9Pu in waiBr. Lés., Interferenz einiger radio- 
aktiver Verunreinigungen 248, 74 

— — v. Spurenelementen in Diamanten nach Neutronen- 
aktivierung 244, 342 

— Flissig—, ,,Anti-quench-Shift 248, 336 

— — Best. v. #CO, 250, 394 

— — — — in biolog. Material 249, 272 

— — — v. Fe u. *Fe nebeneinander 247, 93 

— — — v. Fucosegehalt nach diinnschicht-chromatog. 
Trenn. als °H-mark. Fucitol 244, 405 

— — — v. 8H in Wasser (Regen- u. Flu8-) nach 
elektrolyt. Konzentrierung 250, 261 

— — — v. SH u. ®Kr in waBr. Proben 248, 240 

— — — v. §H-mark. Proteinen nach disk-elektrophoret. 
Trenn. 250, 406 

— — — v. §H- u. 4C-mark. Verbind. bei der Untersuch. 
v. Detergentien 247, 123 


Szintillations-Zahlverfahren — Tellur 


Sy MPN) OEY Missi 

— — Polyacrylamidgelpraparierung 248, 284 

— — v. “C- u. SH-mark. fliiss. org. Siuren 250, 41 

— — Wirksamkeit, innerer Standard mit identischen 
Systemeigenschaften 248, 44 

— Isolier. v. “CO, nach einem modifiz. Van Slyke- 
Verfahren 244, 211 


T 


Tabak, Analyse v. —aschen, massenspektrog., mit 
Funkenanreg. 248, 251 

— — v. Zigarettenrauch, gas-chromatog., Probenahme 
244, 353 [Or] 

— Best. v. Benz(«)pyren in Zigarettenrauch, gas- 
chromatog. 249, 69 

— — v. Carbamat-Insecticiden 250, 76 

— — v. Cl-halt. Insecticiden 250, 76 

— — — auch in Tabakrauch 248, 105 

— — vy. Fettsauren (freien nichtfliicht.-), auch in Tabak- 
rauch 248, 105 

— — v. fliichtigen Anteilen in Zigarettenrauch u. -filter- 
asche 2650, 288 

— — y. Ketonen (aromat.-) in Tabakrauchkondensaten 
250, 288 

— — v. KW-Stoffen (normalen-) in —blattern, gas- 
chromatog. 249, 69 

— — v. Menthol in Zigaretten 248, 251 

— — v. Nicotin, auch in —rauch, gas-chromatog. 
247, 384 

— — v. NO,-, automat. 248, 105 

— — vy. Polyalkoholen in —produkten, gas-chromatog. 
247, 384 

— — y. Scopolin u. Scopoletin, diinnschicht- 
chromatog.-fluorim. 248, 251 

— Nachw. v. Alkaloiden, diinnschicht-chromatog. 247,119 

— — y. Carbonylverb. in —rauch, papier-chromatog. 
247, 384 

— Priifung auf Aflatoxin B, in —blattern u. Rauch- 
kondensaten v. Zigaretten 247, 119 

Tallol-Alkydharze, Analyse auf ihren monomeren u. 
dimeren Sauregehalt, gas-chromatog. 248, 243 

Tang, Best. v. Sr, siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
246, 52 

Tantal, Best. in Gesteinen u. Mineralien, papier- 
chromatog., semiquant. 244, 344 

— — in Ta,0;, photocolorim. (differential-), mit Methyl- 
violett 246, 78 

— — neben Nb u. anderen verwandten Elementen, 
fallungsanalyt., mit Tetra-n-pentylammoniumbromid 
250, 207 

— — photom., in Ferronickel u. Nb 245, 183 

— — — in Metallen u. Leg. 244, 208 

— — — in Nb, mit Meldolablau 249, 336 

— — — — mit Malachitgriin (Spuren) 245, 135 [Or] 

— — réntgenspektrom., in Ag 248, 90 

—. — — in Sintercarbid 250, 271 

— — — in Zinnschlacke 249, 60 

— — spektrog., in Gesteinen, nach chem. Anreicher. 
247, 370 
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— Least-Squares-Auswert. der y-Spektren v. Nuklidgem. 
u. bei der Simultanbest. v. langlebigen Radio- 
nukliden in neutronenaktiviertem Pb u. Al 250, 1 
[Or] 

Szintillatoren, Plastik—, zur Elutions-Chromatographie 
an lonenaustauschern mit kontinuierl. Messung 
o-strahlender Nuklide 244, 161 [Or] 


— — — in Wolframiten 244, 150 

— — y. Ca-Spuren, flammenphotom. 250, 265 

— — v. Cl-Spuren, titr. (argentom.-), mit Dimethyl- 
aminobenzylidenrhodanin-Testpapier oder voltam. 
Indikat. 250, 265 

— — vy. F--Spuren, spektralphotom., nach pyrolyt. 
Abtrenn. u. Extr. als Alizarin/ADTA-Kompl. 250, 64 

— — v. Nb, extr., spektralphotom., mit Methylisobutyl- 
keton-Phenylfluoron nach Trenn. mit Amberlite LA-2- 
Benzol-Lés. 246, 330 

— — y. Si-Spuren, destillat.-photom. 250, 264 

— —v. Wu. Mo nach der Reakt. mit Dithiol 247, 365 

— Nachw. neben Nb, Mo u. W, saulen-chromatog. 
247, 340 

— PAR als empfindl. Reagens 246, 394 

— Reakt. mit Dibromgallussaure neben Oxalsaure, 
Weinsiure u. Athylendiamintetraessigsiure 249, 401 

— Trenn. v. Nb-Leg. durch Ionenaustausch 249, 335 

— Untersuch. an Reagentien fiir —. Il. Higenschaften 
v. Brenzcatechinderivaten 249, 198 

Tantal-Niobate, Best. v. Pb, U u. Th, ionenaustausch- 
chromatog., titr. bzw. gravim. 244, 148 

Tantaloxid, Analyse, spektrochem., Anwend. v. ,, Ver- 
flichtigungskurven® 246, 137 

— Best. neben Nioboxid in Mineralien, gravim. 246, 73 

— — v. P 246, 336 

Tartrat, Best. neben Citrat, spektralphotom. 249, 220 

TBTM (Thiobarbitursiuretrimethinfarbstoff), zur Best. v. 
Mg, photom. 248, 291 [Or] 

Technetium, Best., extr., -photom. 244, 282 

— — polarog. 244, 283 

Technetium-99m, Trenn. v. *°Mo, séulen-chromatog. 
244, 134 

Tee, Analyse 248, 256 

— — v. Pigmenten im Extrakt v. schwarzem —, saulen- 
chromatog. 248, 266 

Teer, Best. v. Brenzcatechin in Holz— 250, 287 

— — v. NH; in Waschol v. Schwarzkohlen— 250, 69 

Teigwaren, Best. des Higehalts in Nudeln 249, 267 

Tellur, Best. 250, 209 

— — aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Ga, As u. 
Galliumarsenid 248, 225 

— — — in Se 247, 27 [Or], 225 [Or] 

— — — — 248, 187 

— — — neben Se-, As- u. Sb-Spuren (simultan) in ZnSQ,- 
Elektrolytlos. 249, 61 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Fe u. Stahl 
248, 93 
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Tellur, Best. (Forts.) 

— — atomfluorescenz-spektrom. 244, 133 

— — elektrogravim., neben Se 244, 62 

— — gravim., in Anodenschlamm 249, 332 

— — nephelom., in Hisen u. Stahl 250, 266 

— — photom., in Cu-Leg., mit Wismuthiol IT nach 
Trenn. mit 4,4’-Methylendiantipyrin u. 1,1,2,2-Tetra- 
chloréthan 247, 341 

— — — in Pb 249, 335 

— — — neben Begleitelementen 248, 296 [Or] 

— — polarog., in As u. As-halt. Produkten 245, 182 

— — — in Hg/Cd-Tellurid-Filmen 246, 330 

— — — in Se 247, 366 

— — rontgenfluorescenzspektrom., in Zinkselentellurid- 
Einkristallen 248, 238 

— — v. Metallspuren, spektrog. 250, 349 

— — v. Sb, polarog. 246, 135 

— — vy. Se, polarog. 248, 228 

— chem. Verhalt. u. Best. kleiner Mengen 246, 81 [Or] 

— Extr. mit Wismuthiol II 250, 338 

— Nachw. neben Se, diinnschicht-chromatog. 248, 366 

— — — in Pt-Metalle u. Au enthalt. techn. Material, 
papier-chromatog. 248, 240 

Tellur(I), Best., titr.-potentiom., mit Zinn(II)- 
chloridlés. 249, 397 

Tellur(IV), Best., titr. (coulom.-) 246, 138 

— — —neben Se(I[V) 247, 341 

— Extr. aus mineralsauren, bromwasserstoffhalt. Medien 
250, 209 

Tellur(IV) u. (VI), Best., titr. (coulom.-) 244, 134 

Tellurat, Nachw. 248, 365 

Telluratocuprat(II]), Bis—, Verwendung in der MaB- 
analyse 250, 52 

Tellurit, Nachw. 248, 365 

Tellurlegierungen, Analyse v. Te/Nd-Leg. 247, 364 

Tellursiure, Best. 250, 209 

Temik [2-Methyl-2-(methylthio)-propionaldehyd-0- 
(methylcarbamoyl)oxim], Best., gas-chromatog. 250, 77 

— Nachw. in Citrusfriichten, extr., siulen-chromatog.- 
spektralphotom. 245, 350 

Tenorit, Best. neben Cuprit u. Cu 249, 55 

Tensammetrie, Effekte v. Tragerelektrolyten 250, 47 

Tenside, anion., Analyse, siulen-chromatog. 249, 72 

— — Best., titr. 244, 159 

— anion. mit Carboxylgruppe, Best., titr. 246, 210 

— anion. Sulfat— u. Sulfonat—, Best., simultan 250, 80 

— Best. des Aktivstoffgehaltes v. Alkylsulfaten sowie 
aliphat., aromat. u. alkylaromat. Sulfonsiuren, Uber- 
sichtsbericht 247, 124 

— — des Micellmolekulargewichts, gel-chromatog. 250, 
384 

— — in Wasser (Meer-, SiB-), atomabsorptions-spektral- 
photom. 248, 222 

— — v. anorg. Sulfaten in Alkylnaphtalinsulfonaten, 
titr.-potentiom. 248, 255 

— — v. Li in Lés. versch. Detergentien, atomabsorptions- 
spektralphotom. u. flammenphotom. 249, 72 

— — v. Polyglykolather-Derivaten, titr., mit Wolframato- 
kieselsiure 248, 154 [Or] 

— ion., Analyse 245, 156 [Or] 

— kation., Best., spektralphotom., mit Orange IT 
248, 108 

— nichtion., Analyse v. — des Polyoxyathylen-Typs, 
chromatog. 249, 72 


Tellur — Tetrachlorphenol 


— — Best. der kritischen Micellkonzentration m. H. v. 
Elektrocapillarkurven 248, 108 

— — — in Abwasser, photom. bzw. nephelom. 247, 124 

— — — neben Dodecylbenzolsulfonsiure, polarog. 249, 72 

— — mit langer Polyathoxykette, Modifiz. der Meth. v. 
Greff u. Setzkorn 248, 256 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 246, 211 

— OP-7 u. OP-10, Best. in gefarbten Abwissern mit 
Rhodanokobaltmethode 249, 331 

— Pluronic F-68, Best. in biolog. Flissigkeiten 249, 287 

— Untersuch. der Wirksamkeit, mittels 73H- u. 4#C-mark. 
org. Verb., fliissigszintillations-spektrom. 247, 123 

Terbacil (3-tert.-Butyl-5-chlor-6-methylucaril), Best., 
gas-chromatog. (mikrocoulom.-) 247, 387 

Terbium, Best., fluorim., in waBr. Los., mit Bis[1(2)- 
pyridyl-3-methyl-5-pyrazolonyl]-4,4’-methan 248, 72 

— — — in Yttriumoxid 250, 272 

— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
anionenaustausch-chromatog.-y-spektrom. 250, 268 

— — kathodenluminescenzspektrom. 250, 65 

Terephthalsiure, Best. neben Benzoeséure im binaren 
Gem., titr. 249, 321 

— — neben p-Toluidinséure in p-Xylenoloxydations- 
produkten, titr.-potentiom. 260, 140 

— — v. Benzoesiure u. Phthalsdure in kleinen Mengen, 
sdulen-chromatog.-titr. 248, 215 

Terpenalkohole, Mono—, Nachw., diinnschicht-chromatog., 
als Trimethylsilylather 248, 85 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. als 3,5-Dinitro- 
benzoate 250, 141 

Terpene, Analyse, gas-chromatog. 250, 141 

— gas-chromatog. Verhalten, relat. Retentions- 
zeiten auf versch. fliissigen Phasen 248, 387 

— massenspektrom. Untersuch. III. KW-Stoffe der 
Caran- u. Menthanreihe 244, 7 [Or] 

— Nachw. v. Acetaten phenol. Di—, diinnschicht- u. 
gas-chromatog. 249, 414 

— Tri—, Best. v. Cu. H, verbess. Mikroverbrenn. 248, 
372 

— — tetracycl., Nachw. v. Cucurbitacinen, diimnschicht- 
chromatog. 248, 273 

Terpenoide, Trenn., gas-chromatog. 246, 45 

Terpentin, Best. in Luft, colorim. 250, 58 

Terpinhydrat, Best., gas-chromatog. 248, 121, 274 

Testosteron, Best. in Harn 250, 153 

— — — dimnschicht-chromatog.-fluorim. 246, 407 

— — — saulen- u. gas-chromatog. 249, 283 

— — in Plasma, fluorim. 248, 133 

— — — gas-chromatog. 250, 152 

— Nachw. v. 17«-Methyl—Stoffwechselprodukten im 
Hundekot 248, 134 

— Trenn. v. Epitestosteron, diinnschicht-chromatog. 248, 
133 

Testosteronpropionat, Nachw. in Ol-Injectabilia, siiulen- 
chromatog.-spektralphotom. 244, 218 

Tetraithylpyrophosphat, Analyse, massenspektrom. 
248, 253 

Tetrachloriithylen, Best. v. Phosgen, colorim. 250, 277 

Tetrachlorkohlenstoff, Best., gas-chromatog. 247, 351 

— — — in Getreide 248, 118 | 

— — v. H,O-Gehalt, titr., mit Karl Fischer-Lés. 246, 339 | 

— — v. Phosgen, colorim. 250, 277 

Tetrachlorphenol, Best., spektralphotom., mit Tris- 
(1,10-phenanthrolin)-eisen(II)-sulfat 246, 206 


Tetracyanoithylen — Thermoderivatographie 


Tetracyanoithylen, als diinnschicht-chromatog. Spriih- 
reagens 248, 59 

Tetracyclin, Best., fluorim. 249, 413 

— — — 245, 404 

Tetracycline, Best., photom. 248, 274 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 247, 402 

— — in Fermentationsflissigk., papier-chromatog. 

245, 411 

— — sdulen-chromatog. 247, 402 

Tetracyclinhydrochlorid, Best., diinnschicht-chromatog.- 
spektralphotom,. 248, 121 

— — in tier. Gewebe, spektrofluorim. 245, 414 

— — v. Anhydrotetracyclinen 246, 351 

Tetraedritkonzentrate, Best. v. Bi 244, 341 

Tetrafluoroborat, Best., spektralphotom., mit Ferroin 
248, 70 

Tetra-(m-fluorphenylo)-borat, Na—, Herstell. u. 
Reagenseigenschaften 250, 52 

Tetrahydrofuran, Best. v. Verunreinigungen, gas- 
chromatog. 248, 241 

Tetrahydrofurylalkohol, Best. v. Furfurol u. Furylalkohol, 
photom. bzw. coulom. 245, 192 

3,5,7,4’-Tetrahydroxy-flavon, s. Kiimpferol 

Tetralin, Best. v. S-Beimengungen 246, 199 

Tetranitropentaerythrit, Best. neben Nitroglycerin, 
polarog. 245, 197 

Tetraphenylarsonium, Nachw. neben Tl(I), Dipheny]- 
jodonium u. Tetraphenylphosphonium, elektrophoret. 
(papier-) 248, 191 

Tetraphenylarsoniumverbindungen, Best. v. As in neu- 
tronenbestrahlten — 250, 127 

Tetraphenylborat, Best., extr.-radiom., durch die Meth. 
der konzentrationsabhangigen Verteilung mittels 
1370s 245, 393 

— — extr.-spektralphotom., als Cuproin/Kupfer(L)- 
chelat 249, 382 

Tetraphenylphosphonium, Nachw. neben TI(I), Diphenyl- 
jodonium u. Tetraphenylarsonium, elektrophoret. 
(papier-) 248, 191 

Tetraphenylporphinsulfonat, Best. in tier. Gewebe, 
spektrofluorim. 245, 414 

Tetra-(p-trifluormethylphenylo)-borat, Na—, Herstell. 
u. Reagenseigenschaften 250, 52 

Thallium, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Se 
247, 28 [Or] 

— — atomfluorescenz- sowie atomabsorptions-spektral- 
photom., mit elektrodenlosen Entladungsréhren 2650, 
202 

— — im menschl. Organismus, massenspektrom. 244, 210 

— — in Gesteinen, spektrog., Berechn. der Nachweis- 
grenze 244, 190 

— — in Metallorganoverbind. 244, 400 

— — in Zn, spektralanalyt. 249, 332 

— — in Zinksulfid hoher Reinh., mitfallungsanalyt., 
-photom. mit Dithizon 246, 79 

— — neben Al, Ga u. In, Ringofenmeth. (mikro) 245, 394 

— — neben Hg u. Au mit Kristallviolett 250, 199 

— — photom., in biolog. Material 245, 201 

— — — in Metallen u. Leg. 244, 206 

— — — mit Solochrom Cyanin R 244, 131 

— — —neben Cu-, Hg- u. Cd-Spuren 250, 353 

— — polarog. 247, 337 

— — — 246, 135 

— — — in Cd 248, 223 
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— — — — (Spuren) 250, 263 

— — titr. (redox-) 248, 74 

— inversvoltamm. Verh. in pyridinhalt. Grundlos. 
246, 1 [Or] 

— Nachw. in biolog. Material, diinnschicht-chromatog. 
245, 201 

— Trenn. v. Ga, In, Sb u. Bi, extr., mit alkylphosphorigen 
Saéuren 245, 398 

Thallium(I), Best., photom. bzw. titr.-photom., kinet. 
247, 82 

— — titr.-coulom., mit [Mo(CN),]®- 247, 82 

— — titr. (komplexb.-) 245, 165 

— Nachw. neben Diphenyljodonium, Tetraphenyl- 
arsonium u. Tetraphenylphosphonium, elektrophoret. 
(papier-) 248, 191 

— Trenn. v. Pb(II), ionenaustausch-chromatog. 248, 76 

— — — — 249, 151 

Thallium (I), Best., extr.-spektralphotom. 248, 360 

— — in Zink/Vanadin-Produkten durch quant. Extrak- 
tion 249, 348 

— — photom., mit PAR oder TAR 249, 150 

— — — mit Xylenolorange 245, 397 

— — titr. (amperom.), mit Benzolsulfonylthiobenzamid 
249, 344 

— — titr. (komplexom.-), gegen 5-(2-Pyridylazo)-2-mono- 
athylamino-p-kreso! u. seine Bromderivate 245, 398 

— — titr.-potentiom., mit Oxalsiure 245, 320 [Or] 

— Komplexb. mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoylpyrazo- 
lon-(5), Untersuch. 248, 183 

— Trenn. v. Ga(III) u. In(IId), extr., mit Tri-n-butyl- 
phosphat 245, 397 

Thallium-204, Trenn., Amalgamaustausch 244, 131 

Thallium (II1)-salze, Best., titr., visuell oder potentiom. 
mit SO,?-, 8,0,?- oder 8,0,7- 248, 360 

Theobromin, Best. neben Coffein u. Theophyllin, dinn- 
schicht-chromatog. 247, 130 

Theophyllin, Best. in Verb. mit Natriumacetat, -salicylat 
u. -glycinat, titr.-potentiom. (nichtwaBr.-) mit Per- 
chlorsaiure in Hisessig 249, 79 

— — neben Theobromin u. Coffein, diinnschicht- 
chromatog. 247, 130 

Thermoanalysator, ,,thermal analyzer‘‘, Gerat zur 
simultanen Thermogravimetrie, derivativen Thermo- 
gravimetrie, Differentialthermoanalyse u. Elektro- 
thermoanalyse 244, 268 

Thermoanalyse, derivatog. Untersuch. v. in geschmolzener 
Phase ablaufenden Reaktionen mit Metaphosphat, 
Borsaure u. Natriumearbonat 246, 320 [Or] 

— Extinktionsthermometer 249, 259 

— Form der Angabe v. Daten 248, 346 

— Gerat zur simultanen Thermogravimetrie, derivativen 
Thermogravimetrie, Differentialthermoanalyse und 
Elektrothermoanalyse 244, 268 

— Untersuch. der Higenschaften v. analysenreinen 
Reagentien 247, 331 

— — vy. Phosphaten (kondens.-) 246, 134 

— vy. fettsauren Natriumseifen mit calorim. Mess. 
248, 255 

— v. freiwerdenden Gasen 250, 50 

Thermoderivatographie, Form der Angabe v. Daten 
248, 346 

— Untersuch. v. Natriumhalogenaten 247, 331 
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Thermodifferentialanalyse, Anwend. in der Calorimetrie 
246, 270 

— Auswert. u. Problematik 244, 268 

— Best. v. Gips in Calciumsulfat-Hemihydrat 246, 79 

— — v. H (Menge u. Natur) an Metallhydrierungs- 
katalysatoren sorbiert 247, 372 

— — vy. Verunreinig. (mit Organoaluminium reakt.-) 
in KW-Stoffen 248, 99 

— Dampfdruckbest. 250, 336 

— dimnschicht-chromatog. Anwend. 247, 61 

— gasanalyt. gekoppelt, Nachw. v. Pyrit u. org. Substanz 
in Sedimentgestein 246, 71 

— Gerit, Verbesserung der Wiedergabe durch Ver- 
wendung eines Analogs 250, 54 

— Mess. der Kristallinitat u. Schmelzpunkte v. Athylen- 
Vinylpyrrolidon-Copolymeren 247, 380 

— Untersuch. der Verbrennung fester Brennstoffe 
246, 196 

— — im Gebiet der Fettchemie 249, 72 

— — v. Natriumhalogenaten 247, 331 

— — v. Natriumperoxid/Berylliumoxid-Reaktions- 
produkten 248, 353 

— Verschiedenheiten bei Phasenumwandlungen v. 
Fest, — Fest, 250, 49 

— v. Natriumperoxidhydrat u. v. handelsiblichem 
Natriumperoxid 244, 54 

Thermogravimetrie, Analyse der Trifluoracetylpivaloyl- 
methan-Chelate der Seltenen Erden 249, 393 

— — v. Cellulose 246, 200 

— — vy. K,CS, 246, 78 

— — v. Kohlensorten 244, 155 

— — vy. Natriumperoxidhydrat u. handelsiiblichem 
Natriumperoxid 244, 54 

— Best. v. Kalk (freiem-) in Zement 246, 76 

— Bestimmungsausfiihrung in kontroll. Atmosphare, 
Apparatur 246, 273 

— Datenauswert., kinet. Meth. 250, 335 

— Form der Angabe v. Daten 248, 346 

— Identifiz. v. Plastomeren der Cellulose u. ihrer Deri- 
vate 245, 193 

— in strémenden Gasen, Fehlerquellen 248, 60 

— komb. mit Gas-Chromatographie 250, 330 

— — — Polymercharakterisierung 249, 134 

— — mit Massenspektrometrie 250, 39 

— Nachw. der Lactonbild. der Hydroxyathylendiamin- 
triessigsaure 244, 196 

— Untersuch. v. Flissigphasen zur Gas-Chromatog. 249, 
255 

— — vy. Natriumperoxid/Berylliumoxid-Reaktionspro- 
dukten 248, 353 

— — v. Phosphaten (kondens.-) 246, 134 

— Waage zur Messung unter Druck 250, 335 

Thermometric Titrimetry, (Tyrell, Beezer) 250, 35 [L] 

Thermometrische Titrimetrie, s. Titrimetrie, thermom. 

Thermostatenbad, fiir variable Temperaturen mit Strom- 
kreis fur Analog-Digital-Kontrolle 250, 338 

Thiamin (Vitamin B,), Best., fluorim. 248, 264 

— — — in Drogen (Tetracyclin u. Vitamine der B- 
Gruppe enthalt.-) 245, 404 

— — in biolog. Material neben Pyrithiamin (simultan) 
248, 129 

— — photom., in Harn, Meth. nach Haugen 246, 285 

— — — mit Bromthymolblau 245, 342 

— — titr., mit Lithiumpikrolonat 248, 113 


Thermodifferentialanalyse — Thiosemicarbazide 


— Salze, Phosphorsiureester, Disulfide u. ihre Thiochrome, 
Best., diinnschicht-chromatog.-colorim. 248, 113 

— Trenn. v. N-Methylnicotinamid u. verwandten Verb., 
diinnschicht-chromatog. 248, 395 

Thiamphenicol, Best. in biolog. Flissigkeiten, gas- 
chromatog. 248, 131 

— — in Futtermitteln, spektralphotom. 250, 75 

Thiazolidine, Best. titr.-photom., mit p-Mercuribenzoat 
248, 120 

4-(2-Thiazolylazo)-resorcin (TAR), zur Best. v. TI(IID), 
spektralphotom. 249, 150 

Thioacetamid, Best., coulom.-titr. (argentom.) 248, 207 

— — titr. (indirekt chelatom.-) mit Hg(II)-ADTA 247, 107 

Thioamide, gas-chromatog. Best. v. Siurehydrolyse- 
geschwindigk, 249, 321 

Thioaminosiuren, Best. neben Ascorbinsaure, titr., 
-potentiom. 247, 351 

Thiobarbiturate, Extr. mit Ather, zur Desulfurier. 246, 
252 [Or] 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 249, 157 

Thiobenzamidderivate, polarog. Verhalten 244, 71 

Thiobenzoylphenylhydroxylamin, Fallungsreaktionen 247, 
74 


Thiocarbonatschwefel, Best., titr. (oxydim.-) mit Chlor- 
amin-T, Kaliumhexacyanoferrat(III) u. Kalium- 
permanganat 249, 199 

Thiocyanat, Best. in Sulfocyanierungsbadern 250, 69 

— — in Tonierungselektrolyten 244, 143 

— — neben CN- in K,[Cr(CN),]/K,[Cr(SCN),]-Gem. 250, 
191 [Or] 

— — roéntgenfluorescenzanalyt. 249, 161 [Or] 

— — titr. (argentom.-) gegen 1-Phenyl-1-hydroxy- 
3-methylthioharnstoff 248, 34 [Or] 

— — titr. (kompl.-), mit Hg-ADTA gegen Hg-Methyl- 
thymolblau 249, 397 

— — titr.-potentiom. 248, 348 

— Trenn. v. Selenocyanat, chromatog. 247, 83 

Thiogalactosid-Transacetylase, Best. radiom. 244, 224 

Thioglykolsiure, Best. in Luft, colorim. 244, 137 

Thioharnstoff, Best. durch Oxydation mit Kupfer(II)- 
perchlorat in Acetonitril 249, 218 | 

— — y. Dicyandiamid in techn. —Produktionslés., IR- 
spektralphotom. 244, 182 [Or] 

— Nachw., Mess. der Wasserstoffiiberspannung an einer 
Platinelektrode in verd. H,SO, (Spuren) 250, 144 

— Oxydat. mit Kaliumdichromat 249, 189 [Or] 

Thiohydantoin, 3-Phenyl-2-Deriv., colorim. Mikrobest. u. 
papier-chromatog. Nachweis mit Dithiofluorescein, 
o-Hydroxyquecksilberbenzoesiure u. quecksilberhalt. 
Fluorescein 250, 131 

Thiolactame, als Agentien in der quant. Analyse. II. 247, 

365 

— — VI. Colorim. Best. v. Bi mit Thiocaprylolactam 248, 

186 | 

Thiole, Alkyl—, Analyse v. — mit niedr. Molekulargew., 
gas-chromatog. 248, 376 

— Best., spektrofluorim., mit mercurisiertem Fluorescein 
247, 348 

— — titr. (argentom.-)-amperom. 250, 256 

Thionalid, Dissoziation in wiBr. Lés. 250, 138 

Thiopental, Best., massenspektrom. 250, 388 | 

Thiosemicarbazide, Anwend. in der Analyse, 10. Nitro- | 
thiosemicarbazide als Indicatoren bei Neutralisations- 
methoden u. Mercurimetrie 247, 68 | 
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p-Thiosemicarbazonbenzochinonaminoguanidin, Best., 
gravim. 244, 287 

Thiosemicarbazone, massenspektroskop. Untersuch. 250, 
139 

Thioviolursiure, zur gravim. Best. v. Pd 249, 409 

Thioxanthene, Nachw., diinnschicht-chromatog.-fluorim. 
249, 41 [Or] 

Thiram [Bis-(dimethylthiocarbamoyl)-disulfid], Nachw., 
diinnschicht-chromatog. 247, 120 

Thiuramsiuredisulfid, Tetraalkyl-Derivate, Best., titr. 
(oxydim.-) mit Chloramin-T 248, 388 

Thorium, Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-), in 
Aluminium 244, 205 

— — — in Cer(IV)-nitrat 247, 373 

— — — in Gesteinen 249, 344 

— — — in Knochen 247, 134 

— — fallungsanalyt., als Kupferronat 249, 194 

— — fluorim., mit Flavonol 245, 174 

— — in Ammonium-Hexanitratocerat, spektrog. 248, 238 

— — in biolog. Material 246, 214 

— — in chondritischen Meteoriten 249, 58 

— — in Kernmaterialien, coulom. 245, 174 

— — in Tantal-Niobaten, ionenaustausch-chromatog.- 
titr.-kompl. 244, 148 

— — neben U, Biu. Pb, Ringofenmeth. 245, 396 

— — polarog. 248, 74 

— — spektralphotom., mit Chromazurol § u. Cetyl- 
trimethylammoniumchlorid 249, 394 

— — — mit Molybdophosphorsaure 246, 389 

— — — mit Solochromazurin B.S. 250, 383 [Or] 

— — — neben Sc in Gesteinen 248, 356 

— — titr.-amperom., gegen Cu(II) 248, 183 

— — titr., mit ADTA gegen Murexid 244, 315 [Or] 

— — — neben SH, Se, Y, Bi, Fe, Ga u. In, mit 1- 
Hydroxyathyliden-1,1-diphosphonsaure gegen Xyle- 
nolorange 246, 173 

— — y. SE, spektrochem., im Kathodenbereich 250, 264 

— — y. Spurenverunrein., aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), durch Standardzugabe u. Lésungsextr. 
248, 91 

— Extr. aus salpeters. Lés. mit langkett. aliphat. 
Aminen 248, 73 

— — aus salzs. Lés. mit Di-(2-athylhexyl)-phosphorsaure 
248, 72 

— Kompl., Extr. mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl- 
pyrazolon-5 248, 358 

— — mit Chromotrop 2R 260, 53 

— — mit Nitrilomethylenphosphonsaure bzw. Nitrilo- 
triessigsiure, Vergl. des Bindungsvermégens 244, 269 

— Spurenanalyse, spektrog. 244, 142 

— Trenn., extr., mit Chloroform/Buttersaure 249, 394 

— — y. %1Pa nach Protonenbestrahl. 246, 74 

— — vy. Se/Sm, Y/La sowie Lu/U, diinnschicht-chromatog. 
248, 71 

— — y. SE, saulen-chromatog. (anionenaustausch-) 247, 
80 

— — y. SE u. anderen Elementen, kationenaustausch- 
chromatog. 248, 358 

— — v.U, Ti u. Zr, papier-chromatog., tiber die Thio- 
cyanatkompl. 247, 84 

Thorium(I), Trenn. v. Cs, papier-chromatog. (ionenaus- 
tausch-) 244, 51 

Thorium(IV), Best., titr. (chelatom.-), -thermom. 
(katalyt.-) 249, 302 [Or] 
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Thorium-228, Best. in biolog. Material, autoradiog. 
(mikro) 245, 408 

Thorium-230, Trenn. v. #°U, ionenaustausch-chromatog. 
250, 63 

Thorium-232, Best. in biolog. Material, autoradiog. 
(mikro) 245, 408 

Thorium-234, radiochem. Trenn. am Ionenaustauscher 
Zeokarb-225 mit m-Nitrobenzoesiure als Eluierungs- 
mittel 249, 186 [Or] 

Thoriumchloranilat, Reakt. mit Fluoriden 247, 91 

Thoriumdioxid, Best. v. Feuchtigkeit, coulom., mit 
elektron. Integrier. 248, 96 

Thoriumnitrat, Trenn. v. ?427Pb, Amalgamaustauschverf. 
244, 59 

Thoriumyverbindungen, Best. v. Mn, photom., Ammonium- 
peroxydisulfatmeth. 249, 334 

— — v. Sm-, Eu-, Gd- u. Dy-Spuren in — aus Monazit, 
anionenaustausch-chromatog.-spektrog. kombin. 250, 
267 

Thymol, Best., polarog., nach Fall. mit 2,4-Dinitro- 
fluorbenzol 247, 402 

Thymoleptica, spektralphotometrische Best. kleinster 
Mengen v. Diphenylaminderivaten 249, 124 [Or] 

Thyronin, Jodderivate, Nachw., gas-chromatog., als 
Trimethylsilylderivate 248, 135 

Tichromin, zur Best. v. Ti, photom. 250, 204 

Tierisches Gewebe, Best. v. Athoxyquin in — v. Kiiken, 
fluorim. 248, 111 

— — v. Bay-9015 in Fettproben, gas-chromatog. 248, 288 

— — v. Ca in kleinen Teilchen v. Zahnen u. Knochen, 
spektralphotom. 250, 396 

— — v. Ca-, Cu-, Fe-, Mg-, Mn-, K-, Na-, Zn- u. Cl-- 
konzentrationen in versch. Gehirnabschnitten, atom- 
absorptions-spektralphotom. 246, 213 

— — v. 3,4-Dimethoxy-phenylathylamin in Gehirn oder 
Leber v. Ratten, fluorim. 247, 408 

— — vy. Glucose-6-phosphataseaktivitat in Rattenleber- 
mikrosomenfrakt. 246, 411 

— — y. Glutathion(oxid.-) 250, 406 

— — y. Guanaseaktivitat in normalem — sowie in mit 
Kohlenstofftetrachlorid vergifteten Ratten 246, 412 

— — v. Insecticidriickstanden, gas-chromatog., Mikro- 
meth. zur schnellen Reinig. der Proben 245, 193 

— — v. Krebscyclus-Sauren, gas-chromatog., Isolier.- 
Verf. 246, 219 

— — v. Lipiden in Eutergewebe, diinnschicht-chromatog., 
244, 76 

— — v. Melengéstralacetat in Rindergewebe 245, 413 

— — v. Mn, extr.-photom. 244, 210 

— — vy. Nicotin u. Cotinin, extr., diinnschicht-chromatog., 
spektralphotom., Kénigsche Reaktion 244, 119 [Or] 

— — y. 240Po, Verluste beim Veraschen im Muffelofen 
248, 124 

— — vy. Protein in Mastzellen, Phenolreagens- u. Brom- 
sulfaleinbindungsmethoden 246, 276 

— — v. Sulfonamiden 248, 394 

— — vy. Tetraphenylporphinsulfonat, Tetracyclin- 
hydrochlorid u. Fluoresceinisothiocyanat in Leber, 
Niere, Milz, Muskeln, Gehirn u. Walker 256-Krebs- 
gewebe, spektrofluorim. 245, 414 

— — y. Ubichinon u. «-Tocopherol in Rattenleber 259, 
151 

— — y. Xanthinoxydase in Rattenleberhomogenaten, 
fluorim. 247, 416 
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Tierisches Gewebe (Forts.) 

— Charakterisier. v. Siugetiergeweben, gas-chromatog. 
248, 277 

— Fraktionierung u. Analyse v. in vivo markierten 
MCH,-Lecithinen der Rattenleber 245, 408 

— Nachw. v. «-(f-Alanyl)-lysin in Kaninchenmuskel 260, 
405 

— — v. Krebs-Zyklus-Carbonsauren u. verwandten 
Verb., gas-chromatog. 250, 400 

—s. auch Biologisches Gewebe 

Tierpharmakologische Verfahren, Best. der Antivitamin- 
B,-Wirkung v. Pyridoxol-Antagonisten 245, 343 

Tinten, spektrophotometrischer Nachw. auf Papier 250, 
228 

Tiron, s. Brenzcatechin-disulfonsiure- (8,5) 

Titan, Best. atomabsorptions-spektralphotom., in Bier 
248, 109 

— — — in Zement 244, 152 

— — colorim., in Kaolin 244, 151 

— — — in Stahlleg. (rostfreien-) 246, 65 

— — gravim., mit 1-(o-Carboxyphenyl-)-3-hydroxy- 
3-phenyltriazin 244, 59 

— — — mit Morin 248, 362 

— — — neben U, Pb, SH, Pt u. anderen Metallionen, mit 
Tropaolin O u. Tropaolin OOO 245, 323 

— — in Leg. (Nb-) 246, 329 

— — in magnet. Leg. 249, 52 

— — in Metallorganoverb. 244, 400 

— — photom., als Ti-Naphtholkomplex in Methanol 249, 
398 

— — — in Alu. Al-Leg., mit 4,4’-Diantipyrylmethan 
249, 177 [Or] 

— — — in Hisen u. Stahl, mit Diantipyrylmethan 249, 
53 

— — — in Ferro-Niob 246, 329 

— — — in Ferrotitan, als Titanomolybdinkompl. 249, 51 

— — — in Gesteinen u. Mineralien, mit Tiron 244, 344 

— — — in Ilmenit-Erzen 248, 235 

— — — in molybdanhalt. Stahl, mit Tetrahydroxy- 
phenazin 249, 106 [Or] 

— — — in Natronkalkglas 246, 76 

— — — in silicat. Mineralien 248, 233 

— — — in Stahl, Leg. u. feuerfesten Materialien, mit 
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamin 247, 368 

— — — in Steinsalz 246, 72 

— — — in TiO, 248, 236 

— — — in U/Pu-Leg. 246, 60 

— — — in V-enthaltenden Materialien 247, 374 

— — — mit Chimdu 249, 152 

— — — mit PAN (mikro) 244, 131 

— — — mit Sulfosalicylsdure, Stérionen 248, 77 

— — — mit Tichromin 250, 204 

— — — neben Fe(III) u. V(V) neben Begleitionen, 
mit 1-(o-Carboxyphenyl)-3-hydroxy-3-phenyltriazin 
249, 406 

— — polarog., in Al, in KSCN als Leitelektrolyt 246, 59 

— — — in keramischen Rohstoffen neben Fe 245, 186 

—— —inStahl 244, 338 

— — — neben Al u. Fe, als Oxinate in nichtwaBr. 
Lésungsmitteln 245, 172 

— — — neben Fe (simultan) in keram. Rohstoffen 247, 
376 

— — réntgenspektrom., in Erzen u. Zwischenprodukten 
der Erzaufbereitung 244, 148 


Tierisches Gewebe — Titrationsgerat 


— — — in Polyathylen 244, 156 

— — — in Sintercarbid 250, 271 

— — spektrog., in Graphit 247, 373 

— — — in Polyester (Lawsan) 250, 73 

— — titr.-komplexb., in Leg. (Nb-) 244, 143 

— — — inorg. Metallsiliciumverb. 248, 375 

— — titr.-photom. 250, 204 

— — y. Fe, atomabsorptions-spektralphotom. 250, 264 

— — v.N, gas-chromatog., nach Silicitum-Schmelzauf- 
schluB 244, 207 

— — vy. Nb, spektralphotom., mit 4-(2-Pyridylazo)- 
resorcin 246, 61 

— — y. Sauerstoff 248, 227 

— — — aktivierungsanalyt. (neutronen-) 249, 52 

— — y. Si-Spuren, Mitfall. mit Ammoniumphosphor- 
molybdat 249, 51 

— Extr. als Sulfatokomplex mit Gem. v. org. Lésungs- 
mitteln 246, 391 

— — v. Tributylamincitrat- u. -tartratkompl., mit 
Amylalkohol u. Chloroform 244, 277 

— Gem. mit Fe u. Al sowie mit anderen Elementen, 
Trenn., papier-chromatog. 248, 183 

— katalyt. Reakt. zur qualit. u. quantit. Best. 248, 361 

— Kompl. mit PAR, Reakt. mit Phenanthrolin 249, 398 

— Trenn. neben Al u. Fe v. Ca, Mg u. anderen Elemen- 
ten, siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 249, 391 

— — v. Nb-Leg. durch Ionenaustausch 249, 335 

— — vy. U, Th u. Zr, papier-chromatog., iiber die Thio- 
cyanatkompl. 247, 84 

— — v. V, extr., als HSO,-halt. Eisen(III)-komplex mit 
quat. Ammoniumionen 246, 139 

Titan(II1), Kompl. mit Hydroxylionen u. Picolinsaure, 
coulom. Untersuch. 250, 48 

Titancarbid, Best. v. C 250, 63 

Titandioxid, Best. neben WO;, W,0;, WO, u. W 247, 90 

— — v. Ti, spektralphotom. 248, 236 

— — v. Zn, titr.-potentiom., sowie polarog. (kathoden- 
strahl-) 246, 358 [Or] 

Titan(IV)-gallat, Extr. in Tri-iso-octylamin u. spektral- 
photom. Best. 248, 230 

Titangelb, Synthese der aktiven Komponente v. handels- 
iblichem — fiir die Magnesiumbest. 245, 392 

Titanhydrid, Best. v. Sauerstoff 248, 227 

Titanlegierungen, Best. v. Al, titr.-voltam. (kompl.-) | 
249, 93 [Or] 

— — v. Al, V, Mo, Mn, Cr, Sn, Fe u. Si, spektrog., 
Anregungsbeding. 246, 61 

— — v. Cu, polarog., in tartrathalt. Elektrolyten 250, 347 

— — v. Mo, Sn u. Zr, réntgenfluorescenzanalyt. 249, 335 

Titannitrid, Phasenanalyse 250, 271 

Titanorganoverbindungen, Best. vy. Alkoxygruppen, 
photom. 246, 340 

Titanoxide, Best. der Sté6chiometrie, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 247, 340 

Titanschwamm, Best. v. Cl-, rontgenfluorescenzanalyt. 
246, 335 

Titantetrachlorid, Best. v. Beimengungen, IR-spektroskop. 
249, 350 

— — v. Fe, extr.-photom. 248, 97 

— —v.8 246, 335 

— — v. V-Spuren, extr., atomabsorptions-spektral- 
photom. 250, 366 [Or] 

Titrationsgeriit, Erlenmeyer-Kolben mit eingeschliffenem | 
Stopfen fiir jodom. Ganzflaschentitrationen 248, 349 


Titrimetrie 


Titrimetrie, Auswert., Algol-Programm 245, 128 

— automat., Best. v. H,O (gebundenem-) in Mineralien, 
Gesteinen u. anderen Festkérpern, jodom., mit Karl- 
Sse oe Reagens kombin. mit therm. Zersetz. 248, 21 
[Or] 

— Automatisier. komplexom. Titrationen 245, 58 [Or] 

— Best. des Gesamt-OH-Gehalts von Silico-Priiparaten 
mit Di-n-Butylamid 249, 350 

— — v. Al in Trialkylaluminium u. Dialkylaluminium- 
hydrid in Gem. 250, 127 

— — — mit 8-Hydroxychinolin-Fall. in acetatgepuffer- 
ter Los. 244, 56, 

— — — — in ammoniakal. Cyanid/ADTA-Lés. 244, 57 

— — v. Alanin 246, 223 

. Aldehyden, Thiosemicarbazid-Meth. 246, 41 

. Alkohol in Getranken 246, 148 

. n-Alkylphenolen, jodchlorom. 246, 38 

. Amitrol, Gemeinschaftsuntersuch. 250, 78 

- Ammoniumsalzen in Lésungsmittelgem. 244, 59 

. Amprolium, Vergl. mehrerer Meth. 245, 403 

— — v. anionenakt. Waschmitteln, die eine Carbonyl- 
gruppe enthalten, mit Cetylpyridiniumchloridlés. 246, 
210 

— — vy. Antipyrin (mikro) 246, 344 

— — v. B nach der Pb(NO,).-Meth. 244, 154 

— — v. Benzoesaure u. Terephthalsiure im Gem. 249, 
337 

— — v. Bi, mit Isochinolin u. Jodid 246, 322 [Or] 

— — v. Borsaiure als Kompl. mit Polyhydroxyverb. 248, 
70 

— — v. Ca, Sr u. Ba mit NaOx-Lés. gegen KMnO, 249, 
350 

— — v. Ce(IIT) mit Hexacyanoferrat(III) gegen 
Murexid 248, 358 

— — v. Cer(IV)-sulfat mit Natriumnitrit gegen Nitro- 
ferroin 246, 389 

— — v. Cl-, mercurim. 248, 190 

— — vy. Cl-, SO,?-, NO,~ in natiirl. Wassern 249, 329 

— — v. CN- 248, 346 

— — v. CO u. CO, im Gem., mit Tetrabutyl-ammonium- 
hydroxid in Methanol-Isopropanol 247, 279 [Or] 

— — y. Cr(II]), chelatom. sowie jodom. 246, 138 

— — vy. Cu, Ni u. Co nach elektrolyt. Abscheid. u. 
Umsetz. mit AgNO, jodom. (indirekt, nach Verviel- 
fach.) 247, 74 

— — y. Cu u. Hg in Farbstoffen 247, 123 

— — v. Cyclopropenestern mit Bromwasserstoff 250, 141 

— — vy. Diathyldithiophosphationen mit p-Dimethyl- 
amino-phenylquecksilberacetat bzw. mit p-Diathyl- 
aminophenylquecksilberacetat 249, 408 

— — vy. 2,3-Dialkylaziridinen mit HJ 249, 320 

— — y. F- mit Thoriumnitrat gegen Methylthymolblau 
247, 343 

— — vy. Formaldehyd, Bisulfit-Methode 244, 400 

— — v. Glycin 248, 126 

— — — mit Goldchlorid 246, 223 

— — vy. Hexafluorophosphat u. Hexafluoroarsenat 250, 
246 [Or] 

— — vy. H,O, nach Karl Fischer, in Friichten u. Gemiisen 
246, 150 

— — — — inorg. Verbind. mit akt. Chlorgehalt 246, 339 

— — v. Hydrochlorthiazid 246, 344 

— — vy. Hydroxylgruppen in Alkyd- u. Polyesterharzen 
245, 193 
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— — v. K in pharmazeut. Produkten mit Natrium- 
tetraphenylborat 245, 400 

— — — in Wasser nach extrakt. Anreicherung mit 
Hexyl-H 245, 178 

— — v. Kupferron 247, 68 

— — v. La mit Na,WO,-Lés. gegen Adsorptionsindicato- 
ren 246, 9 [Or] 

— — v. Mo in Molybdansiure, Ammoniummolybdat u. 
Molybdantrioxid mit NaOH 246, 80 

— — v. Natriumcitrat gegen Mischindicator 249, 73 

— — v. Nb mit Kupferron 250, 207 

— — — neben Ti u. Zr, durch Bild. v. H,O,-Komplexen 
244, 279 

— — v. NH, aus Lebensmitteln in Destillaten, acidim. 
gegen Mischindicator 244, 379 [Or] 

— — vy. Nitrit u. Sulfit mit durch Titan(IV)-salze 
stabilisiertem H,O, 247, 88 

— — vy. f-Nitroalkoholen nebeneinander 247, 348 

— — v. Novobiocin 247, 402 

— — v. Orthophosphaten in pharmazeut. Praparaten 
247, 398 

— — v. P in schwerzerlegbaren org. Verb. 249, 313 

— — y. Permanganat mit Hydrochinon 246, 322 [Or] 

— — y. N-Phenylanthranilsdure 248, 386 

— — v. Phenylquecksilberacetat in techn. oder kondi- 
tionierten Fungiciden 245, 195 

— — v. Phosphit u. Hypophosphit 248, 363 

— — v. Polyglykolather-Derivaten in pharmazeut. 
Produkten, kosmet. Praparaten u. Tensiden mit 
Wolframatokieselsiure 248, 154 [Or] 

— — v. polyvinylsulfonsauren Na-Lés. 250, 281 

— — vy. Pyridinbasen 250, 71 

v. Ru(III) u. Rh(ii1) (mikro) 249, 206 

— — v.S in Kohle u. Erdélprodukten (mikro) 245, 191 

— — — in P-org. Verb. mit Bariumchlorid gegen Nit- 
chromazo 247, 346 

— — — in Zn-Konzentraten 249, 342 

— — y. S-halt. Organozinnverb., thiomercurim. 248, 376 

— —v.Su. Binorg. Verb., nach SchmelzaufschluB 244, 
66 

— —v.Su. C in Stahl aus einer Kinwaage 244, 145 

— — vy. sauren Gasen in Alkalihydroxiden u. Aminen 249, 
347 

— — y. Schwermetallgehalt, mit ADTA 246, 401 

— — y. Si in GuBeisen, Stahl u. anderen silicathalt. 
Stoffen 249, 338 

— — vy. Sm u. Nd (mikro) 247, 336 

— — — 249, 394 

— — v. SO,?- gegen Chlorphosphonazo III 249, 199 

— — — mit Sulfanozo III 244, 280 

— — v. SO,?- u. S*- in Wasser 246, 53 

— — vy. Tensiden (anionenaktiv.-), Zweiphasenmeth. 244, 
159 

— — v. Thiamin mit Lithiumpikronolat 248, 113 

— — vy. Triathylbleiionen in waBr. Los. mit Natrium- 
tetraphenyloborat 244, 200 

— — vy. Trihexiphenidichlorhydrat (semimikro) 244, 287 

— —v.U 244, 327 

— — v. ZnO in Zinksulfidluminophoren nach Karl 
Fischer 246, 79 

— Fallungs—, Best. v. Cl. in Ta, argentom., mit Di- 
methylaminobenzylidenrhodanin-Testpapier 260, 265 

— — — v.Cl-, Br-, J- u. SCN-, argentom., gegen 
1-Phenyl-1-hydroxy-3-methylthioharnstoff 248, 34 [Or] 


| 
| 
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Titrimetrie, Fallugs—, Best. (Forts.) 

— — — vy. Hg(II) mit Natriummolybdat gegen Adsorp- 
tionsindicatoren 244, 325 

— — — v. Molybdat, Wolframat, Perrhenat u. Fluorid 
248, 366 

— — — v. Parkopan, Spasman u. Dispasmol, argentom. 
245, 401 

— — — v. PO,'- u. AsO,3- mit Magnesiumsulfatlos. gegen 
Phthaleinviolett 246, 135 

— — — v.S in biolog. Proben gegen Nitchromazo 248, 
399 

— — — — mit BaCo, ), gegen Dimethylsulfonazo IIT 
244, 133 

— — — v. Salzgehalt in Mehl, argentom. 246, 152 

— — — v. 8O,?- in Wasser (Natur— u. Kessel—) neben 
PO,?- mit Bariumsalzen gegen Nitchromazo 244, 80 

— — — vy. Xanthogenat mit Kupfer(II)-salz 244, 319 

— 1-Hydroxyithylen-1,1-diphosphonsiure als Reagens 
245, 173 

— Komplexb., Analyse v. Mn/Zn/Mg-Ferriten 248, 240 

— — — v. org. Metall-Siliciumverb. 248, 375 

— — Best. v. Ag(I) mit ADTA, Substitutionsmeth. mit 
doppelter Titration 245, 168 

— — — v. Al in Gesteinen u. Mineralien (mikro) 246, 334 

— — — — in Natronkalkglas 246, 76 

— — — — in pharmazeut. Praparaten auf Aluminium- 
phosphatbasis 245, 400 

— — — v.Al, Ti u. Sn, in org. Metallsiliciumverb., mit 
ADTA 248, 375 

— — — v. Alu. Ca 244, 151 

— — — v. Ba neben Sr, Ca u. Mg mit Pyromelittsaure u. 
ADTA 244, 325 

— — —v. Ba u. BaSQ, in Lés. 248, 69 

— — — v. Barbitursiuren 247, 400 

— — — v. Beu. U 248, 67 

— — — v. Bi mit ADTA gegen Alizarinrot S 245, 321 
[Or] 

— — — — neben Begleitionen mit Diathyldithiocarb- 
amidat 248, 364 

— — — v. Biu. In nebeneinander 247, 340 

— — — v. Ca in CaCO, u. Kalkstein 249, 342 

— — — — in Wasser (natiirl.-) 247, 360 

— — — — neben Mg in gréBeren Mengen 244, 271 

— — y. Ca, Mg, Mn u. Zn in sauren Grabenet Wissen 
246, 52 

— — — v. Cau. Mg in Gemiisekonserven 249, 263 

— — — — in Wasser (sukzessiv) 246, 326 

== —— mit ADTA 248,353 

— — — v. CN- in Wasser bzw. Abwasser mit Nickel(II)- 
sulfatlés. gegen Murexid oder Calces 246, 53 

— — — v. Co (ug) mit MDCM-Léos. 244, 333 

— — — v. Co, Mn, Pb, Zn u. Ca in Naphthenatgem. 246, 
339 

— — — v. Cu gegen 1-(2’,4’-Dinitrobenzol)-2-acetyl- 
hydrazin 249, 386 

— — — — gegen Gallein 245, 392 

— — — — mit ADTA, Maskier. mit Kaliumjodid 249, 


385 

— — — v. Cu u. Zn in einem Gem. 248, 64 

— — — v. F neben Ca u. PO,3- 247, 52 [Or] 

— — — v. Fe(III) extr., mit Kupferron gegen Tiron 244, 
153 


— — — — mit ADTA gegen Solochrome Brill Violet 
B.S. 246, 384 


Titrimetrie 


— — — y. Fe(III), Co(II) u. Al(III) im Gem., mit ADTA 
246, 145 | 

— — — vy. Fe(III) u. Fe(IV) in Bariumorthoferrat mit 
ADTA 244, 64 | 

— = — v. Fe:W. u. Mo-W-Leg 249, 337 | 

— — — y. Formaldeyyd mit ADTA ‘248, 205 

— — — v. Ga gegen einige Pyridylazoverb. 250, 202 

— — — — in Nb-Leg. 249, 336 

- = a AD TA im. Diberschub: Restmeth. mit 
Fe eCl, gegen Sulfosalicylséure 250, 202 

— — — v. Hg(II) in Leg. gegen 5-(2-Pyridylazo)- 
2-monoathylamino-p-kresol 249, 146 

— — — — mit ADTA gegen o-(Thiazolylazo)-kresol 250, 
198 

—-—--—- gegen o-(2-Thiazolylazo)-4-methoxyphenol 
250, 198 ; 

— — — vy. In, mit ADTA, gegen Himatoxylin oder 
Eriochrom-Rot B u. Gallein 250, 202 

se im UberschuB 249, 396 

— — — vy. Ir(IIJ) u. Co(II]), mikro 249, 208 

— — — v. Metallen gegen Saurealizarinschwarz SN u. 
Eriochromrot B im Gem. 260, 54 

— — — — (einwert.-) 245, 165 

— — — v. Methacrylsdure, mit Thiocyanat nach Reakt. 
mit Quecksilberacetat im Ubersch. 248, 101 

— — — v. Mg in Karst- u. Hohlenwassern in Gegenw. 
von Luminol 249, 328 

— — — — mit ADTA in &thanolhalt. Lés. 248, 67 

— — — — neben Ca u. PO,?- mit CDTA 244, 148 

— — — v. Mg, Ca u. Ba, hydrolyt., mit dem Tetra- 
natriumsalz der Athylendiamintetraessigsiure 250, 383 
[Or] 

— — — v. Mn, Zn, Cd u. Pb in Halbleitern u. kera- 
mischen Abfallen, Athylendiamin als maskierendes 
Reagens fiir Co, Ni u. Cu 246, 75 

— — — v. Mo als Mo(V1)-Hydroxylamin-ADTA-Kompl. 
248, 188 

— — — v. Monoalkylzinnverb. mit ADTA nach diinn- 
schicht-chromatog. Abtrennunung 245, 295 [Or] 

— — — v. Nb 246, 394 

— — — v. Ni, Mn, Mg, Cou. Znin Ferritextr. 244, 111 [Or] 

— — — v. Os mit Kaliumhexacyanoferrat(II) im 
Ubersch. 244, 136 | 

— — — v. Pin org. Verb. als Cer(III)-phosphat mit . 
ADTA gegen Methylthymolblau oder Xylenolorange 
247, 294 [Or] 

— — — v. Pb in Bleistyphnat u. anderen lésl. org. 
Bleisalzen nach Extr., mit ADTA 246, 386 [Or] 

— — — vy. Pd als Kompl. mit Pyridin u. Jodid sowie 
Thiocyanat 250, 26 [Or] 

— — — — mit Chinoxalin-dicarbonsiure u. ihren 
3-Chloro- u. 3-Hydroxy-Derivaten 244, 318 [Or] 

— — — vy. Phenylthalliumdichlorid mit ADTA 247, 349 

— — — v. PO,?- mit La im UberschuB, chelatom. 249, 
195 

— — — — mit Zr(IV) in UberschuB 249, 195 

— — — v.8 (Gesamt-) in Weizen mit ADTA oder 
AGTA nach Salpetersadure-Perchlorsiure-Oxydation 
244, 75 

— — — v. SON- mit Hg-ADTA gegen Hg-Methyl- 
thymolblau 249, 397 

— — — v. SE-Metallen neben PO,3- mit DTPA 244, 58 

— — — y. SE u. einigen anderen Metallen mit Tri- 
aithylentetraminhexaessigsiure 249, 147 


Titrimetrie 


— — — v. Sn-Organoverb. in PVC 247, 121 
— — — v. Sr mit ADTA-Lés. 250, 196 


—— — v. Thu. Ce mit ADTA gegen Murexid 244, 315 


— — — v. Thioacetamid mit Hg(II)-ADTA 247, 107 
— — — v. Tiu. Zr in Niobleg. 244, 143 
— — — v. TI(II) mit ADTA gegen 5-(2-Pyridylazo)- 


2-monoathylamino-p-kresol u. seine Bromderivate 245, 


398 

— — —v.U 245, 175 

— — — v. Y u. Se neben Begleitelementen mit ADTA 
gegen PAN 249, 147 

— — — v. Zn in Al-Leg. 244, 391 [Or] 

— — — — in Bronzen 249, 332 

— — — — in Mg-Leg., nach extr. Trenn. 244, 141 

— — — — in Zn-Konzentraten 247, 76 

— — — —neben Pd mit ADTA 249, 389 

— — — vy. Zn baw. Cd neben Alkalicyanid mit ADTA 
(schrittweise) 241, 141 

— — — v. Zr gegen Dithizon 248, 362 


— — — — gegen versch. Metallchromindicatoren 248, 78 


— — — — in Nb- u. Ta-enthalt. Proben mit ADTA u. 
Xylenololrange 247, 375 


— — — — mit ADTA, Beriicksichtig. der Polymerisation 


246, 391 

— — — vy. Zru. Ti in Nb-Leg. nach chromatog. Trenn. 
246, 329 

— — — v. Zr/Y-Misch., mit ADTA 246, 391 

— — chelatom. Analyse kompliz. Carbidleg. v. Uber- 
gangsmetallen der IV.—VI. Gruppe 249, 52 

— — chelatom. Titrationen mit TTHE 245, 123 

— — katalyt. chelatom. Substitutionstitrationen 249, 
304 [Or] 

— — mathemat. Behandl. v. Titrationskurven aus 
Misch. v. Metallionen mit einem Liganden 244, 197 

— — Verwend. des Natrium/Cer/ADTA-Komplexes zur 
Best. v. Metallen 249, 137 

— kontinuierl. Apparatur 245, 42 [Or] 

— kryoskopische Verfahren 244, 23 [Or] 

— mikrochem. 245, 124 

— NichtwaBr. — (Huber) 244, 48 [L] 

— — Best. der Kationenkomponente einiger Alkalisalze 
247, 331 

— — — y. Alkalisalzen v. Lactamen u. Aminosauren 
248, 209 

— — — y. Alkaloiden (Gesamt-) v. Lobelia inflata 248, 
276 

— — — vy. Benzodiazepinderivaten 246, 347 

— — — vy. Li in Li,CO,, LiNO, u. Li-Ferriten, mit Per- 
chlorsdure in Eisessig gegen Gentianaviolett 246, 
309 [Or] 

— — — y. Metall-Diathyldithiocarbamidaten 248, 347 

— — — vy. Mobam 246, 204 

— — — y. N-Verb. in Erdél 246, 196 

— — — vy. Pyridincarbonsiuren 246, 48 

— — HinfluB v. Wasser u. einigen anderen Wasserstoff- 
bindungsdonatoren u. -acceptoren auf den pHa von 
Misch. einiger Sduren u. ihrer Salze in Acetonitril 
245, 123 

— — Saure/Base-Titration in Aceton 245, 123 

— Nitrothiosemicarbazid als Indicatoren 247, 68 


— Phasen—, mit Indicatoren, Berechnung der Titrations- 


kurven 250, 241 [Or] 


— Redox—, Best. v. Ag im Silberamminkomplex 245,168 
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— — vy. Alkoholen in waBr. Lés., mit Bromchlorid 
249, 214, 317 

— — y. Alkylanthrachinon u. -hydrochinon, jodom. 
248, 216 

— — y. 2-Amino- u. 7-Aminophenoxazon-(3)- 
Derivaten, bromom. 246, 43 

— — vy. Antipyrin, jodom. 249, 411 

— — y. As in Hisen u. Stahl, mit Zinn(II)-chlorid, 
jodom. 250, 266 

— —y. Au mit Ascorbinsiure 244, 126 

— — vy. [BH,]-, jodom. 248, 355 

— —v. Bi(ITI) 246, 135 

— — vy. Binazin, jodatom. 247, 125 

— — v. Borhydrid, jodom. 249, 146 

— — y. Butadienpolyperoxid, jodom. 244, 156 

— — v. Ce(IIL) mit Kaliumhexacyanoferrat(II) gegen 
3,3’-Dimethylnaphthalin 249, 394 

— — y. Cr in Gegenw. eines Cl--Uberschusses 250, 209 
— — v. Cu, jodom. 250, 169 [Or], 195 

— — vy. Cumolhydroperoxid, jodom. 248, 387 

— — v. Dimethylsulfoxid mit Chloramin T 248, 204 
— — v. Fe in Diingemitteln, mit K,Cr,O, 247, 115 
— — — in Ferritextr., cerim. 244, 105 [Or] 

— — v. Fe(III), ascorbinom., gegen 4-Hydroxy- 
3-ketonsaiuren u. ihre Oxime 246, 385 [Or] 

— — y. Furfurol u. Furfuralkohol mit Brom 247, 357 
— — v. Gallocyaninmethylester u. einigen 2-sub- 
stituierten Derivaten, titanom. oder stannom. 248, 
348 

— — v. Glykolen (mikro) 244, 201 

~- — v. H in org. Verb., jodom. 245, 324 

— — vy. Hg? mit Kaliumjodid gegen Jod-Stirke 
249, 366 [Or] 

-_ — v. H,0,, jodom., Stér. durch Eisen(III)- 
komplexe 248, 62 

— — v. Hydrochinon, Chinon u. p-Diisopropylbenzol- 
dihydroperoxid nebeneinander 247, 111 

— — v. Hypophosphit mit Dichromat 246, 384 [Or] 
— — v. Indigo-disulfosiure-(5,5’) mit Kalium-hexa- 
cyanoferrat(III) 248, 216 

— —v.J inorg. Verb. 244, 396 

— — vy. Jodat u. Perjodat nacheinander, jodom. 

244, 282 

— — v. Kaliumhexacyanoferrat(III) mit Vanadium(II)- 
sulfat 246, 144 

— — v. La, cerim., gegen N-Phenylanthranilsdure 
244, 326 

— — v. Melamin in waBr. Lés., jodom. 247, 351 

— — v. Melibiose, jodom., nach Oxydat. mit Perjod- 
sdure 244, 405 

— — v. Mo gegen Mischindicator 248, 366 

— —v. Nb in Ferroniobium, bromatom., nach Fall. 
mit Oxin 244, 208 

— — v. Ni(II1) in Nickeloxid 246, 78 

— — vy. O, in Wasser 244, 335 

— — y. O-Gehalt in Ferriten u. Metalloxiden, cerim., 
manganom. 246, 362 [Or] 

— —v.P,S u. Cl in org. Verb., jodom. 247, 346 

— — v. Peroxid, jodom., mit Zusatz v. Molybdat 
246, 396 

— — v. Rhodanid, jodom. 244, 143 

— — v.S in org. Verb. 248, 373 

— — y. Sb(III), bromatom., gegen Phosphormolybdian- 
Vanadinsdure 247, 339 
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Titrimetrie, Redox—, Best. (Forts.) 

— — —v. Tetraalkylthiuramdisulfiden mit Chloramin T 
248, 388 

— — — y. Thiocarbonatschwefel mit Chloramin T, 
Kaliumhexacyanoferrat(III) u. Kaliumpermanganat 
249, 199 

— — —v. Tl 248, 75 

— — — v. ungesiitt. Verb. im techn., synthet. Butanol 
durch Bromaddition mit N-Bromacetamid u. jodom. 
Riicktitr. 250, 70 

— — — vy. V(IV), cerim., gegen Triphenylmethanfarb- 
stoffe 250, 192 [Or] 

— — — v. V(IV) u. V(V) einzeln u. in ihren binaren 
Mischungen, mit Vanadium(II)-sulfat 244, 279 

— — — vy. 9-Vinylcarbazolen, Kaufmann-Meth. 244, 399 

— — —v. Zn in Zn-Organoverb., jodom. 249, 212 

— — — vy. Zuckern (reduz.-) mit Kupfer(III)-Lés. 247, 352 

— — Promethazin-Hydrochlorid als Indicator in der 
Vanadametrie 247, 67 

— Sulfaminsiure als Primarstandard bei Saéure/Base- 
Titrationen 244, 53 

Titrimetrie, amperom., Best. v. ADTE-Lés. 248, 346 

— — v. Ag als Xanthogenat, auch in Gegenwart v. Pb 
245, 168 

— —y. Ag u. Pd mit einer Unithiollés. 244, 126 

— — vy. Al 249, 193 

— — v. Anionen mit zwei Kupferelektroden in wasser- 
freier Essigsiure 250, 47 

— — v. As in Stahl mit Dimercaptothiopyronen 246, 65 

— — y. Azidion als Kupferisochinolinsiurekompl. 248, 
33 [Or] 

— — v. Bi mit Diathyldimercaptothiopyron 246, 136 

— — — mit Isochinolin u. Jodid 246, 322 [Or] 

— — v. Cd in wasserfreier Essigsiure 248, 90 

— — vy. Cd, Zn u. Mn(II) mit ADTA bei Verwend. v. 
Oxalat als Maskierungsmittel 250, 198 

— — v. Ce(IIT) in Stahl, Hisen u. Leg. 249, 50 

— — v. Ce(IV)-sulfat mit Methylenblau 244, 129 

— —v.Cl-, Br- u. ihren Gem. 244, 332 

— — v. Co(II) mit Hexacyanoferrat(III) in Ammonium- 
citrat- u. Glycinldsungen 244, 65 

— — v. Corypallin mit Natriumtetraphenyloborat an 
einer diskontinuierlich polarisierten, pyrolyt. Graphit- 
elektrode 250, 47 

— — v. Cu (ug-Mengen), 2 Meth. 246, 169 [Or] 

— — — mit CDTE 247, 247 

— — y. Cu, Cd u. Ni als Isochinolinthiocyanatkompl. 
247, 18 [Or] 

— — v. Cu, Cd u. Ni u. ihren binairen Gem. mit Methyl- 
dithiobiuret 248, 170 [Or] 

— — y. Cu, Cd u. Zn nebeneinander, mit Dalzin 247, 74 

— — v. Cu, Pd u. Ni mit 2,5-Dihydroxyacetophenonoxim 
249, 385 

— —v. Cu u. Cd neben Zn, Co u. Ni mit Natrium- 
diithyldithiocarbamat 248, 64 

— —v. Cuu. Pd mit N-Allylthiocarbamoyl-N’-thio- 
carbamoyl-Hydrazin 247, 75 

— — y. Dialkylzinngruppen in Dialkylverb. 249, 35 [Or] 

— — v. Eu in SE-Gem. 245, 173 

— — v. Fe(II) in Chromiterzen 249, 57 

— —y. Fe mit 8-Mercapto-chinolin 248, 368 

— — v. Ge mit 2’,3’,4’-Trihydroxychalcon 244, 276 

— — v. Halogeniden neben Cyaniden u. Cyanaten in 
AgNO,-Los. 246, 139 


Titrimetrie — Titrimetrie, ESR-spektrom. 


— —v.J in waBr. Lés. 248, 368 

— — y. Jodid u. Jodat, argentom. 246, 142 

— — v. Methylthiouracil mit Quecksilber(II)-chloridlés. 
oder Chloramin T 248, 271 

— — vy. Mo in Fritten 249, 61 

— — vy. Molybdationen mit AgNO,-Lés. 247, 89 

— —v. Nb mit Kupferron u. Neokupferron 246, 395 

— — — unter Verwend. v. N-Benzoylphenylhydroxyl- 
amin 249, 197 

— — v. Nitroguanidin 244, 69 

— — y. Pb mit Dimercaptothiopyronen 244, 328 

— — y. Pd(II) mit Hypochlorit 248, 196 

— — vy. o-Phenylendiamin, katalyt. 247, 355 

— —v. PrO, 247, 79 

— — v. Re(VII) mit Eisen(II)-salzlésungen 244, 332 

— — y. 8 in Plutoniumsulfid u. Plutonium-Uran-Sulfid- 
gemischen 247, 377 

— — v. Sb in Sn/Pb-Leg., mit Amyldimercaptothiopyron 
244, 337 

— — v. SH-Gruppen mit AgNO,, Beeinflussung durch 
Salze 250, 256 [Or] 

— — y. Siu. P in Stahl mit Diantipyrylmethan 246, 64 

— — v. SiO, in Quarzgestein 246, 71 

— — v. SO,?- in V-Katalysatoren 247, 87 

— — vy. Sulfhydryl- u. Disulfid-Gehalt in Weizengluten- 
proteinen 244, 75 

— — vy. Th gegen Cu(II) 248, 183 

— — v. TI(III) mit Benzolsulfonylthiobenzamid 249, 344 

— —v. U mit 2’,3’,4’-Trihydroxychaleon 244, 275 

— — v. Uranylnitrat mit Alkaliarseniten 249, 149 

— — v. V(V) als Kupferorthovanadat 249, 400 

— Meth. der theoret. Neigungskurven 248, 56 

— mit Sulfitionen 249, 258 

Titrimetrie, dead-stop, Athylendiamin u. Iminodiessig- 
sdure als Titrationsmittel 247, 350 

— Best. v. Acriflavin(iumchlorid) mit Natriumnitrit 
249, 411 

— — vy. Aminophenazon 244, 286 

— — v. Bi (ug-Bereich) 244, 60 

— — v. Ce u. V bzw. Ce u. Mo im binaren Gem. 245, 
174 

— — v. Cl- in Methanol 250, 211 

— —v. Feu. Al, chelatom. 246, 269 

— — v. Fe(II) u. Co 246, 401, 402 

— — v. Hg(II) auch neben Au(III) im binéren Gem., 
ascorbinom. 245, 393 

— — v. H,0 in Silanolen (monomeren u. kurzkett.-), 
mit Karl Fischer-Lés. 246, 340 

— — v. Mn in Ferromangan 246, 330 

— — v. Resorcin durch Nitrosier. 244, 44 [Or] 

— —v. V versch. Wertigkeiten in Katalysatoren 247, 87 
— Einflu8 der Rotationsgeschwindigkeit v. Elektroden 
auf die Stromstirke in der Nahe des Endpunktes 

248, 57 

— mit ADTE, Verbess. durch Zugabe v. 
Thallium(III)-ADTA 248, 161 [Or] 

— mit Chelatbildnern 250, 48 

— Neutralisations—, Using the Bismuth-Bismuth Pair 
of Electrodes 244, 101 [Or] 

Titrimetrie, enthalpim., Best. v. bas. N-org. Verb. 
245, 331 

— Neutralisationswarmen einiger bas. Amine 245, 331 

Titrimetrie, ESR-spektrom., Best. v. As,O, mit Kalium- 
permanganatlés. 249, 196 


Titrimetrie, flammenphotom. — Titrimetrie, potentiom. 


Titrimetrie, flammenphotom., Best. v. La mit Phosphat- 
los. 248, 357 

Titrimetrie, fluorim., Best. v. Ag mit JodidmaBlés. gegen 
Calceinblau 250, 49 

— — v. Ca in biolog. Material mit ADTA gegen Calcein 
246, 212 

SS (automat.) 247, 406 

— — v. Chiniofon 248, 274 

— — v. Pd(II) mit Metallkomplexen der 8-Hydroxy- 
chinolinsulfonsiiure 246, 147 

— Indicatoren 246, 270 

Titrimetrie, kHz, Analyse v. Vielkomponentengem. v. 
Sauren u. Salzen 249, 137 

— Best. v. Alkali-Ionen in nichtw&Br. Lés. 244, 54 

— — vy. Alkali- sowie Erdalkalimetallionen in nichtwaBr. 
Lés. 245, 391 

— — vy. Alkaloiden mit Natriumtetraphenyloborat 248, 
122 

— — v. Aminen (tert.-) mit Epoxidverbind. 247, 112 

— — v. Azidion als Kupferisochinolinsiiurekompl. 248, 
33 [Or] 

— — v. Ca 248, 354 

— — v. CaCO, in Schlacken 244, 151 

— — v. Carbonylverb., Oximmeth. 249, 215 

— — v. F-Spuren in Kohlenwasserstoffen 244, 349 

— — y. Fettsiuren (freien-) in Baumwollsamené6l 
244, 414 

— — vy. Fulvinsiuren aus Humusbéden 250, 74 

— — y. HCl u. Diaminodihydrochloriden nebeneinander, 
automat. 244, 281 

— — v. H,SO, im Gem. mit versch. Sauren in waBr. Lés. 
246, 80 

— — y. Pd als Kompl. mit Pyridin u. Jodid, Thiocyanat, 
Azid oder Dichromat 250, 26 [Or] 

— — vy. Saéuren (starken, schwachen u. sehr schwachen-) 
im Gem. 245, 123 

— — vy. Siin anorg. u. org. Verb. 248, 233 

— in 1,1,3,3-Tetramethylguanidin, Untersuch. schwacher 
Sauren, Indicatoren u. aromat. Nitroverb. 248, 214 

Titrimetrie, MHz, Best. v. Alkaliionen in nichtwaBr. Los. 
244, 54 

— — y. Alkali- u. Erdalkaliionen, chloridim. 247, 72 

— — — in nichtwaBr. Lésungsmitteln 245, 391 

— — yv. Alkaloiden mit Natriumtetraphenyloborat 248, 
122 

— — v. Carbonylverb., Oximmeth. 249, 215 

— — y. Metallionen (bivalenten-) 248, 70 

— — v. org. aromat. Séuren nach Decarboxylierung 
244, 70 

— Wirkungsweise neuer Hochfrequenzschaltungen 245, 
103 [Or] 

Titrimetrie, photom., Best. v. aliphat. Aminen mit Zimt- 
siureanhydrid 248, 376 

— — y. Aminothioalkoholen 248, 85 

— — vy. Benzylpenicillin, enzymat., mit p-Mercuribenzoat 
248, 120 

— —v. Bimit ADTA 247, 339 

— —v. Cau. Mg 250, 196 

— — — in Fe u. Stahl, mit ADTA 246, 331 

— — vy. Carboxylendgruppen in Polyiathylenterephthalat 
247, 232 [Or] 

— — vy. Cyanaten (anorg.-) 244, 328 

— — vy. Hexafluorophosphat u. Hexafluoroarsenat 250, 
246 [Or] 
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— — v. hydroxybenzoesauren Alkalisalzen 246, 42 

— — v. Metall-diathyldithiocarbamidaten 248, 347 

— —v. Mn(III) 244, 134 

— — v. Ni mit Dimethylglyoxim 246, 402 

— — v. Nitroalkanen (prim.-) 249, 214 

— —v. Pd mit Phenanthrolin 250, 214 

— —v.S in Ni-, Fe- u. Cu-Leg. 244, 340 

— — v. Sduren in Saduleneluaten, automat. 248, 348 

— —v.Sr mit ADTA 2650, 196 

— — v. Thiazolidinen mit p-Mercuribenzoat 248, 120 

— — v. Ti(III) mit Eisen(II1) 250, 204 

— —v. TI(I) mit Ce(IV), kinet. 247, 82 

— — v. 2,6-Xylenol mit Tetracyanoathylen 246, 39 

— —v. Zn in Cd u. Zn-halt. Gem., mit ADTA 248, 223 

— Bestimmungsgrenzen mit selbstindizierenden Systemen 
249, 249 

— ,,Distimulus‘‘-Titration schwacher Sauren u. schwacher 
Basen in waBr. u. nichtwaBr. Medium 245, 123 

— Extraktionstitration, mit 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 
249, 145 

— — theoret. Ableit. der Titration eines einfachen 
Kations 249, 138 

— kontinuierl. Messungen, Hinricht. u. Verfahren 
248, 333 

— Meth. der theoret. Neigungskurven 248, 56 

— Untersuch. v. 5-Hydroxy-, 5-Amino- u. 5-Anilino-11- 
methylbenzo(a)phenoxazonen-(9) u. ihre Verwend. als 
acidobasische Indicatoren 249, 138 

Titrimetrie, potentiom., Aquivalenzpunktberechnung u. 
Programmiermoglichk. 250, 13 [Or] 

— Analyse v. Cr-halt. Mehrkomponentengem. 247, 372 

-- Anwend. v. Platin- u. Kohle-Indicatorelektroden bei 
Sadure-Base-Titrationen 245, 287 

— Auswert. v. Potentialkurven in ihrem Gesamtverlauf 
244, 229 [Or] 

— automat., Analyse v. Blei- u. Zinktelluriden 248, 361 

— — Best. der Oberfliche v. hochdisperser Kieselsiure 
mit Natronlauge 249, 231 [Or] 

— — — v. C mit TBAH in org. Verb. 244, 396 

— — — v. Ca mit ADTA u. Ca-ionenspez. Elektrode 
249, 388 

— — — v. Halogenidionen, argentom., mit ionenspez. 
Elektrode 249, 368 [Or] 

— — — v. Metallen unter Verwendung einer Silber/ 
(Diathylentrinitrilo)-pentaessigsiure-Elektrode 244, 268 

— — fluoridspezifische Elektrode 245, 67 [Or] 

— Best. v. Ag (mikro u. halbmikro) in binaren u. 
ternaren Misch., mit Jodid-Ionen 244, 55 

— — v. Ag, Cd u. Cu mit Thioacetamid 249, 387 

— — vy. Ag u. Cu mit Pt-Elektrode 244, 125 

— — — nebeneinander mit dem Hexa-S-thiosemi- 
carbazidderivat v. Cyclotriphosphazatrien 246, 387 

— — vy. Ag u. Hg mit 2-Mercaptobenzothiazol 248, 352 

— —v. Agu. S* 247, 341 

— — y. Anilin u. Diphenylanilin nebeneinander 246, 39 

— —v. Anilinderivaten (monosubstit.-) in Tetraalkoxy- 
silanen 250, 137 

— — v. As mit Blei(II)-nitrat 248, 184 

— — v. AsO,°- u. J~ mit Natriumperoxymolybdat 
249, 399 

— — v. B in oxydierenden Medien 247, 334 

— —v. Bu. N in Aminboranen 247, 78 

— — v. Be neben U 249, 143 

— — vy. Bi mit Thioacetamid 248, 185 
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Titrimetrie, potentiom., Best. (Forts.) 


— v. B,O, in Gegenw. v. Ammoniumchlorid u. 
Calciumsalzen 248, 70 

— v. Borsiure 248, 70 

— v. Borsiure u. Chromotropsiure 245, 171 

—v. Br-- u. Cl--Spuren 248, 190 

— v. BrO,-, ferrom. 244, 282 

—v. Ca mit AGTA 244, 55 

— v. Ca u. Oxalat mit Ionenaustauschelektrode 

244, 55 

— v. Ce(III) mit Hexacyanoferrat(III) 248, 358 

— — mit Na,[Mo(CN),]-Lés. 247, 80 

— v. Cl in Pesticiden, Natriumdiphenylmeth. 248, 253 
— — in org. Verb. (schwerverbrennbaren flissigen -), 
nach Verbrenn. in O,-Atmosphare 244, 67 

— vy. Cl in biolog. Flissigk., argentom. 246, 26 [Or] 
— — mit Ag/AgCl- u. Natrium-Glaselektroden 248, 190 
— v. CN- in Gegenwart v. Hexacyanoferrat(III) 
246, 237 [Or] 

— v. Cs 247, 333 

— v. Cu mit Rubeanwasserstoffsiure 247, 74 

— vy. Cyanoferrat(II) u. Cyanokobaltat(III) 246, 144 
— v. Cyanursaure 248, 208 

— vy. Cyanurséure u. Melamin in Dimethylsulfoxid 
247, 107 

— v. Cyclopentano- u. Cyclohexano-2,3-pyrrolen in 
Essigsaureanhydrid 248, 217 

—v. Dibrom 247, 120 

— v. 2,5-dihydroxybenzoesaurem Natriumsalz mit 
Platin-Kohle-Elektrodenpaar 248, 84 

— v. F in org. Verb. 249, 30 

— — — mit Fluoridelektrode 250, 127 

—v. F- 247, 342, 343 

— — extr., mit Tetraphenylantimonsulfat 244, 62 

— — mit Th u. La in versch. Medien 248, 367 

— v. Fe u. Co in Leg.-Gem. 249, 205 

— v. freier Saéure, Uran(IV), (VI) u. Hydrazinmono- 
nitrat in Uran(IV)-nitratlés. mit Alkalilauge 250, 68 
— vy. Fulvinséuren aus Humusbdden 250, 74 

—v. Glycerin 244, 70 

— v. Harnstoffderivaten (pyridylsubstituierten -), als 
Sauren u. Basen in nichtwaBr. Medium 244, 69 

— v. Hexafluorosilicat 248, 76 

— v. Hydroxylgruppen in Alkyd- u. Polyesterharzen 
245, 193 

— v. Insecticiden in Most u. Wein, enzymat. 249, 262 
— vy. Kaliumtetracyanotrihydroxo-aquo-molybdat(IV) 
247, 342 

— v. K,[W(CN),] 247, 90 

— v. Li mit Fluorid 248, 62 

— v. Mn aus Erzen, Eisen u. Stahl nach Saure- 
aufschluB 244, 134 

— vy. Mo(VI) u. V(V) mit K,Cr,0, in stark phosphor- 
saurer Lés. 247, 90 

—v. N in Metallen u. Leg. 245, 181 

— v. NaCl-Gehalt in Fleisch- u. Wurstwaren 250, 222 
— v. NH,*, F u. Zr in Ammoniumhexafluorozirkonat- 
Los. 244, 346 

— y. Organozinnchloriden mit Tetraphenylarsonium- 
chlorid in Acetonitril 244, 69 

—v. Oxazepam 248, 119 

— vy. Perchlorat mit Tetraphenylarsoniumchlorid 
247, 343 

— v. Phenolderivaten in alkohol. Medium 247, 354 


Titrimetrie, potentiom. 


— — vy. Phenolen mit Bromid-Bromat 248, 213 
— — y. Pikraten org. Basen in Tetraalkoxysilanen 


247, 348 

—v. PO,3- 244, 60 

— — aus org. Verb. 244, 199 

— vy. Pu in salpetersaurem Medium 250, 202 

— v. Pyridazonderivaten 248, 217 

— y. pyridylsubstituierten Kohlensaurederivaten als 
Basen in Essigsiureanhydrid 249, 222 

— y. pyridylsubstituierten Thioharnstoffen u. Thio- 
carbamidaten 248, 207 

— y. Rh in Cu-metallurg. Produkten 260, 344 

—v.S in Metall u. organometall. Mercaptiden 

249, 316 

— — in Spezialfilmen 248, 256 

— v. Saure (freier-) in Pu(IV)-Los. 247, 337 

— v. Siuregruppen in Polyacrylfasern 246, 200 

— vy. Séuren (schwachen -) in 1,1,3,3-Tetramethyl- 
guanidin 244, 268 

— — (starken u. schwachen-) in Mineraldlen 244, 155 
— v. Silanolen u. Siloxanen 248, 200 

— v. Sn(II) mit Kaliumhexacyanoferrat(III)-lés. 
244, 276 

— vy. SO, u. SO, in Abgasen 244, 253 [Or] 

— v. Stickstoffderivaten der Kohlensdure 245, 149 
[Or] 

— v. Sulfanilstiure 245, 155 [Or] 

— y. Thiaminsaéuren neben Ascorbinsaure 247, 351 

— v. TI(III) mit Zinn(II)-chloridlés. 249, 397 

—v. V(IV) u. V(V) einzeln u. in ihren binairen Misch. 
mit Vanadium(II)-sulfat 244, 279 

— v. Zn in TiO, 246, 358 [Or] 

Einstell. v. Os(VIII)-Lés. mit Chrom(II)-sulfat 247, 97 
Komplexb. 249, 137 

— Analyse v. Leg. u. Stahl (rostfrei) 248, 226 

— Best. v. Al in Silicatgesteinen 246, 118 [Or] 

— — v. Ca, Mg, ADTE u. AGTE in Wasser u. biolog. 
Flissigk. 250, 396 

— —v. Cu 249, 193 

— — — mit ADTA 246, 173 [Or] 


ae ae 245, 359 [Or] 


— — v. Erdalkali- u. Schwermetallen in quatern. 
Gem., Restmeth. mit Quecksilber(II)-nitrat in 
urotropingepuff. Medien 248, 66 

— — v. Hg(II) mit Ba-ADTA 244, 127 

— — v. Metallkationen mit ADTA oder AGTA mit 
Metalloxid-Indicator-Elektroden 244, 53 

— — v. Th(III) mit Oxalsiure 245, 320 [Or] 

— mit Quecksilberelektrode 250, 302 [Or] 
Loésungsmittel, Sulfolane 244, 52 

Membranelektrode fiir ReO,— u. SCN- mit fliissigem 
Jonenaustauscher; U-formige Kurven 248, 348 

mit calciumselektiver Membranelektrode 245, 286 
mit Gammastrahlen 250, 333 

mit Ionenaustauscher-Membran-Elektroden 250, 332 
— III. Experimentelle Ergebn. 248, 344 

mit Lanthanhexaborid als Indicatorelektrode bei 
Saure/Base-Titrationen 250, 49 
Neutralisationsanalyse waBr. Lés. v. Salzen des vier- 
wertigen Urans 248, 359 

NichtwaBr., Best. v. Ammoniumarylsulfonaten 249, 72 
— — v. Anthrachinonderivaten 250, 140 

— — v. Basen (heterocycl.-) u. ihren N-Oxiden 

247, 113 


Titrimetrie, potentiom. — Titrimetrische Analyse 


— — — v. Benzophenonderivaten 247, 356 

— — — v. Clin Erdél 244, 348 

— — —v. Li-, Na-, K- u. NH,-Ionen (simultan) 245, 165 

— — —v. Li-, Na- u. K-Ionen 245, 165 

— — — v. Mineralsiuregem. mit Trioctylamin 250, 68 

— — — v. Nitraten u. Nitriten im Gem. mit anderen 
Salzen u. Séuren 246, 392 

— — — v. Phosphaten (mono-, di- u. trisubstituierten -) 
246, 392 

— — — v. Salpetersiure u. salpetriger Séure in techn. 
Gem. 250, 275 

— — — v. Tetra-n-hydroxypropyl-m-hydroxyiithyl- 
aithylendiaminen 249, 219 

— — —v. Theophyllinverb. mit Perchlorsiure in Eis- 
essig 249, 79 

— Redox—, Best. v. Aminophenazon 244, 286 

— — — v. Ammoniumthiocyanat mit K,Cr,O, 244, 123 
[Or] 

— — — y. Borhydrid, jodom. 249, 146 

— — — — mit Kaliumhexacyanoferrat(III) sowie OsO, 
249, 146 

— — — vy. Cu(I) u. Fe(ID), cerim. 248, 99 

-— — — v. Dimethylaminboran u. Hypophosphit 
246, 80 

— — — v. Gallocyaninmethylestern u. einigen 2-sub- 
stituierten Derivaten 248, 348 

— — — y. Hypochlorit, cuprom. 246, 140 

— — — — ferrom. 246, 140 

— — — vy. Kaliumhexacyanoferrat(III) mit Vanadium(II)- 
sulfat 246, 144 

— — — vy. Mo, Cru. V nebeneinander in Phosphorsaure 
mit Fe(II)-lés. 247, 342 

— — — v. p-Nitro-acetophenon 249, 188 [Or] 

— — — vy. N-Nitrosoverbind. nach saurer Denitrosierung, 
jodom. 244, 202 

— — — v. Persulfat mit Hg(I) 244, 133 

— — quasireversible u. irreversible Ladungsiibertrag. an 
der DurchfiuBelektrode 245, 119 

— Registrier. 245, 108 [Or] 

— Untersuch. v. bi-, tetra- u. hexavalenten Hydrochinon/ 
Chinon-Redoxsystemen 247, 65 

— — vy. Cr(VI)-, Mo(VI)- u. W(VI)-Kompl. mit Azoxin 8- 
Farbstoffen 250, 209 

Titrimetrie, radiom., Best. v. Hg, Pb, Cd u. Ni mit 
Penicillamin 249, 391 

— — v. Ni mit AgJ(®*Kr) 248, 371 

— — y. Th mit radioakt. Kryptonat 249, 394 

— Saure/Base-Titrationen 250, 324 

Titrimetrie, thermom., automat. 249, 137 

— Best. der Aciditat in Mineralélprodukten 244, 155 

— — y. ein- u. zweibas. Saéuren in waBr. u. nichtwaBr. 
Medium 250, 50 

— — y. Ephedrin- u. Pseudoephedrinionen 245, 407 

— — v. F- 246, 140 

— — y. Fe, Al, Sb, Sn u. Pb mit NaF 247, 71 

— — v. org. Basen 248, 374 

— — y. Se als Selenit, manganom. 244, 281 

— katalyt. chelatom. Verfahren 249, 302 [Or] 

— katalyt., mit Kaliumjodid 247, 248 [Or] 

— manuell 250, 50 

— Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan als Vergleichs- 
standard 250, 336 

Titrimetrie, voltam., Automatisier. komplexom. 
Titrationen 245, 58 [Or] 
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— Best. v. Al in Cu-Leg. 249, 49 

— — — in natiirlichen Materialien u. techn. Produkten 
249, 93 [Or] 

— — v. Amiden durch Chlorier. 247, 351 
— v. Clin Ta, argentom. 250, 265 

— —v.Cu, jodom. 246, 225 [Or] 

— — — mit ADTA 245, 359 [Or] 

— —v. Ku in SE-Gem. 245, 173 

— — v. Halogeniden (Spuren), mercurim. 244, 368 [Or] 

v. org. Basen 246, 43 

— — v. PO,'- mit Bi(ClO,),-Lés. 246, 134 

— — y. U/O-Verhaltnis in Uranoxiden mit Fe(II)- 
Ammoniumsulfatl6s. 247, 377 

Titrimetrische Analyse, Absorptionsverhiltnisse bei pH- 
Indicatoren u. ihre Anwend. 245, 124 

— Athylendiamin als maskierendes Reagens 246, 75 

— Alkaliindicatoren, Furfuryliden-p-nitrophenyl- 
hydrazone 245, 125 

— automat. Titrationen im Makro-, Mikro- u. Submikro- 
Bereich mit der L. K.B. Perpex 10200 Pumpe als 
Birette 246, 28 [Or] 

— Berechnung von Titrationskurven fiir die Titr. starker 
Sauren mit starken Basen mit Hilfe eines Digital- 
rechners 245, 353 [Or] 

— chelatbildende Reagentien: Imidazolderivate 250, 53 

— chelatom. Titrationen mit ADTA, Kaliumthiocarbonat 
als Maskierungsmittel u. Metall-Indicator 246, 270 

— Dibenzophenoxazon-(5)-derivate als Neutralisations- 
indicatoren in wasserfreier Essigsaure 248, 176 [Or] 

— Endpunktsanzeige in einem Landolt-System auf Brom- 
grundlage mit Hilfe von Dimethyl-(Diathyl-)- u 
Tetramethyl-p-phenylendiamin; Best. des katalyt. 
wirkenden Vanadins in Ultramikrokonzentrationen 
250, 206 

— enthalpim. manuelle Titrationen 250, 50 

— Ermittl. der bei der Titration von mehrbasigen Sauren 
einander stérenden Dissoziationsstufen 250, 336 

— Fallungstitrationen mit Kaliumjodid bei katalyt. 
thermom. Endpunktsindikation 247, 248 [Or] 

— flissige [onenaustausch-Elektroden als Endpunkts- 
detektoren bei komplexom. Titrationen 250, 333 

— Hamatoxylin u. Himatein als metallochrome Indica- 
toren 248, 60 

— 2-[(-Hydroxy-5-nitrophenyl)-azo]-4,5-diphenyi- 
imidazolmonoessigsaure als Reagens 249, 259 

— impulskonduktom. Titrationen v. org. Verb. 250, 126 
[Or] 

— Indicatoren zur Best. v. Sauren u. Basen mit Tetra- 
methylharnstoff als Losungsmittel 250, 336 

— katalyt. Verfahren, chelatom. Substitutionstitrationen 
249, 304 [Or] 

— — chelatom. Titrationen mit thermom. Indikation 
249, 302 [Or] 

— komplexom. Metallbest. gegen Saurealizarinschwarz SN 
u. Eriochromrot B im Gem. 250, 54 

— metallochrome Indicatoren: Azoimidazole 250, 53 

— Mischindicatoren in der Arzneimittelkontrolle 249, 73 

— mit festen Titriermitteln 248, 58 

— mit fester, fiir Cu(II)-Ionen selektiver Elektrode unter 
Verwendung von Chelatkomplexen als Indicatoren 
250, 333 

— Nitrothiosemicarbazide als Indicatoren bei Neutralisa- 
tions- u. mercurim. Methoden 247, 68 

— oszillographische chronopotentiom. Indikation 248, 345 
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Titrimetrische Analyse (Forts.) 

— oxydim. Standard: Kaliumchromat 250, 52 

— Phasentitrationen, Mikrometh. 247, 331 

— — mit Klarungsendpunkt 248, 58 

— Pyridylazoverb. als Indicatoren fir komplexom. Best. 
v. Ga 250, 202 

— radiochem. Endpunktserkennung v. Verteilungs- 
titrationen 248, 307 [Or] 

— Redoxpotentiale anorg. Substanzen u. deren Titration 
in wasserfreiem Dimethylformamid und Pyridin 
250, 333 

— Redoxtitrationen, Berechn. v. Indicatorfehlern 248, 60 

— Redox- u. Saure/Base-Indicatoreigenschaften einiger 
substituierter Derivate v. Dicyanobis-(1,10-phen- 
anthrolin)-eisen(II) 249, 259 

— Standardisierung v. ADTA-MaBlés. mit Mangan 
247, 331 

— — vy. Cer(IV)-sulfatlés. 246, 269 

— — — 250, 336, 338 

— — v. nichtwaBr. Séiure/Base-Lés. mit Antipyrin- 
Perchlorat 248, 58 

— thermom. Indikat., automat. 249, 137 

— Titrationen v. Basen in Acetonitril 246, 269 

— Untersuch. v. Oxalsaiure-, Ameisensaure- u. Form- 
aldehyd-Oxydation mit Permanganat 248, 80 

— Vervielfachungsmeth. 248, 58 

— Verteilungstitrationen v. lonenpaaren mit Indicatoren, 
Berechnung der Kurven 250, 241 

— Verwend. v. Bis-telluratocuprat(IIL) 250, 52 

— wasserfreie Perchlorsdéure in Sulfolan als Titrations- 
mittel 250, 333 

TMB-4, s. Trimedoxinum 

a-Tocopherol, Best. in Blattern 244, 77 

— — — v. Vicia Faba 248, 247 

— — in Multivitaminpraparaten, gas-chromatog. 249, 414 

— — in Rattenleber 250, 151 

— — in Serum u. Plasma, papier-chromatog. 248, 409 

— Nachw. in Gewebe, gas-chromatog.-massenspektroskop.- 
IR-spektroskop. kombin. 249, 156 

a-Tocopherolacetat, Best. in Mineralsalzmisch., AufschluB, 
Extr. u. colorim. Auswert. 248, 25 [Or] 

— — in Multivitaminprodukten 248, 265 

Tocopherole, Best. der Zus.setzung in Olen, gas- u. 
diinnschicht-chromatog. 249, 264 

— — in Olen, diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
248, 261 

— — in Olen u. Fetten 248, 393 

— — — 246, 154 

— — — polarog. 246, 154 

— — in Pflanzendélen, dinnschicht-chromatog.-photom. 
245, 345 

— — in pharmazeut. Praparaten, gas-chromatog. 247, 128 

— — in Serum 250, 151 

— — polarog. (Berichtigung) 245, 352 

— Gehalt v. ErdnuB- u. Sojaél, EinfluB auf den Oxy- 
dationsverlauf beim Erhitzen. III. 248, 111 

— Isolier. aus biolog. Material, siulen-chromatog. 
245, 345 

Tocopherylchinone, Best. in Fetten u. Olen, polarog. 
246, 154 

Tocotrienole, Trenn., gas-chromatog. 248, 216 

Tolbutamid, Best. in Praparaten, photom., mit Ninhydrin 
250, 388 

Toluidine, Nachw. 248, 215 


[Titrimetrische Analyse — A-Toxin 


— Nitroderivate, Nachw. 248, 215 

— Trenn., gas-chromatog. 247, 358 

p-Toluidinsiure, Best. neben Terephthalsaure in p-Xylenol- 
oxydationsprodukten, titr.-potentiom. 250, 140 

0-Toluinsiure, Best. in Phthalséureanhydrid, gas- 
chromatog. 249, 321 

Toluol, Best. in KW-Lésungsmitteln, saulen- u. gas- 
chromatog. kombin., routinemaBig 250, 277 

— — in Lésungsmitteln u. Industrieatmosphare, UV- 
spektralphotom. 250, 260 

— — in Luft 250, 58 

— — vy. «-Naphthol u. «-Naphthylcarbonsaure, IR- 
spektralphotom. 250, 71 

Toluol-2,4-diisocyanat, Best., gas-chromatog. (Spuren) 
244, 202 

Toluole, isomere Diamino—, Analyse, gas-chromatog. 
248, 212 

— — Best., gas-chromatog. 249, 320 

— isomere Di— u. Tri—, Nachw. in 2,4,6-Trinitrotoluol, 
KMR-spektrom. 248, 82 

— isomere Trinitro—, Nachw., gas-chromatog. 247, 111 

p-Toluolsulfonsdure, Nachw. neben Benzol- u. p-Jod- 
benzolsulfonsaure, papier-chromatog., 1*4J- oder *°8- 
mark. 248, 100 

p-Toluolsulfonsiuren, chlorierte, Best., polarog. 250, 342 

Toluylsiuren, Analyse, [R-spektroskop. 247, 112 

Tolylendiisocyanat, Best. in Luft, Testpapiermeth. 

248, 219 

Ton, Best. v. Cr, spektrog. sowie spektralphotom. 
244, 151 

Tonophos (dimethylaminobenzolphosphinsaures Netrium- 
salz), Best., spektralphotom. 247, 128 

Toxaphen, Nachw., Ringofenmeth., halbquant., mittels 
Diphenylamin 248, 253 

Toxikologische Analyse, Best. v. Barbituraten, gas- 
chromatog. 248, 422 

— — v. Dinoseb in Blut u. Organen bei Vergift. mit 
Gebutox 246, 416 

— — v. Hg in Nierenpunktat, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 248, 279 

— — v. Mn in biolog. Gewebe v. Leichenorganen eines 
Kindes bei einer akuten Vergift. durch Kalium- 
permanganat 247, 136 

— — v. org. chlor. Stoffen mit Zweibrennerflammen- 
detektor 249, 288 

— — v. Weckaminen in Harn 244, 224 

— Dinnschicht-Chromatog. 246, 414 

— Identifiz. v. 32 bas. Stoffen in biolog. Material, extr. 
nach Feldstein, diinnschicht-chromatog. u. UV- 
spektralphotom. 246, 414 

— Kombination v. Gas- u. Diinnschicht-Chromatographie 
248, 143 

— Nachw. v. bromierten Harnstoffderivaten 246, 414 

— — v. Parathion u. p-Nitrophenol in Gewebe-Extr., 
diinnschicht-chromatog. 248, 41 [Or] 

— — v. phosphororg. Verb. 248, 287 

— — v. Sedativa u. einigen Psychotherapeutica 246, 415 

— Ratgeber fiir Notfalle akuter Vergiftung (Ludewig u. 
Lohs) 245, 159 [L] 

— Untersuch. v. Blut, Urin, Mageninhalten u. Leber- 
gewebe bei Vergiftungsfillen, Routine-Screening-Verf. 
246, 414 

A-Toxin, Clostridium botulinum —, Isolier., kationen- 
austausch-chromatog. 250, 409 


Tranquilizer — Tuberculostatica 


Tranquilizer, Trioxazin—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 


247, 400 

Transferrine, Best. 250, 147 

Transfer-RNS-Komplexe, Trenn. v. Aminoacyl-tRNS- 
Komplexen, elektrophoret. 246, 286 

Transurane, radiochem. Best. in techn. Lés. u. Umwelts- 
proben 250, 68 

Traubensaft, Best. v. Pesticidriickst. (P-halt.-), extr.- 
colorim. 245, 347 

— — v. Phaltan u. Captan, colorim. 245, 347 

Treibmittel, Analyse einiger Bestandteile in gealterten 
Doppelbasen—, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 249, 71 

— Best. v. Graphit, konduktom. 245, 196 

Treibstoffe, Best. v. KW-Stoffen (aliphat. gesiitt.-), gas- 
chromatog. 246, 198 

— — — in Dieselkraftstoff v. Dolni Dubnik 246, 198 

— —v.N, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 247, 123 

— — v. P-Spuren in Raketen—, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 244, 158 

Trennmethoden, physikal. (Wilson u. Wilson) 245, 
157 [L] 

Triathylbleiionen, Best., in wiBr. Lés., titr. 244, 200 

Triithyl-B-(N-piperidino)-athylsilan, Best. v. N, gas- 
chromatog. 245, 325 

Triamidophosphat, Trenn. v. Diamidophosphat, diinn- 
schicht-chromatog. 246, 134 

Triazen, 1-Aryl-3,3-dimethyl—-o- u. m-Derivate, Trenn., 
papier-chromatog. 248, 385 

Triazinazofarbstoffe, Best. in Abwasser, polarog. 246, 55 

Triazine, Best., gas-chromatog. 248, 252 

— Chlor-1,3,5—, Best., colorim. 248, 108 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., quant. 248, 107 

Triazinylstilbexon, als Luminescenzreagens auf Cr(III) 
246, 398 

Trichlorithylen, Best. in Harzen aus Gewiirzdlen, gas- 
chromatog. 248, 396 

Trichloressigsiiure, Best., spektralphotom. 244, 201 

— Extrakt. mit Trilaurylamin in 0-Xylol 246, 269 

Trichlorphenol, Best. neben Hexachlorophen u. Penta- 
chlorphenol in Gegenw. anderer Phenole 247, 386 

2,4,6-Trichlorphenyl-4’ -nitrophenylither, Best. in Boden- 
extr. 248, 254 

Trichlorphon [0,0-Dimethyl-(1-hydroxy-2,2,2-trichlor- 
iithyl)-phosphonat], Best. in Milch 248, 263 

— Nachw. in Butonate-Formulierungen, diinnschicht- 
chromatog.-enzymat. 244, 393 [Or] 

Trichlorsilan, Best. v. Beimengungen, gas-chromatog. 
249, 211 

Tricyclamolchlorid, Best. in pharmazeut. Tabletten, titr. 
248, 270 

N,N,N’ -Trifluoramidine, Trenn. v. Perfluoramidinen, 
siulen-chromatog. 244, 72 

Triglyceride, Analyse, stereospezif. 247, 392 

— Best. in Nagetiermilch, gas-chromatog. 248, 406 

— — in Plasma u. Serum, Extraktionsmethode 244, 216 

— — in Serum, colorim. 249, 156 

— — — sdulen-chromatog. 247, 412 

— Nachw. in Fetten (verfalschten -), diinnschicht- 
chromatog. 249, 265 

Trihexyphenidylhydrochlorid, s. Parkopan 

Trimedoximum, Best. neben Atropinsulfat 250, 393 

Trimekain (Mesocain SPOFA), Identifiz., gas-chromatog. 
247, 126 
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Trimethylamin, Best. v. NH;-Spuren u. Dimethyloxid, 
gas-chromatog. 250, 71 

Trimethylenglykol, Best., titr.-redox- 244, 201 

2,4,5-Trimethyl-3-oxazolin, Best. als Geschmackstoff in 
Rindfleisch, gas-chromatog. 249, 266 

0,0,S-Trimethylthiophosphat, Best. neben Dimethyl- 
dithiophosphorsiure 246, 206 

s-Trinitrobenzol, Kompl. mit Tetraalkylammonium- 
halogeniden, Untersuch. der ,,charge Transfer“‘- 
Spektren 248, 212 

2,4,6-Trinitrotoluol, Nachw. v. Di- u. Trinitrotoluol- 
Isomeren, KMR-spektrom. 248, 82 

Trinitrotoluole, Nachw., gas-chromatog. 247, 111 

Triolein-131J, Trenn. v. Olsiure-1J u. Natriumjodid-1J, 
papier-chromatog. 245, 335 

Trioxan, Best. v. Verunreinigungen, gas-chromatog. 
245, 191 

Triphenylmethanfarbstoffe, spektralphotom. Untersuch. 
als Reagentien fiir Br-- u. J--Mikromengen 248, 191 

— zur spektralphotom. Best. v. Mikromengen einiger 
Tonen 250, 337 

Triphenylmethylgruppe, Best. in Kohlenhydratpoly- 
meren, colorim. 250, 132 

Triphenylsilanole, substit., Best., titr.-potentiom. 248, 
200 

Triphenyltetrazoliumchlorid, als Reagens in der analyt. 
Chemie 250, 337 

— zur turbidim. Best. v. Os 249, 409 

Triphosphopyridinnucleotid, Best., enzymat., mit 
2,2’-Dithiodipyridin 245, 207 

Triphosphothiamin, Trenn. aus biolog. Material u. seine 
Entstehung aus *°S-Thiamin in Rattenleber 245, 412 

Trisaccharide, Best., siulen-chromatog.-photom. 247, 
109 

Tris-dipyridylato-eisen(I1)-sulfat, zur Best. v. Re (ug), 
photom. 248, 298 [Or] 

Trisulfapyrimidin, Best. in Tabletten, gas-chromatog. 
248, 273 

Triterpene, isomere, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
249, 322 

— pentacycl., Trenn., diinnschicht-chromatog. 246, 46 

Trocknungsvorgiinge, Voraussetzung zur Automation 
245, 114 [Or] 

Tropeine, diinnschicht-chromatog. Untersuch. 244, 257 
[Or] 

Trypafiavin, Best., amperom., mit Natriumnitrit 249, 
411 

Tryptamin, Best., gas-chromatog., als Trimethylsilyl- 
derivat 249, 277 

— N,N-Dimethyl—, Nachw. 249, 75 

Tryptophan, Best. in Harn, fluorim. 249, 153 

— — in Lysozym u. dessen Photo-Oxydationsprodukten 
248, 142 

— — in Proteinen 246, 277 

— — — spektroskop. 249, 281 

— Metabolite, Best. in Menschenharn 247, 138 

— proteingebundenes, Best. in Plasma (mikro) 247, 409 

— substituierte Peptide, Trenn., chromatog. 245, 207 

— Trenn. des Racemats, gas-chromatog. 249, 281 

— — v. Aminosauren, automat., mit Techniconauto- 
analysator 245, 205 

— -Tyrosin-Phenylalanin-Gem., Trenn., chromatog. 247, 
410 

Tuberculostatica, Nachw., gas-chromatog. 249, 76 


428 


Tiipfelanalyse, Nachw. unter aktiver Kinwirk. v. 
Quecksilber(II)-cyanid 245, 124 

— — vy. Ag, Cuu. Hg 249, 386 

— — v. Ag(I) u. Mn(II) 244, 270 

— — v. Alkalisulfiden u. -polysulfiden in Gegenwart v. 
Thiosulfaten 248, 187 

— — v. aromat. Verb. mit Blei(IV)- u. Thallium(III)- 
acetaten in Trifluoressigsaure 245, 125 

— — vy. Fe 248, 193 

— — vy. Hydrazin mit Trinitrobenzolsulfonsaurelés. 247, 
104 

— — v. Hydrazinen mit Ionenaustauscherkérnchen 
247, 105 

— — v. Isonitrilen 245, 334 

— — v. Jodat neben Perjodat 244, 282 

— — v. Mn mit Mannit 244, 316 [Or] 

— — vy. Phenothiazinen 249, 412 

— — v. Quecksilber(II)-cyanid u. Alkalihalogeniden in 
Gegenwart v. Alkalicyaniden 246, 399 

— — y. Sn(II) neben Sn(IV) mit Amidoschwarz sowie 
mit Kaliumferrocyanid/Ammoniummolybdat 244, 
277 

— — v. Sulfiden in Mineralien 246, 73 

— spezif. Reakt. auf der Grundlage der Entwicklung von 
Cyanwasserstoff aus sauren Quecksilber(I1)-cyanidlés. 
246, 398 

Turbidimetrie, Best. v. Fettgehalt in Milch (homogenis.-) 
250, 224 

— — v. Hg(II) mit Antipyrinderivaten 245, 170 

— — v. K in Serum 246, 211 


U 


Ubichinon, Best. in Rattenleber 250, 151 

Ubichinone, Best. gas-chromatog. 249, 269 

Ubergangsmetalle, Thermal Properties of Transition-Metal 
Ammin Complexes (Wendlandt u. Smith) 244, 258 [L] 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 244, 193 

Ubersichtsberichte, Aktivierungsanalyse, neuere Entwickl. 
247, 58 

— Analyse eines NMR-Spektrums. I. 250, 40 

— — v. Aminosauren, Peptiden u. Nucleinsauren, 
diinnschicht-chromatog. 248, 343 

— — vy. Pesticidriickstanden, [UPAC-Kommission zur 
Entwickl., Verbess. u. Standardis. v. Meth. 248, 105 

— analyt. Anwend. v. PAN 249, 259 

— Atomspektroskopie im analyt. Labor breiten Pro- 
gramms 250, 36 

— Best. v. Antibiotica in Futtermitteln u. anderen 
Produkten 245, 400 

— — v. Antioxydantien in Polymerem 250, 282 

— — y. Benzolcarbonsauren u. ihren Derivaten 246, 42 

— — v. Cl in biolog. Material, graph. Darstell. versch. 
Meth. 247, 70 

— — v. Edelmetallen, atomabsorptions-spektralphotom., 
spektrochem. sowie rontgenfluorescenzanalyt. 249, 386 

— — — elektroanalyt. Methoden 249, 386 

— — v. Elementen in pflanzl. Gewebe, Vergl. der opt. 
Emissions- u. der Atomabsorptionsmeth. 248, 246 

— — vy. F, photom. 248, 367 


Tipfelanalyse — Ubersichtsberichte 


— — y. Melamin in waBr. Los. 247, 351 

— — vy. Mo(VI) in Stahl, kinet., mit Hilfe v. Selenat- 
ionen 244, 339 | 

— — v. Mucopolysacchariden (sauren-), automat. 247, 
312 [Or] 

— — vy. Nin org. Verb., als Tetraphenyloborat nach 
SdureaufschluB 244, 66 

— — y. Os mit Triphenyltetrazolchlorid 249, 409 

— — y. Pentachlorphenol in Harn 246, 416 

— — v. pharmazeut. Produkten in synth. Milieus nach 
mikrobiolog. Reaktionen 248, 269 

— — y. Phosphorsiure 248, 363 

— — v. 80,?- 248, 364 

— — — in Wasser 249, 47 

Tyramin, Best., photom., mit 4’-Nitro-azobenzolcarbon- 
saure-(4)-chlorid 245, 293 [Or] 

Tyrosin, Best. in Azoproteinen 246, 224 

— — in Blut, fluorim. (automat.) 246, 224 

— — — — Papierscheibchenmeth. 248, 401 

— — in Harn, colorim. 245, 411 

— — in Proteinen, spektroskop. 249, 281 

— DPE- u. DNP-Derivate, Analyse, chromatog.-automat. 
247, 410 

— Jodderivate, Nachw., gas-chromatog., als Trimethyl- 
silylderivate 248, 135 

— -Phenylalanin-Tryptophan-Gem., Trenn., chromatog. 
247, 410 

Tyrosin-Aminotransferase, Best., isotop. 250, 158 

Tyrosinat, Kompl. mit Cu(II), Untersuch., potentiom. 
245, 392 


— — v. Fuseldl, in alkohol. Getranken 244, 74 
— — v. Nichtmetallen in U, seinen Verb. u. Leg. 248, 359 
— — v. Pu 249, 149 
— — v. SE, komplexom. 245, 172 
— — v. SO,?- u. S2- in Wasser (Brauch- u. Ab-), 
gravim., titr. sowie photom. 246, 53 
— Chromatographie v. Carbamaten 246, 204 
— chromatographische Analyse von nichtionischen ober- 
flichenaktiven Stoffen vom Polyoxyithylen-Typ 249, 
72 
— DAB 7, 5. Lieferung 249, 73 
— Dinnschicht-Chromatographie v. Aminosiuren 246, 
275 
— dinnschicht-chromatog. Meth. in der pharmazeut. 
Analyse 244, 286 
— Emissionsspektralanalyse v. Lés. 250, 37 
— Fallung aus homogener Lés. 245, 124 
— Flavone als analyt. Reagentien 248, 60 
— Fluorescenzanalyse v. anorg. Substanzen 250, 38 
— Freizonenelektrophorese 247, 62 
— Gas-Chromatographie v. Alkaloiden 247, 130 
— — v. Steroiden 246, 404 
— industrielle Gasanalyse 245, 177 
— Landolt-Reaktionen i. d. quantit. Analyse 250, 336 | 
— Neutronenaktivierungsanalyse, zerstérungsfreie 
Methoden ohne Verwendung v. y-Spektrometrie 246, | 
264 


Ubersichtsberichte — Uran(VI) 


— polarog. Analysenmethoden 247, 63 

— quantitative Methoden des DAB 7, 4. Lieferung 249, 72 

— radioaktive Markierungsmethoden in der anorg. 
Spurenanalyse 244, 267 

— Reaktionen im Bereich der analyt. Chemie 248, 58 

— Réntgenmikroanalyse 246, 262 

— spektroskop. u. andere analyt. Verfahren in der Lebens- 
mittelchemie 249, 260 

— Spurenanalyse, moderne Probleme u. Méglichkeiten 
248, 58 

Unden(2-Isopropoxy-phenyl-N-methylearbamat), Best. in 
Tabak u. Tabakrauch 250, 76 

Unverseifbares, Fraktionierung, diinnschicht-chromatog. 
250, 80 

Uracil-carbonsiure-(4), zur Best. v. Co(II), spektral- 
photom. 248, 370 

Uracile, Trenn., gel-elektrophoret. 248, 138 

Uran, Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Al 
(hochreinem-) 250, 345 

— — — in Knochen 247, 134 

— — — in Wolframbronzen 248, 229 

— — colorim., als Dibenzoylmethankompl. (automat.) 
249, 149 

— — — mit 4,4-Acetalidin-bis-(2-methyl-isoxazolon-5) 
247, 96 

— — coulom. 245, 174 

— — — in U/Np-Leg. neben Np 244, 205 

— — — neben Pu (simultan) in U/Pu-Mischoxiden 246, 
297 [Or] 

— — dinnschicht-chromatog.-aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-y-spektrom. 245, 395 

— — dinnschicht-chromatog.-photom., neben Metallen 
der Ammoniumsulfidgruppe 244, 130 

— — extr. bzw. extr.-spektralphotom. 244, 165 [Or] 

— — fluorim., nach Nichols u. Slattery 244, 274 

— — in biolog. Material 246, 214 

— — in chondritischen Meteoriten 249, 58 

— — in Leg., réntgenabsorptions-spektrom. 247, 364 

— — in Lés. radioakt. Abfalle 246, 74 

— — in Tantal-Niobaten, ionenaustausch-chromatog.- 
gravim. 244, 148 

— — in Wasser, Messung der «-Aktivitait 247, 361 

— — neben Th, Bi u. Pb, Ringofenmeth. 245, 396 

— — photom., als Thiocyanat, Hinflu8 v. y-Strahlung 
247, 81 

— — — in Tributylphosphat 246, 389 

— — — in Wasser, nach Abtrenn. am Chelataustauscher 
245, 178 

— — — in Zr u. Zr-Leg. 249, 335 

— — — mit Rhodamin B 244, 275 

— — polarog. 244, 275 

248, 74 

=n Pu 248, 74 

— — rontgenfluorescenzanalyt., in Kernbrennstoffen 247, 
278 [Or] 

— — — in Zr-Leg. 249, 335 

— — titr. (Spuren) 244, 327 

— — titr. (amperom.-) 244, 275 

— — titr. (kompl.-) neben Be 248, 67 

— — y. Elementen, spektrog. (Spuren) 244, 150 

— — — (nichtmetall.-), Ubersichtsber. 248, 359 

— — vy. Metallspuren, spektrog. 246, 58 

— — vy. Mn, Ni u. Cu, aktivierungsanalyt.-papier- 
chromatog. 244, 142 
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— — v. Nb u. Zr, extr., mit N-Benzoyl-N-phenyl- 
hydroxylamin 249, 50 

— — v. SH, spektrochem., im Kathodenbereich 250, 264 

— — v. Y-Spuren, photom. (extr.-) mit Chlorphosphonazo 
DAL 246, 59 

— Extr. mit Di-n-butylphosphorsaure 244, 275 

— Nachw. in Spaltprodukten, diinnschicht-chromatog. 
244, 345 

— -Plutoniumsulfidgem., Best. v. 8, titr.-amperom. 247, 
377 

— radiochem. Best. in techn. Lés. u. Umweltsproben 250, 
68 

— -Sauerstoff-Verhaltniss, Best. in Uranoxiden, titr. 
(redox-)-voltam. 247, 377 

— Trenn. v. Begleitelementen, diinnschicht-chromatog. 
245, 164 

— — vy. La, elektrophoret. (papier-) 249, 393 

— —v. “La, Ku, Sr u. °Y, papier-chromatog., 
nach Impragn. mit Silicowolframaten 249, 395 

— — vy. Mo, saulen-chromatog. 245, 176 

— — v. Np u. Pu, chromatog. (verteilungs-), Verwend. v. 
Trilaurylamin 250, 346 

— — vy. #31Pa nach Protonenbestrahl. 246, 74 

— — y. Phosphorsaure, siulen-chromatog. 250, 201 

— — y. SH, kationenaustausch-chromatog. 244, 129 

248, 358 

— — vy. Spaltprodukten, verteilungs-chromatog. 244, 130 

— — vy. Th-Isotopen, ionenaustausch-chromatog. 250, 63 

— — vy. Ti, Th u. Zr, papier-chromatog., tiber die Thio- 
cyanatkomplexe 247, 84 

Uran(Ii), Best. in eutekt. LiCl/KCl-Schmelzen, chrono- 
potentiom. 248, 238 

Uran(IV), Best. in eutekt. LiCl/KCl-Schmelzen, chrono- 
potentiom. 248, 238 

— Trenn. v. U(VI), saulen-chromatog. (kationenaustausch-) 
247, 81 

Uran(IV, VI), Best. in Uran(IV)-nitratlés., titr.-poten- 
tiom., mit Alkalilauge 250, 68 

Uran(VI), Best., extr.-photom. 245, 395 

— — — mit Thenoyltrifluoraceton u. Rhodamin C 249, 
395 

— — — neben Begleitelementen 247, 336 

— — — neben Cu*', Zn?+, Agt, Pb?+, Ga*t, In3+, TI8+, 
La*+, Tit+, Zr4+ u. Th*+ (mikro) 247, 80 

— — extr.-polarog., als Tributylphosphat in waBr. Lés. 
249, 395 

— — in eutekt. LiCl/KCl-Schmelzen, chronopotentiom. 
248, 238 

— — in Pb (metall.-), photocolorim. 244, 206 

— — luminescenzspektrom., in Lés. v. Tributylphosphat/ 
Sintin 245, 175 

— — photom., durch photochem. Oxydat. v. Alkohol zu 
Acetaldehyd-Alkohol 247, 336 

— — — mit 5,7-Dibromoxin-N-oxid 245, 395 

— — — mit 2-(2-Pyridylazo)-5-diithylaminophenol 249, 
395 

— — polarog. 249, 395 

— — — in Phosphorsiure 244, 275 

— — roéntgenfluorescenzanalyt., nach Anreicher. an 
Cellulosephosphat 244, 130 

— — titr. (komplexb.-) 245, 175 

— Extr. aus salzsauren Los. durch Cyclohexyl- u. Benzyl- 
alkylamine 250, 201 

— — aus schwefelsaurer Lés. mit Di-n-octylamin 247, 336 
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Uran(VD) (Forts.) 

— Kompl. mit Oxin, Untersuch. in Chloroform 250, 201 

— — mit sulfon. Phenolverb. 248, 359 

— Redukt. zu U(IV), photochem., mit Alkohol in 
phosphorsaurem Medium 244, 58 

— Trenn., extr., mit N-Benzylanilin u. N-Butylanilin 249, 
395 

— — v. Cd durch Ionenaustausch in HBr 249, 333 

— — v. Lu/Th, diinnschicht-chromatog. 248, 71 

— — v. U(IV), séulen-chromatog. (ionenaustausch-) 247, 
81 

Uran-233, 7°°U-Gem., Best. v. ®Sr u. Ru 246, 74 

Uran-234, *°8U-Verhaltnis, Best. 244, 150 

Uran-235, Best. in Zircaloy u. Zirkoniumschwamm, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 227 

— -*38U.Verhiltnis, Best., y-spektroskop. 249, 148, 149 

Uran-238, **4U-Verhaltnis, Best. 244, 150 

— -%U-Verhaltnis, Best., y-spektroskop. 249, 148, 149 

Uranearbide, binire u. Mehrkomponenten-Misch., 
Analyse, rontgendiffraktom. 248, 238 

Urandioxid, Best. in Uranphosphiden, gravim. 249, 349 

Uranlegierungen, Best. v. nicht metall. Elementen, 
Ubersichtsbericht 248, 359 

— — v. Tiin U/Pu/Ti-Leg., siulen-chromatog. (anionen- 
austausch-)-spektralphotom. 246, 60 

— radioakt., Best. v. C, O, N u. H mit fernbedienten 
Analysentechniken 248, 91 

Uranmonocarbid, Best. v. C, O, N, Cru. V 247, 171 [Or] 

— neutronenbestrahltes, Trenn. v. Pu 247, 81 

Uranmononitrid, Best. v. N, Schmelz- u. Destillationsverf. 
250, 271 

Uran(IV)-nitratl6sungen, Best. v. freier Saure, U(IV, VI) 
u. Hydrazinmononitrat, titr.-potentiom., mit 
Alkalilauge 250, 68 

Uran(IV, VI)-oxid, Best. v. B, spektralphotom., mit 
Methylenblau (Spuren) 250, 63 

Uranoxide, Best. v. Cd, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
247, 297 [Or] 

— — vy. Spurenverunreinig., spektrom., neue Trager- 
misch. 248, 96 

— — v. U/O-Verhiltnis, titr. (redox-)-voltam. 247, 377 

Uranphosphid, Best. v. UO,, gravim. 249, 349 

Uran(IV)-Salze, Best. des Saure- oder Basizitatsgehaltes 
waBr. Lés., titr.-potentiom. 248, 359 

Uranverbindungen, Best. v. Al-, Cd-, Ca-, Cr-, Co-, Cu-, 
Pb-, Fe-, Mg-, Mn-, Ni-, K-, Na- u. Zn-Verunreinigun- 
gen, atomabsorptions-spektralphotom. 248, 225 


V 


Vakuumheifextraktions-Verfahren, Best. v. H,O in 
Friichten u. Gemiise 246, 150 

— Schmelzmeth., Best. v. Sauerstoff in Be (metall.-) 248, 
223 

— — — — in Fe (zonengeschmolzenem-) 248, 231 

— — — — in Ferrosilicium-Leg., Kohlenstoff/Zinn/ 
Nickelfolien-Techn. 248, 231 

— — —v.Ou.N in Ferrochrom 246, 65 

— — Trenn., O, u. H, v. W u. anderen Metallen, zur 
gas-chromatog. Best. 244, 144 


Uran(VI) — Vanadium 


— — y.nichtmetall. Elementen, Ubersichtsbericht 248, 359 

Uranylacetate, Na-, Zusammensetz. u. analyt. Anwend. 
248, 350 

Uranylionen, Best. des Saiure- oder Basizitatsgehaltes 
wiBr. Lés., titr.-potentiom. 248, 359 

— — photom., mit Pyrogallolsulfonsiure 245, 175 

— Extraktion in Form ihrer Verb. mit Nitrationen u. 
Rhodamin C 249, 149 

— Fallung in geschmolzenem Kaliumrhodanid 250, 345 

— Kompl. mit Chromotrop 2R 250, 53 

— — mit substituierten Acetessigsiureamiden, Stabilitats- 
untersuch. 246, 108 [Or] 

— — mit trans- u. cis-Butendicarbonsaduren, polarog. 
Untersuch. 248, 73 

Uranylnitrat, Best., titr.-amperom., mit Alkaliarseniten 
249, 149 

— Lés., Analyse, B-Riickstreu-MeBverf., in Gegenwart von 
Al, Fe, Co, Ni, Cu u. Pb 245, 176 

— Trenn. v. Borséure, siulen-chromatog. (anionen- 
austausch-) 244, 274 

Ureide, Best. in pharmazeut. Praparaten, spektral- 
photom. 245, 401 

Urethan, -Schiume, Analyse, gas-chromatog. (pyrolyse-) 
249, 65 

Uridindiphosphatglucose, Best., diinnschicht-chromatog.- 
fluorim. 246, 409 

Uridindiphosphatglucuronsaéure, Best., diinnschicht- 
chromatog.-fluorim. 246, 409 

Urobilinpigmente, diinnschicht-chromatog. Higenschaften 
248, 136 

Uronsiurelactone, Best. neben Monosacchariden (reu- 
tralen-), diinnschicht-chromatog., photom. 247, 353 

Uronsiuren, Best. der Zusammensetz. v. Misch. 248, 383 

— — neben Monosacchariden (neutralen-), diinnschicht- 
chromatog.-photom. 247, 353 

Uroporphyrin, Trenn. v. Coproporphyrin, saulen- 
chromatog. (extr.-) 246, 161 [Or] 

— — v. Uroporphyrin I u. III, extraktions-chromatog. 
249, 159 

Uroporphyrinogen II-Cosynthetase, Trenn. v. Porpho- 
bilinogen-Desaminase aus menschl. Erythrocyten 248, 
143 

Urotropin, Best. v. N, gas-chromatog. 245, 325 

Usninsiiure, Best., colorim. 249, 70 

— Trenn. v. Atranorin, diinnschicht-chromatog. 246, 349 

UV-Spektralphotometrie, s. Spektralphotometrie, 
Absorption, UV 


Vakuum-Schmelzanalysator, Heraeus VH 6, zur Best. v. 
Sauerstoff in Al u. Aluminium/Aluminiumoxid- 
gemischen 248, 224 
Valepotriate, Nachw., diinnschicht-chromatog. 249, 415 
DL-Valin, Best. in waBr. Lés., gas-chromatog. 248, 373 
— — mikro 247, 409 
Vanadium, Best. 250, 206 | 
— — atomabsorptions-spektralphotom., in Bier 248, 109 
— — — in Erzproben 249, 57 
— — colorim., mit p-Anisidin 249, 400 


Vanadium — Vinylacetylenverbindungen 


— — coulom. 249, 401 

— — extr., atomabsorptions-spektralphotom., in 
Titantetrachlorid 250, 366 [Or] 

— — extr.-photom. 249, 400 

— — — in Kisenerzen, mit N-Benzoyl-N-phenylhydroxyl- 
amin 246, 125 [Or] 

— — — mit 5,7-Dijod-8-hydroxychinolin 246, 136 

— — in Heteropolyverb., titr.-potentiom. bzw. spektral- 
photom. 249, 201 

— — in UC 247, 171 [Or] 

— — neben Begleitelementen (Spuren) 250, 358 [Or] 

— — — photom.-katalyt. 244, 61 

— — neben Cr in Leg., titr. (redox-)-potentiom., in 
Phosphorsiure mit Fe(II)-Lés. 247, 342 

— — photom., in Heizél, mit PAR 248, 241 

— — — in Magnetit, Imenit, Chromit u. magnet. 
Gesteinen 248, 235 

— — — in Silicatgesteinen, mit N-Benzoyl-o-tolyl- 
hydroxylamin 244, 343 

— — — in Stahl 244, 338 

— — — in Stahl, Hochtemperaturleg. u. Ferrotitanerzen, 
mit Vanadox 248, 364 

— — — in Stahl u. Erzen, mit N-Furoylphenylhydroxy]l- 
amin 248, 231 

— — — in Vanadiumoxiden 247, 374 

— — — in Wasser (Meer-) 247, 361 

— — — mit Dimethylaminoathanthiol 248, 364 

— — — mit 3,4-Dinitrobrenzcatechin 246, 136 

— — — neben Ta, mit Xylenolorange 250, 207 

— — réntgenfluorescenzspektrom., neben Cr-, Mn-, 
Fe-, Co-, Ni-, Cu- u. Zn-Spuren in Wasser(Meer-) 
249, 47 

— — — neben Ni (sub-ppm) in Erdél 250, 69 

— — spektralanalyt., in Zn 249, 332 

— — spektrog., in Graphit 247, 373 

— — titr.(dead-stop-), in Katalysatoren 247, 87 

— — — neben Ce 245, 174 

— — UV-spektralphotom., als Molybdatovanadato- 
phosphorsaure 248, 78, 186 

— — y. Mo-Spuren, photom., nach extr. oder ionenaus- 
tausch-chromatog. Trenn. 247, 365 

— — v. Pb u. Cd 250, 203 

— — y. Spuren in Zement, spektralphotom. 249, 348 

— enthalt. Materialien, Best. v. Ti, spektralphotom. 
(differential-) 247, 374 

— katalyt. Best. v. —spuren m.H. eines Landolt- 
Systems 249, 197 

— PAR als empfindliches Reagens 246, 394 

— Trenn. v. Cr, mit Schwefelsiure 246, 139 

— — v. Nb-Leg. durch Ionenaustausch 249, 335 

Vanadium(IV), Best., colorim., mit Eriochromcyanin R u. 
oxydiertem Hamatoxylin 250, 206 

— — extr.-photom. sowie photom. 244, 61 

— — in Vanadiumpentoxid u. Eisen, spektralphotom. 
248, 97 

— — titr., auch neben V(V) 244, 279 

— — titr. (cerim.-), Triphenylmethan-Farbstoffe als 
Redoxindicatoren 250, 192 [Or] 

— Bromatoxydation in saurem Mediun, analyt. u. 
kinet. Untersuch. 250, 206 

Vanadium(V), Best., colorim., mit Nicotinséurehydrazid 
(Spuren) 244, 331 

— — extr.-photom., mit 3-Hydroxyflavon 244, 331 
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— — — neben Fe(III) u. Ti(IV) in Gegenwart v. Begleit- 
ionen, mit 1-(o-Carboxy-pheny])-3-hydroxy-3-phenyl- 
triazin 249, 406 

— — photom., mit 7-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonsaure 
246, 394 

— — — mit 3,3’-Dimethylnaphthidin 244, 278 

— — — mit PAR 244, 61 

— — polarog. 249, 395 

— — Ringofenmeth. (mikro) 249, 400 

— — titr.-amperom., als Kupferorthovanadat 249, 400 

— — titr. auch neben V(IV) 244, 279 

— — titr.-potentiom., neben Mo(VI), mit K,Cr,O, in 
stark phosphorsaurer Lés. 247, 90 

— Trenn. v. Ti(IV), extr., als HSO,-halt. Hisen(III)- 
komplex mit quat. Ammoniumionen 246, 139 

Vanadium(V)-oxid, Best. v. V(IV) u. Fe, spektralphotom. 
248, 97 

— — v. W(VI)-Spuren, extr.-photom., mit Benz- 
hydroxamsiaure 246, 329 

Vanadiumoxide, Best. der St6chiometrie, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 247, 340 

— — v. Vu. O, spektralphotom. (differential-) bzw. gas- 
chromatog. kombin. mit Inertgas-Schmelze 247, 374 

Vanadium/Zink-Produkte, Best. v. Th(IIL) durch quant. 
Extraktion 249, 348 

Vanadox (2,2’-Dicarboxy-diphenylamin), zur Best. v. V, 
photom. 248, 364 

Vanillin, Best., UV-spektralphotom., mit Millon-Reagens 
246, 42 

Vanillinmandelsiure, s. 3-Methoxy-4-hydroxymandelsaure 

Variaminblau Il, Untersuch. der Oxydation in waBrig., 
sauerstofffreier Lés., ESR-analyt. 247, 68 

Veraschungsverfahren, Kobaltverlust in Porzellanschalen 
246, 145 

— v. biolog. Substanzen in Platinschalen zur Spuren- 
elementbest. 246, 368 [Or] 

Verbrennungsofen, fiir *H- u. 4C-markiertes biolog. 
Material 249, 272 

Verbrennungsverfahren, im geschlossenen GefaB 245, 327 

— im Kolben, Meth. zur quantit. Diinnschicht-Chromatog. 
248, 199 

— NaB-HeiB—, zur Best. v. N in Blutserum 248, 29 [Or] 

— — — v. #/0Po in tier. Gewebe 248, 124 

— NaB-Kalt—, zur Best. v. Silicat mit Borsiure 245, 398 

— Trocken-HeiB—, v. radioakt. Graphitproben 249, 293 
[Or] 

— — zur Best. v. C u. F (simultan) 249, 210 

— zur Best. v. C u. H (mikro) in Polymerverb., die B u. 
Si enthalten, gas-chromatog. 247, 98 

— — y. Clin Erdol 244, 348 

— zuschlaglose Meth. fiir hochschmelzende Metalle im 
Induktionsofen fiir die C-Best. 249, 244 [Or] 

Verdoglobin, Nachw. 246, 413 

Verdriingungsverfahren, substéchiom. Meth. u. ihre 
Anwend. in der Aktivierungsanalyse 248, 44 

Vernolate (S-Propyl-N,N-dipropylthiolcarbamidat), Best. in 
Boden, extr., gas-fliissig-chromatog. 250, 284 

Veronal (Diithylbarbitursiure), Best., spektralphotom. 
245, 402 

Vinylacetat, Best. in Polymerisationsgem., polarog. 250, 
282 

— — — radiom. 246, 203 

Vinylacetylenverbindungen, hochsiedende, Best., gas- 
chromatog. 245, 329 
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9-Vinylearbazole, Best., titr.-bromom., Kaufmann-Meth. 
244, 399 

Vinylehlorid, Best. v. C,H,- u. CH,Cl-CH,Cl-Spuren, gas- 
chromatog. 248, 101 

— Produktionsgem., Best. v. Chlorwasserstoff, gas- 
chromatog. (reaktions-) 248, 101 

Vinylessigsiure-nitril, Best. v. Beimengungen, gas- 
chromatog. 250, 279 

Vinyl-Monomere, Undecensaure-Basis—, diinnschicht- 
chromatog. Nachw. 248, 378 

— zwei- u. dreikernige aromat., Best., polarog. 250, 281 

Vinylsulfon-(sulfoester)-Reaktivfarbstofie, Nachw., papier-, 
diinnschicht-chromatog. u. papier-elektrophoret. 247, 
384 

Vinyl-Ungesittigtheit, Best. in org. Verbindungen, 
mittels Quecksilber(I1)-acetat 245, 329 

Viomycin, Best. in Praparaten u. Garungs-Nahrbéden 
246, 351 

Viscose Lésungen, Gelfiltration 248, 46 

Vitamin A-Metabolite, Nachw. in Serum u. Lebergewebe, 
diimnschicht-chromatog. 246, 285 

Vitamine, Analyse 248, 256 

— Best. der K—, gas-chromatog. 249, 269 

— — in mediz. Produkten 246, 352 

— fettlosl., Best., gas-chromatog. 249, 77 

— Identifiz., diinnschicht-chromatog. 245, 340 

— Trenn. u. Nachw. v. — der B-Gruppe, diinnschicht- 
chromatog., UV-reflexionsspektrom. 244, 416 

— s. auch unter den internationalen chem. Bezeichnungen 

Vitaminpriparate, Best. v. Cholecalciferol, diinnschicht- 
chromatog. 248, 265 

— — y. Vitamin D, diinnschicht-chromatog. 248, 265 

— Multi—, Best. v. Nicotinséiureamid 250, 390 

— — — v. «-Tocopherol, gas-chromatog. 249, 414 

— — — v. «-Tocopherylacetat, gas-chromatog. 248, 265 

— — — v. Vitamin D neben Vitamin E 248, 265 

Voltammetrie, anodische Amalgam—, X. Riickdiffusion 
bei Quecksilberextrusionselektroden 249, 86 [Or] 

— Best. v. Acrolein mit festen Elektroden 248, 377 

— — v. Ag in Pb mit glasiger Kohlenstoffelektrode 249, 
335 

— — — mit Ag/Mo-System 249, 347 

— — v. Ag(I), Cd(II), Pb(IL) u. In(IIT) in eutektischen 
NaNO,/KNO;-Schmelzen 248, 65 

— — v. Amidopyrin 247, 126 

— — v. Au neben Cu oder Ag mit festen Elektroden 244, 
360 [Or] 

— — y. Bi-Spuren in Cu 249, 89 [Or] 

— — v. Cd-, Pb-, Tl- u. Zn-Spuren in biolog. Material bei 
begrenzter Hinwaage 250, 81 [Or] 

— — vy. Ce in konz. Phosphorsaure 247, 80 

— — vy. Chlordioxid u. Chlorit nebeneinander an der 
rotierenden Scheibenelektrode 244, 63 

— — v. Cl bei Anwend. des Ag/AgCl-Systems 247, 91 


9-Vinylcarbazole — Vulkanisationsbeschleuniger 


— — v. Co 280, 213 

— — — mit stationaren Metallelektroden 250, 47 

— — v. Co u. Ni, durch Verdriang. v. Cd aus seinen NTE- | 
bzw. ADTE-Komplexen 248, 1 [Or] 

— — y. CO in waBr. Lés., Adsorptions- u. Diffusions- 
parameter 246, 49 

— — v. Cu in Aktivkohle 250, 271 

— — y. Cu, Pb u. Cd in unterschiedlichen Konzentra- 
tionsverhaltnissen mit versch. Meth. 250, 296 [Or] 

— — v. Eisen(III)-dimethyldithiocarbamat, Untersuch. 
bedeutsamer Parameter 246, 185 [Or] 

— — y. Jodmonochlorid, Jod u. Jodat an der rotierenden 
Platinscheiben- u. Platinringscheibenelektrode 247, 92 

— — vy. Mn(II) mit Kohlepasteelektroden 246, 142 

— — y. Np an der glasernen Kohleelektrode 247, 81 

— — vy. Pb, square-wave-Technik 249, 397 

— — v. Pb u. Cd, Radiofrequenztech. 260, 203 

— — vy. Sn u. Pb nebeneinander an der Kohlepaste- 
Elektrode 250, 178 [Or] 

— — vy. Spurenverunreinigungen in Fluorwasserstoffsaure 
244, 346 

— — vy. Zn-, Pb-, Cd- u. Cu-Spuren in HNO, 246, 188 

— Bezugselektrode fiir wasserfreies Dimethylformamid 
245, 127 

— linearer Spannungsverlauf an einer ebenen Quecksilber- 
film-Elektrode 244, 267 

— quecksilberbedeckte Platinréhrenelektrode 245, 126 

— Theorie der cycl. — bei einer elektrochem. gestarteten 
Dimerisationsreaktion 250, 335 

— Untersuch. des Aquodiathylzinn(IV)/Polydiathylzinn- 
(I1)-Systems 248, 76 

— — mit Siliconkautschuk-Graphit-Elektroden 248, 
345 

— — y. Aquozink(II)-komplexen in Methanol 248, 56 

— — v. Autoxydationen, Vergl. mit gasom. Meth. 244, 
269 

— — v. Glycinat- u. Tyrosinatkomplexen mit Cu(II) an 
einer einfach herzustellenden tropfenden Amalgam- 
elektrode 245, 392 

— — v. Stromspannungskurven des Bi*+-Ions mit einer 
stationaren Mikroelektrode aus Gold 246, 133 

— Verhalt. v. ADTE u. verwandten Verbind. an der 
rotierenden Platinelektrode 247, 350 

— 7.) Bre/Br3;eBrs/ Bran Brs/ HBrOm Bra) BrOn als H 
Funktion des pH-Wertes 248, 190 | 

— — v. Np(V1) in Glutaminsiaure an einer rotierenden 
Kohleelektrode 248, 359 

— — v. Sb, Cu, Tl, Pb, In, Cd u. Zn in pyridinhalt. 
Grundlés. 246, 1 [Or] 

— — v. Zr-Alizarinrot S-Komplex 244, 278 

— Verwend. v. Kohleelektroden mit kontinuierlich 
aktivierter Oberfliiche 247, 12 [Or] 

Vulkanisationsbeschleuniger, Best. v. Fe, Cu u. Mn, 
photom. 249, 62 


Waagen — Wasser 


W 


Waagen, Prozent— der Fa. Microwa Prazisionswaagen 
AG, zur Relativbest. 247, 332 

— zur Best. v. H,O in versch. Substanzen 247, 113 

Wacehse, Analyse 248, 256 

— — saulen- u. diinnschicht-chromatog. 246, 209 

— Best. in Erdélfraktionen, massenspektrom. 246, 197 

— differential-thermoanalyt. Untersuch. 249, 72 

— dinnschicht-chromatog. Best. im UV-absorbierender 
Bestandteile (0,01°/,) von Paraffinen 248, 255 

— gas-chromatog. Untersuch. 248, 254 

— gesatt. u. ungesitt. echte —, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 245, 197 

— Kaschier—, Best. in Butter aus Aluminiumfolie- 
Hinwicklern 249, 268 


— Nachw. in handelsiibl. Misch., diinnschicht-chromatog. 


245, 197 

— — vy. Wachsalkoholen u. Wachssauren, diinnschicht- 
chromatog. 246, 209 

— Synthesen u. Gas-Chromatog. héherer Cyclohexyl- 
paraffine 248, 255 

Wachstumsaktive Stoffe, Nachw. in Pflanzen mit quant. 
Auswert. 247, 382 

Warfarin, Best. in Plasma, fluorim. 244, 216 

— — polarog. 250, 79 

Wasser, Analyse, Durchliassigk. v. Kunststoffbehaltern 
fiir KW-Stoffe 244, 44 [Or] 

— — photom. (Zimmermann) 245, 158 [L] 

— — v. natiirl. —, mit dem Gerat AIP-2 245, 178 

— Best., coulom., in Thoriumdioxid, mit elektron. 
Integrierung 248, 96 

— — coulom.-titr., automat. Gerait 249, 383 

— — — in Aceton, Propionaldehyd, Butyraldehyd, 
Acetylperoxid, Chinon u. anderen Stoffen, die mit 
Fischer-Lés. reagieren 249, 63 

— — — neben H,0O,, Peroxyessigsaure u. Diacetyl- 
peroxid 248, 350 

— — gas-chromatog. 244, 302 [Or] 

— — — (bis 10-® Gew.-°/,) 250, 261 

— — — in Ammoniak 244, 346 

— — — in Gasen (Spuren) 246, 326 

— — — — (Raffinerie-) 244, 79 

— — — in Naturprodukten, Vergl. einer direkten u. 
neuen indirekten Meth. 247, 405 

— — — in Tonmineralien 249, 343 

— — — (Spuren) 247, 332 

— — gravim., in Kalk 246, 76 

— — im menschl. Korper 248, 422 

— — in Acrolein u. dessen Gem. mit Isopropylalkohol 
oder Xylol, IR-spektralphotom. 248, 377 

— — in Benzin (Flug-) 248, 99 

— — in Celluloseacetat-Lés. (essigsauren-), UV-spektral- 
photom. 247, 120 

— — in Flissigkeiten, festen Stoffen, sylvinit. Rohsalzen 
u. kristallis. NH,ClO, 250, 273, 274 

— — in Friichten u. Gemiisen (getrockneten-), IR- 
spektralphotom., titr. bzw. Vakuumextr. 246, 150 

— — in Gasen, polarog. 249, 326 

— — in Gasen u. org. Flissigkeiten mit Kobalt(I1)- 
chlorid-Indicator 249, 63 

— — in Kase, Methodenvergl. 247, 395 

— -- in Steinsalz, spektralphotom. 248, 97 
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— — in Tris-[1-(2-methy]l)-aziridiny]]-phosphinoxid, IR- 
u. KMR-spektrom. 247, 332 

— — in versch. Substanzen, mit einer direktanzeigenden 
Spezialwaage 247, 113 

— — injektionsenthalpim. 250, 277 

— — KMR-spektrom., in D,O/H,O-Gem. 248, 183 

— — — in Lebensmitteln 250, 214 

— — neben NO,, NOCI, Cl,, HCl u. CO,, pseudo- 
chromatog. (mikro) 247, 266 [Or] 

— — titr., in org. Verb. mit aktivem Chlorgehalt, mit 
Karl Fischer-Lés. 246, 339 

— — titr.-dead-stop, in Silanolen (monomeren u. kurz- 
kett.-), mit Karl Fischer-Lés. 246, 340 

— — titr.-potentiom. in schwachsauren Verb. 248, 380 

— — vy. Abate-Riicksténden, gas-chromatog. 244, 80 

— — y. Algengehalt stidafrik. Oxydationsklarbecken, 
photom. 244, 140 

— — y. Alkylbenzolsulfonat, spektralphotom. 245, 180 

— — v. Aminen, gas-chromatog. (Spuren) 248, 79 

— — y. Au (ppb-Bereich) in natirl. —, atomabsorptions- 
spektroskop. 249, 328 

— — v. Ba in See—, spektrog., nach Anreicher. am 
Kationenaustauscher 246, 52 

— — v. Ba u. Sr in Meer—, ionenaustausch-chromatog.- 
flammenphotom. 244, 79 

— — yv. Benzo(a)pyren in Trink— 247, 363 

— — v. Br- in Natur—, spektralphotom. 250, 214 

— — — spektralphotom. 249, 47 

— — vy. Ca in Mineral—, photom., mit Chlorphosphonazo 
TIL 248, 354 

— — — titr. (komplexom.-) 247, 360 

— — v. Ca, Li, Mg, K, Rb u. Sr an zwei Stationen des 
atl. Ozeans, atomabsorptions-spektralphotom. 246, 51 

— — v. Ca, Mg u. Komplexbildnern, titr.-potentiom. 
250, 396 

— — v. Ca u. Mg, titr.(chelatom.-), sukzessiv 246, 326 

— — vy. Ce-Spuren in marinen Proben 250, 60 

— — v. Chlorphos u. DDVF 249, 330 

— — v. Cl, in Trink- u. Bade—, photom., mit stabilisier- 
tem Orthotolidin 250, 262 

— — v. Cl, luminescenzanalyt. 249, 329 

— — y. Clu. O, radiom. 248, 88 

— — — — 247, 58 

— — v. Cl-halt. Insecticiden, diinnschicht-chromatog. 
250, 62 

— — vy. CN-, titr. (komplexom.-) mit Nickel(II)-sulfatlés. 
gegen Murexid oder Calces 246, 53 

— — v. Co, photom., mit 3-Methoxynitrosophenol bis 
zu 3 mg Co/l bzw. mit Ammoniumthiocyanat bis zu 
10 mg Co/] 246, 54 

— — v. Co 250, 341 

— — v. Co-, Cu-, Fe-, Ni-, Pb- u. Zn-Spuren in Salz—, 
extr.-atomabsorptions-spektralphotom. 244, 139 

— — v. CO, in Abfill. v. Mineral—, manom., Vergl. mit 
chem. Verfahren 244, 335 

— — vy. Cr, aktivierungsanalyt. 249, 47 

— — v. ¥’Cs, *Sr u. Sr, ionenaustausch-chromatog. 
244, 306 [Or] 

— — v. Dalapon, gas-chromatog. 250, 62 

— — v. DDT, Methoxychlor u. Lindan, extr., diinn- 
schicht-chromatog. 250, 61 

— — y. D,0, fallende Tropfenmeth. 247, 283 [Or] 
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Wasser, Best. v. D,O (Forts.) 

— — — KMR-spektrom. an ¥F 245, 391 

— — vy. Dursban, gas-chromatog. 248, 221 

— — y. F~ in Trink— u. anderen waBr. Lés., Methoden- 
vergl. 248, 221 

— — v. Fe in Kesselspeise—, reflexions-spektralphotom. 
244, 336 

— — — in moorhalt. —, photom., mit Bathophenanthro- 
lin 244, 336 

— — — spektralphotom. 246, 54 

— —v. Fe u. Ni mit Loésungsmittelextraktion u. Atom- 
absorptions-Spektroskopie 249, 329 

— — v. Fluoracetamid-Riickstanden 245, 179, 180 

— — v. Fluoriden in Trink—, ionenaustausch-chromatog.- 
photom. 244, 113 [Or] 

— — vy. Ga, extr.-fluorim. 245, 178 

— — v. H in partiell deuteriertem — 249, 382 

— — v. 9H, elektrolyt., Flissigkeitsszintillationsmeth. 
250, 261 

— — — gas-chromatog. Anreicherungstechnik 248, 349 

— — vy. Hexachlorbutadien, polarog. (wechselstrom-) 
246, 55 

— — v. Hexachlorcyclohexan in Grund—, extr., gas- 
chromatog. 248, 222 

— — y. Hydrazin, polarog. 249, 48 

— —v.J, photom. 244, 139 

— — v. Jodid, titr.- bzw. photom.-katalyt. (bis 10-' g/l) 
245, 20 [Or] 

— — v. K, Ringofenmeth., titr. (kompl.-) 249, 383 

— — — titr., nach extr. Anreicher. 245, 178 

— — v. Li in Mineral—, photom., mit Nitroanthranilazo 
247, 72 

— — v. Lindan, gas-chromatog. 246, 159 

— — v. Metallspuren in Natur—, Ringofenmeth. u. diinn- 
schicht-chromatog. (circular-) 250, 262 

— — v. Mg in Karst— u. Hohlen— neben Luminol 249, 328 

— — v. Mn speziell in Brauch — u. Industrie—, spektral- 
photom., mit PAR 250, 61 

— — v. N (org. geb.-) in Binnensee —, mit NeBlers 
Reagens 249, 330 

— —v. Na, flammenphotom. 250, 261 

— — — in Meer—, isotopenverdiinnungsanalyt., ionen- 
austausch-chromatog. 248, 220 

— — — mit Glaselektrode 249, 328 

— — v. Na in Regen—, 6-Zaihlmeth. 250, 262 

— — vy. NH, in hydrazinhalt.—, NeBlersches Verfahren 
248, 221 

— — v. NH, u. Harnstoff in natirl. —, spektralphotom., 
mit Hypochlorit u. Phenol 249, 330 

— — v. Ni in Kesselspeise—, extr.-photom. 247, 362 

— — — in Meer—, spektralphotom., mit Pyridin- 
2-aldehyd-2-chinolylhydrazon 248, 88 

— — v. Niu. Co (mikro) in natiirl. —, polarog. 249, 330 

— — v. p-Nitrophenol-Spuren, colorim. (photoelektro-) 
246, 327 

— — y. NO,~ in Quell— u. See—, mit Griess-Romijn- 
Reagens, Ausschaltung der Storungen durch Schwefel- 
verb. u. Jodid 250, 205 

— — — in Trink—, photom., mit Cleve-Saure 250, 262 

— — v. NO,- 246, 51 

— — — in FluBmindungs—, automat.-colorim., Brucin- 
verf. 246, 53 

— — — — photom., mit Brucin-Sulfanilsdurereagens 
246, 53 


Wasser 


— — — in natiirl. —, gravim., mit Nitron 244, 335 

— —v.NO,- u. P, photom. 246, 51 

— — v. O, (geléstem-) in Kesselspeise—, gas-chromatog. 
250, 262 

— — — neben Fe(II) u. Cl 248, 221 

— — — titr. (redox-) 244, 335 

— — v. org. Séuren in Trink—, gas-chromatog., als 
Pentafluorbenzylester 249, 330 

— — v. org. Verb., gas-chromatog. 247, 362 

— — vy. org. Verunreinig., durch Kapazitaétsmessungen 
an Platin-Elektroden 248, 89 

— — y. Pb in Trink—, polarog. 249, 329 

— — v. Pentachlorphenol, gas-chromatog. 247, 363 

— — vy. Pesticiden (Cl- u. P-), extr. 248, 221 

— — y. Pesticidriickstanden in Oberflachen— u. Grund—, 
gas-chromatog., Mikrometh. zur schnellen Reinig. der 
Proben 245, 193 

— —v. Phenolen 249, 48 

— — — photom., mit 4-Aminoantipyrin, Zugabe v. 
Triton X-100 zur Stoérbeseitig. durch Sulfide 246, 326 

— — vy. 70Po 249, 47 


— —v. PO,3-, extr.-photom, 245, 179 
— — — mit &°W 250, 341 
— — y. Propylencarbonat/Lithiumperchlorat-Lés., 


spektralphotom. (Spuren) 250, 71 


— — v. 6Ra (p/Ci-Bereich) in Oberflachengewassern v. 


Schottland 250, 60 


— — vy. Rb u. Cs in Natur—, flammenphotom. 244, 79 
— — v. Ru-, Mo-, Te-, Sb- u. Sn-Radionukliden, 


fallungsanalyt., extr. 246, 54 


— — v. Sc in See—, atomabsorptions-spektralphctom. 


249, 46 


— — y. SiO, (polymergeb.), photom. 250, 60 
— — y. SO,?- in Natur— u. Kessel— neben PO,5-, titr., 


mit Bariumsalzen gegen Nitchromazo 244, 80 


— — — turbidim. 249, 47 
— — y. SO,?-, Cl-, NO,- in natiirl. —, titr. 249, 329 
— — v. SO,?- u. S*-, gravim., titr. sowie photom., 


Ubersicht 246, 53 


— — v. Spurenelementen, atomabsorptions-spektral- 


photom., nach séulen-chromatog. Trenn. an chelat- 
bild. Harzen 248, 88 


— — — in See—, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 


HinfluB der Kontaminierung 248, 220 


— —v. Sr, Bu. Si in Meer—, spektrog. 250, 262 
— — v. *Sr in Meer—, saéiulen-chromatog. (ionenaus- 


tausch-) 246, 52 


— — v. Sr, 87Cs u. 44Ce in Meer— 244, 138 
— — v. Tensiden in Meer— u. Si8—, atomabsorptions- 


spektralphotom. 248, 222 


— —v. U (natiirl.-), Messung der «-Aktivitaét 247, 361 
— — v. U-Spuren, photom., nach Abtrenn. am Chelat- 


austauscher 245, 178 


— — v. V-, Cr-, Mn-, Fe-, Co-, Ni-, Cu- u. Zn-Spuren 


in Meer—, réntgenfluorescenzspektrom. 249, 47 


— — v. W in natiirl. — 244, 147 
— — v. Zn-Spuren, extr., photom. 248, 220 
— D,0-Gem., Best. v. D,O, IR-spektralphotom, 249, 289 


[Or] 


— — —v. H,0, KMR-spektrom. 248, 183 
— Entfernung aus Inertgas in abgeschl. Behaltern 


249, 328 


— Fallouts, Nachw. v. !“4Ce, 15’Cs, 8%.9°Sr u. “°Ba, ionen- 


austausch-chromatog. 244, 375 [Or] 


Wasser — Wasserstoffperoxid 


— gas-chromatog. Best. v. Adsorptionsisothermen u. 
Adsorptionsenthalpien an modifiz. Glasoberflachen 
248, 48 

— gas-chromatog. Verhalten bei Anwend. v. Vanadium- 
Oxin-Komplex als stationare Phase 248, 61 

— gebundenes, Best. in Gesteinen, Mineralien u. anderen 
Festkérpern, automat.-titr. (jodom.-) kombin. mit 
therm. Zersetzung 248, 21 [Or] 

— — — KMR-spektrom. 248, 259 

— Hartebest., titr. (chelatom.-), katalyt. 249, 304 [Or] 

— Isotopenanalyse, IR-spektroskop., mit Dimethylsulfoxid 
als Lésungsmittel 245, 391 

— Nachw. v. DDT, Heptachlor u. Lindan, diinnschicht- 
chromatog., unter Verwend. v. Fluorescein 245, 180 

— radiochem. Trenn. v. 18F aus bestrahltem See— 

250, 61 

— Trenn. v. Aminosiuren aus Meerwasserproben, séulen- 
chromatog. (ionenaustausch-), Eluierung mit Piperidin 
249, 190 [Or] 

— — v. org. Substanzen, automat. Destillationsapparatur 
244, 197 

— s. auch Abwasser 

Wasserchemie, Fortschritte der — und ihre Grenzgebiete 
(Kaeding u. Schulz) 244, 320 [L] 

Wasserglas, Schnellmeth. zur Best. des Moduls 249, 151 

Wasserstoff, aktiver, Best. in Phosphoniumsalzen u. 
Phosphoranen nach Terentjew mit dem Reaktiv von 
Tschugajew 244, 60 

— Best. des an Metallhydrierungskatalysatoren sorb.—, 
thermodifferentialanalyt. 247, 372 

— — gas-chromatog., in Gasen der Ammoniaksynthese 
246, 49 

— — — — (Raffinerie-) 244, 79 

— — — in He-Tragergas 247, 71 

— — —inN, v. Glihlampen 247, 359 

— — — in waBr. Lés. (Spuren) 250, 60 

— — — neben C u. N in org. Verb. 249, 313 

—-—--—--—— mit elektron. Integration 247, 98 

— — — neben Methan, Athan u. Athylen 250, 377 [Or] 

— — in Edelgasen (Spuren) 250, 59 

—- — in Erdélprodukten mit Hilfe des Perkin-Elmer 
Modell 240 250, 276 

— — in F- u. P- org. Verb., neben C u. N, automat., 
mit Technicon CHN-Automat 247, 346 

— — in Gasen (mikro) 249, 45 

— — in H,0 (partiell deuteriertem-) 249, 382 

— — in Katalysatoren-Oberflachenstoffen 246, 75 

— — in LiCl-Lés., polarog. 245, 164 

— — in metallorg. Verb. neben C u. mehreren Hetero- 
elementen, gravim., in einer Hinwaage 245, 324 

— — inorg. P- u. F-Verb., automat. 244, 395 

— — in org. u. kompl. selenhalt. u. halogenhalt. Verb. 
249, 313 

— — in org. Verb. 244, 396 

— — — coulom, 247, 345 

— — — (fluorierten-) (mikro) 244, 395 

— — — gas-chromatog.-coulom. 249, 209 

— — — gravim., automatis. 248, 198 

— — — jodom., nach Zersetz. im N,-Strom 245, 324 

— — — konduktom. (mikro) 248, 198 

— — — mit Heteroatomen (halbmikro) 244, 395 

— — — neben OC, F u. Cl bzw. Br (simultan) 245, 325 

— — —neben C, S u. P aus einer Einwaage 244, 65 

— — — neben C u. F, pyrohydrolyt. 245, 324 
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— — in radioak. Leg., mit fernbedienten Analysen- 
techniken 248, 91 

— — in Stahl 249, 53 

— — — Standardproben, Herstellung u. Bewert. 244, 338 

— — in Tris-1-(2-methyl)-aziridinyl]-phosphinoxid, 
IR- u. KMR-spektrom. 247, 332 

— — in W u. anderen Metallen neben O, Vakuumschmelz- 
meth., gas-chromatog. 244, 144 

— — in Zr u. seinen Leg. 250, 348 

— — neben C, elementaranalyt. (mikro) 247, 345 

— — — in org. Verb., Autoredukt. der Stickoxide 
249, 312 

— — — — manom. 249, 312 

— — — in P-halt. Verb., Magnesiumoxid als Fullstoff 
im Verbrennungsrohr 249, 314 

— — neben C u. Halogen, Absorptionseigenschaften v. 
Silicagel 249, 313 

— — — in org. Verb., Absorptionseigenschaften v. 
Korbel-Katalysatoren u. Mangandioxid 248, 198 

— — neben C u. N (simultan) in org. Verb., Computer- 
kontrolliert 248, 197 

— — neben C u. oxidbild. Metallen (simultan) in Hetero- 
organoverb. (mikro) 249, 312 

— — neben C u. §S, mikroanalyt. 249, 210 

— — y. CO in — aus dem Reforming-ProzeB, gas- 
chromatog. 247, 359 

— — v. Methanspuren, gas-chromatog. (Kihlfalle) 
249, 327 

— — y. O,- u. N,-Beimischungen, massenspektrom. 
245, 177 

— Deuterium-Austauschgeschwindigk. u. Gleichgewichts- 
konst., ESR-spektrom. Best. fiir einige Hydrochinone 
249, 320 

— Isotopenanalyse im Bereich natiirlicher Deuterium- 
konzentrationen, massenspektrom. 247, 323 

— Isotopenmolekel, Analyse unter Verwend. v. Capillar- 
sdiulen u. einem elektrolyt. Leitfahigkeitsdetektor 
249, 382 

Wasserstoff-2, Best. in Gasen, neutronenflugzeit- 
spektrom. 244, 79 

— — in NaOH u. H,0O, elektrolyt. Konversionsmeth. 
247, 377 

— — in Wasser, fallende Tropfen-Meth. 247, 283 [Or] 

Wasserstoff-3, Best. in Wasser, gas-chromatog. An- 
reicherungstechn. 248, 349 

— — — (Regen- u. FluB-), elektrolyt., Flissigkeits- 
szintillationsmeth. 250, 261 

— — neben ®Kr in waBr. Proben, Flissigszintillations- 
mess. 248, 240 

Wasserstoffisotope, Trenn., gas-fest-chromatog. 245, 391 

— — v. Ne, chromatog. Saiuleneigenschaften bei Anwend. 
der Frontalanalyse 249, 252 

Wasserstoff-2-oxid, Best. in Wasser, KMR-spektrom. 
an ®F 245, 391 

— — neben H,0O im Gem., IR-spektralphotom. 249, 289 
[Or] 

— — y. H,0O, KMR-spektrom. 248, 183 

— Standards fiir einen prakt. pD-Bereich 249, 382 

Wasserstoffperoxid, Best., durch Oxydat. mit Xenon- 
trioxid 248, 62 

— — in biolog. Material, photom.-autemat., mit Xylenol- 
orange-Titansulfatreagens 245, 165 

— — in Milch, enzymat. 250, 223 

— — —spektralphotom. 246, 156 
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Wasserstoffperoxid, Best. (Forts.) 

— — in waBr. Lés., chemiluminescenzanalyt. 249, 140 

— — — spektralphotom., mit 1,2-Di-(4-pyridyl)athylen 
247, 71 

— — in waBr. u. wiBr.-methanol. Lés., gas-chromatog. 
244, 54 

— — mit Hydroxylionen als Katalysator(Spuren) 249, 140 

— —neben Acrolein u. anderen Aldehyden, polarog. 
244, 322 

— — neben org. Peroxidverb. 246, 396 

— — neben Peressigsaéure in Gegenwart v. Diacetyl- 
peroxid 249, 218 

— — spektralphotom., mit p-Dimethylaminobenzaldehyd 
249, 140 

— — titr. (jodom.-), Stérungen durch Hisen(III)- 
komplexe 248, 62 

Weckamine, Nachw. in pharmazeut. Produkten u. im 
Harn dopingverdichtiger Menschen 244, 224 

Wein, Best. v. Aldehyd, Bisulfitmeth., gemeinsamer 
Bericht der American Society of Enologists u. der 
AOAC 244, 74 

— — v. Alkohol durch chem. Oxydat., Ringuntersuch. 
250, 218 

— — v. Aromakomponenten, gas-chromatog. 249, 261 

— — vy. Ascorbinsaure (Gesamt-), diinnschicht-chromatog.- 
spektralphotom. 248, 257 

— — v. Ca-, Mg-, Cu- u. Fe-Spuren, atomabsorptions- 
spektralphotom. 248, 109 

— — vy. Captan-Riickstinden, IR-spektralphotom. 244,77 

— — y. Captan u. Phaltan, colorim. 245, 347 

— — v. Citronensaure, colorim. 246, 149 

— — —enzymat. 249, 261 

— —v. Diathylcarbonat 244, 74, 412 

— — — gas-chromatog. 247, 390 

— —v. fliichtiger Sdure 248, 391 

— — v. Malvin, fluorim. 244, 412 

— — v. Metallspuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
248, 390 

— — v. ortho-Phaltan-Riickstanden, gas-chromatog. 
247, 49 [Or] 

— — v. Pesticidriickstanden, extr., colorim. 245, 347 

— — v. Sauren (nichtfliicht.-), siulen-chromatog. 
246, 149 

— elektr. PotentialmeBverf., Faktoren der Anzeige- 
geschwindigk. u. Empfindlichk. v. Platinelektroden 
246, 149 

— Nachw. v. Anthocyanfarbstoffen in Rot—, diinn- 
schicht-chromatog. 250, 218 

— — vy. gerbenden Substanzen, elektropherog. (Cellulose- 
acetat) 250, 218 

— — v. Histamin, papier- u. diinnschicht-elektrophoret., 
mit Paulys Reagens 244, 256 [Or] 

Weinahnliche Getrinke, Apfelwein, Best. v. O-Gehalt 
248, 257 

— — Untersuch., gas-chromatog. 248, 257 

— Best. v. Aromastoffen in Most, gas-chromatog. 249,261 

Weinsiure, Best., spektralphotom., mit 6-Naphthol 
250, 131 

Weizen, Best. v. Chlorcholinchlorid in —halmen u. 
—kérnern, photom. 245, 194 

— — v. S (Gesamt-), titr., mit ADTA oder AGTA nach 
Salpetersadure-Perchlorsiiure-Oxydat. 244, 75 

Weizenproteine, Best. v. Disulfid- u. Sulfhydryl-Gehalt, 
titr. (amperom.-) 244, 75 


Wasserstoffperoxid — Wismut 


Wismut, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Pb 
250, 348 

— — — — Stérungen durch natiirliche Radioaktivitat 
244, 142 

— — atomfluorescenz-spektrom., mit elektrodenloser 
Jodentladungsrohre als Lichtquelle 247, 86 

— — colorim., in Leg., als Chlorwismutat mit Thio- 
caprolactam 247, 365 

— — — in Pb (Reinst-) 246, 60 

— — — mit Thiocaprylolactam 248, 186 

— — gravim., mit Glyoximen 247, 87 

— — — mit Largactil 247, 339 

— — — nach Fall. als bas. Wismutacetat aus homogener 
Lés. 246, 136 

— — in Cu- u. Tetraedritkonzentraten 244, 341 

— — in Fe (GuB-) u. Stahlen 246, 331 

— — mitfallungsanalyt.-photom., in Co u. dessen Salzen 
246, 67 

— — — in Zinksulfid hoher Reinh. 246, 79 

— — neben Metallen der H,S-Gruppe, diinnschicht- 
chromatog.-spektralphotom. 244, 330 

— — neben Pb u. Cd, papier-chromatog.-photom. 244, 331 

— — neben Pb u. Cu, papier-chromatog.-spektralphotom. 
248, 77 

— —neben U, Th u. Pb, Ringofenmeth. 245, 396 

— — photom., in Cu u. Ni, mit Xylenolorange 248, 222 

— — — in Fe u. Leg. 249, 339 

— — — in Stahl 244, 145 

— — — mit Methylenblau 249, 400 

— — — mit Xylenolorange 249, 150 

— — polarog., in Alkaliniobaten u. Niob(V)-oxid 244, 345 

— — — in Halbleiterleg. (Sn/Bi-) 250, 347 

— — — in Urin 247, 135 

— — — neben Cu u. Pb 245, 168 

— — spektralanalyt., in Zn 249, 332 

— — spektrog., in Bleitellurid 250, 348 

— — — in Pb 244, 206 

— — — in Zinkbadern 249, 333 

— — titr.-amperom., mit Diithyldimercaptothiopyron 
246, 136 

— — titr. bzw. -amperom., mit Isochinolin u. Jodid 
246, 322 [Or] 

— — titr. bzw. spektralphotom., mit Wismuthiolen 
247, 86 

— — titr. (dead-stop-)-komplexom. (ug-Bereich) 244, 60 

— — titr. (komplexom.-), neben In 247, 340 

— — titr., mit ADTA gegen Alizarinrot S 245, 321 [Or] 

— — — mit Diathyldithiocarbamidat u. Farbindicatoren 
248, 364 

— — titr.-potentiom., mit Thioacetamid 248, 185 

— — titr. (redox-) 246, 135 

— — titr.-spektralphotom., mit ADTA 247, 339 

— — UV-spektralphotom., mit Pyrrolidindithio- 
carbamidat 248, 69 

— — voltamm., in Cu 249, 89 [Or] 

— — vy. Ag-Spuren, photom., nach Samml. auf der Ober- 
flache eines frisch gefiallten Niederschlages v. p-Di- 
methylaminobenzylidenrhodanin 250, 64 

— Komplexb. u. Redukt. eines dimeren Phosphor/ 
Wismut-Heteropolymolybdats, spektralphotom. 
Untersuch. 250, 210 

— Nachw., mit Largactil 247, 339 

— radiochem. Trenn., extr., mit Dalzin u. ihre Anwend. 
auf geolog. Probleme 250, 268 


Wismut — Xylose 


— Trenn. v. In, Ga, Tl u. Sb, extr., mit alkylphosphorigen 
Sauren 245, 398 

— — v. Ni, siulen-chromatog. (verteilungs-) 249, 197 

— — v. Pb(II), siulen-chromatog. (kationenaustausch-) 
249, 151 

— — v. Po aus salpetersauren Lés., extr. 247, 89 

Wismut-212, Trenn. v. ?!2Pb, elektrophoret. (diinn- 
schicht-) auf kurzen Chromatosheet-Abschnitten 246,74 

Wismuthiol I, als Reagens fiir Se u. Te 250, 338 

Wismuthiole, als analyt. Reagentien. I. 246, 397 

— — II. Reaktion der Reagentien mit Wismut und 
seine quant. Best. 247, 86 

Wismutnitrat, Komplexzusammensetzung u. Stabilitat, 
ionenaustausch-chromatog. Untersuch. 244, 330 

Wolfram, Best., aktivierungsanalyt., in Leg. 248, 89 

— — — in Pflanzen (Ca-reichen-) 250, 75 

— — extr.-photom.,in V, mit Benzhydroxamsiure 246, 329 

— — fluorim., in W (fast reinem u. thoriumhalt.-) u. 
Co/Ni/Cr-Leg. 247, 366 

— — in Heteropolyverb., titr.-potentiom. bzw. spektral- 
photom. 249, 201 

— — in Leg. mit 8-Hydroxychinolin 249, 337 

— — in Mo, gegenstromextr. 247, 366 

— — in Silicaten u. natiirlichen Wassern 244, 147 

— — in Stahl, photocolorim. 247, 369 

— — — saulen-chromatog. (phasenumkehr -)-aktivierungs- 
analyt. 246, 66 

— — katalyt. 249, 403 

— — neben Mo, gravim. u. titr. kombin. 244, 143 

— — — in Ta, Nb u. deren Pentoxiden 247, 365 

— — neben TiO,, WO;, W,0; u. WO, 247, 90 

— — rdntgenfluorescenzanalyt., in Erzen 248, 235 

— — spektralphotom., als Wolframat durch Bild. v. 
Heteropolysauren 247, 342 

— — — in geolog. Proben 248, 95 

— — — mit Zephiramin (mikro) 248, 366 

— — spektrog., in Gesteinen, Berechn. der Nachweis- 
grenze 244, 190 

— — — in Mo, nach chem. Anreicher. 247, 375 

— — titr. (kompl.-), mit FeCl, im Ubersch. u. Riicktitr. 
mit ADTA in Gegenw. v. Sulfosalicylsiure 249, 403 

— — Vergl. einiger Meth. 250, 210 

— — y. F-, mit ionenspez. Elektrode 246, 63 


X 


Xanthin, Best., mikro 250, 155 

— Nachw. in Plasma, dinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 248, 283 

Xanthindehydrase, Best. in Milch 244, 76 

Xanthinoxydase, Best., fluorim. 247, 416 

Xanthogenate, Best., titr. (fallungs-), mit Kupfer(II)-salz 
244, 319 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., v. — niederer 
Alkohole 244, 202 

Xanthomanus pruni, Bioautographie auf Diinnschicht- 
Chromatogrammen 249, 271 

Xanthophyll, Best. in Pflanzen, saulen-chromatog.- 
spektralphotom. 247, 117 

Xanthurensiure, Best. in Harn, automat. 250, 142 

— radioakt., Best. in Harn 248, 402 

2,6-Xylenol, Best., titr._photom., mit Tetracyano- 
athylen 246, 39 
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— —v. H, u. O, nebeneinander, Vakuumschmelzmeth., 
gas-chromatog. 244, 144 

— — v. Hf, spektrog., Vakuum-cup-Losungsmeth. 
247, 366 

— — v. Metallspuren, aktivierungsanalyt. 249, 337 

— -- — polarog. 246, 63 

— — v. N (kombin.-) in —metallpulver, destillat.- 
colorim. 244, 209 

— —v. Nau. K, aktivierungsanalyt. (neutronen-)- 
ionenaustausch-chromatog. 244, 208 

— — v. Re, extr.-spektralphotom. mit Dimethylglyoxim 
244, 143 

— — vy. Si-Spuren, destillat., photom. 250, 264 

— Kompl. mit Azoxin S-Farbstoffen, potentiom. Unter- 
such. 250, 209 

— Nachw. neben Ta, Mo u. Nb, siulen-chromatog. 247,340 

— spektralphotom. Untersuch. der Los. der Komplex- 
verbind. v. — u. Mo(VI) mit Brenzcatechin in 
Anwesenh. v. ADTA 249, 403 

— Spurenanalyse, aktivierungsanalyt. 248, 229 

— Trenn. v. Nb-Leg. durch Ionenaustausch 249, 335 

— — vy. Re-Isotopen aus deuteronenbestrahlter —matrix, 
ionenaustausch-chromatog. 248, 229 

— — v. Re u. Mo, diimnschicht-chromatog. 249, 204 

— — — sdulen-chromatog. (verteilungs-) 246, 75 

— — y. Rh(VII) oder Mo(V1), diinnschicht-chromatog. 
249, 405 

Wolframat, Best. neben Molybdat, Perrhenat u. Fluorid, 
titr. (fallungs-) 248, 366 

Wolframbronzen, Best. v. Gd u. Eu, aktivierungsanalyt. 
(photonen-)-y-spektrom. durch Computer 246, 336 

— — v. La, Ho u. U, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
248, 229 

Wolframite, Best. v. Nb u. Ta, spektrog. 244, 150 

Wolframlegierungen, Best. v. Re in W/Re-Leg., spektral- 
photom., nach SaéureaufschluB 244, 144 

Wolframoxide, Best. neben TiO, u. W 247, 90 

Wolle, Best. v. Lanthionin, diinnschicht-chromatog.- 
photom. 247, 384 

— — — in —hydrolysaten 248, 250 

— — vy. Metallspuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
248, 250 

Wiistit, Best. v. Fe, coulom. 249, 345 


p-Xylenol, Oxydationsprodukte, Best. v. Terephthal- u. 
Toluidinsaure, titr.-potentiom. 250, 140 

Xylenolorange, Semixylenolorangegemisch, Trenn. u. 
Sdiuregleichgewicht 246, 270 

Xylol, Best. in Lésungsmitteln u. Industrieatmosphare, 
UV-spektralphotom. 250, 260 

— — in Luft 250, 58 

o-Xylol, Best. in Phthalsiureanhydrid, gas-chromatog. 
249, 321 

p-Xylol, Oxydationsprodukte, Analyse, polarog. 249, 222 

Xylole, Athylenbenzol—, Trenn. v. Chlorstyrolen 248, 388 

— Isomere, Best. in Mineraldldestillaten (,,straight-run“-), 
gas-chromatog. 248, 98 

— 2-Nitro-m— u. 4-Nitro-m—, Best., gas-chromatog. 
248, 213 

Xylose, Best. in Mucopolysacchariden, spektralphotom. 
245, 208 
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Y 


Yellon, Best., photom., mit Fe(III) 244, 287 

Ytterbium, Best. in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-), anionenaustausch-chromatog, y-spektrom. 
250, 268 

— — in SE-Proben, polarog. 249, 60 

— —neben Y u. Lu in Gegenw. v. La, Ce, Pr, Nd u. Sm, 
spektralphotom., mit Polyhydroxylalkoholen 248, 356 

Yttererden, Best., spektralphotom. (extr.-), als Thenoyl- 
trifluoroacetonate 250, 200 

Yttrium, Best., extraktionsfluorim., in La-Salzen 245, 
187 

— — photom., in Al-Leg., mit Oxin 246, 59 

— — — in Gesteinen, mit Arsenazo III nach antagon. 
Reextr. 248, 94 

— — — in U, Co, Cu, Fe, Zn, Cd u. Erzen, mit Chlor- 
phosphonazo DAL 246, 59 

— — — mit Chromazurol § (Spuren) 249, 147 

— — —neben Yb u. Lu in Gegenw. v. La, Ce, Pr, Nd 
u. Sm, mit Polyhydroxyalkoholen 248, 356 

— — spektrog., in Erzen u. Mineralien 249, 56 

— — — in Stahl 249, 53 

— — titr. (chelatom.-), neben Sc in Gegenw. v. 
Begleitelementen, gegen PAN 249, 147 

— — — neben Zr 246, 391 

— — v. Metallverunreinig., spektrog., mit Sifter- 
Elektrode 250, 345 


Z 


Zihl-Mef8verfahren, Optimierung des Arbeitens mit 
mit Strahlungsdetektoren 247, 325 

— Proportionalgaszahlrohr komb. mit Gas-Chromatog. 
zur Messung der Radioaktivitat v. *H- u. 4C-mark. 
Verb. 249, 251 

— s. auch Szintillations-Zahlverfahren 

Zahnschmelz, Best. v. CO,2- (mikro) 248, 124 

Zearalenon, Nachw. neben Aflatoxin u. Ochratoxin in 
Lebensmitteln 248, 399 

Zement, Analyse, Réntgenfluorescenz 248, 237 

— — schnelle Verf. 249, 348 

— Best. v. Ca in Rohmisch., réntgenfluorescenzspektrom. 
u. B-RiickstreumeBverf. 247, 376 

— —y. Cl- 248, 237 

— — v. Kalk (freiem-), thermogravim. 246, 76 

— — vy. Metallspuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
244, 152 

— — v. Mg mit Titangelb 249, 348 

— —v. Si, Al u. Ti, atomabsorptions-spektralphotom. 
244, 152 

— — vy. Sulfiden 249, 60 

— — y. V-Spuren, spektralphotom. 249, 348 

Zentrifugal- Verfahren, Gelfiltration viscoser Lés. 248, 46 

— kombin. mit Diinnschicht-Chromatog., Nachw. v. 
Kohlenhydraten u. org. Siuren 245, 339 

— Ultra—, Analyse v. Filmprotokollen v. Lipoproteiden 
des menschl. Serums mit niedrigem spezif. Gewicht 
244, 214 

— — Molekulargewichtsbest. im Mikrogrammbereich 
250, 313 


Yellon — Zink 


— Trenn. v. Am u. SE, siulen-chromatog. (verteilungs-), 
im System Tricaprylmethylammoniumthiocyanat/ 
Ammoniumthiocyanat 245, 173 

— — y. Cau. Y, ionenaustausch-chromatog. 246, 264 

— — vy. Se/La sowie Th/La, diinnschicht-chromatog. 248,71 

— —y. Sr, chem. u. radiochem. 244, 271 

Yttrium-90, Trenn. neben 1°La, *Eu u. *°Sr v. U, 
papier-chromatog., nach Impragn. mit Silicowolfra- 
maten 249, 395 

— — vy. Sr, elektrophoret. (diinnschicht-) auf kurzen 
Chromatosheet-Abschnitten 246, 74 

— — — extr. 247, 377 

— — — — mit Monoocty]-anilinobenzylphosphonat 
248, 356 

— — — Ringofenmeth. 248, 68 

Yttrium-8-hydroxychinolate, Untersuch, 248, 356 

Yttriumoxid, Best. v. Ce-Spuren, spektrofluorim. 248, 96 

— —v. Dy, kathodenluminescenzanalyt. 248, 96 

— —v. Dy, Eu, Sm u. Gd, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 249, 58 

— — v. P in — hoher Reinh. 248, 236 

— — y. SE, réntgenluminescenz-spektrom. 260, 54 

— — — spektrofluorim. 247, 79 

— — — spektrophosphorim. 246, 77 

— — vy. Tb, spektrofluorim. 250, 272 

— neutronenbestrahltes, Trenn. v. ®°Sr, extr. 247, 377 


Zimtsiure, analyt. Anwend. II. Abtrenn. vy. Zr vy. Fe, Al, 
Cr u. a. Elementen 248, 78 

— — XII. Die Grundlagen der Trenn. u. Best. v. 
Metallen 248, 59 

— 4-Cyano—, polarog. Verhalten 248, 386 

Zink, Aquokomplexe, voltamm. Untersuch. in Methanol 
248, 56 

— beschichtete Al-Platten, Best. v. Zn, Cu, Ni u. Fe, 
rontgenspektrom. 249, 333 

— Best., aktivierungsanalyt., in Erzen (Pb/Zn-) 244, 343 

— — — in Ga (hochreinem-) 248, 75 

— — — neben Cu, Cd u. Hg in biolog. Material 247, 134 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Al-Leg. 248, 224 

— — — in Bier 248, 109 

in biolog. Material 246, 212 

— — — in Cd 246, 327 

— — — in Hisenerzen 249, 346 

— — — in Futtermitteln 244, 155 

— — — in Glasern 248, 237 

— — — in Lebensmitteln 248, 390 

— — — in Mineralien (sulfid.-) 244, 344 

— — — in Mineralrohstoffen 246, 72 

— — — in Pflanzen 248, 102 

— — — in Plasma 248, 279 

— — — in Schmierdlen 244, 349 

in Serum 249, 273 

— — — in tier. Gewebe versch. Gehirnabschnitte 246, 213 

— — — in Wasser (Salz-) 244, 139 

— — — neben Pb- u. Ag-Spuren in Bodenproben 248, 
325 [Or] 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


Zink — Zinkgelb 


— — colorim., in Bodenproben u. Pflanzen, mit Zincon 
250, 73 

— — — in Pb (Reinst-), mit Dithizon 246, 60 

— — coulom., mit Hg(II)-DTPA-Komplex 247, 74 

— — coulom.-titr., mit La(III) 250, 51 

— — extr., mit Isobutyldiantipyrylmethan unter Ein- 
fiihr. eines Zwischenelementes 246, 391 

— — fallungsanalyt. (mit-), in Kupfersalzen 246, 78 

— — flammenphotom. (10-1 bis 10-14 Mol) 248, 68 

— — fluorim., in biolog. Flissigkeiten 245, 200 

— — — mit N-8-Chinolyl-p-toluolsulfonamid 247, 77 

— — — mit Dibenzothiazolylmethan 249, 390 

— — gravim., in Messing, mit 2-(0o-Hydroxypheny])- 
benzoxazol 249, 389 

— — in Al-Leg., extr., mit benzol. TOPO-Lés., titr. 
(komplexom.-) 250, 264 

— — in Blut u. Gewebe 249, 275 

— — in Leg. (Mg-), extr., titr. (komplexbildungs-) 
244, 141 

— — in TiO,, titr.-potentiom. bzw. polarog. (kathoden- 
strahl-) 246, 358 [Or] 

— — isotopenverdiinnungsanalyt. (substéchiom.-) 244, 
272 

— — katalyt. (mikro) 248, 69 

— — neben Cd, siulen-chromatog. (kationenaustausch-), 
gravim. 244, 394 [Or] 

— —neben Co, Cu, Mn u. Mg, siiulen-chromatog. 246, 
142 

— — neben Cu u. Ni in biolog. Systemen u. natiirl. 
Wassern, dinnschicht-chromatog.-reflexionsspektral- 
photom. 248, 65 

— — neben Ni, As, Mn, Cu, Co, Cd u. Hg, ionenaustausch- 
chromatog.-titr. 244, 285 

— — papier-chromatog., in Ferriten (Ni/Zn-) 246, 66 

— — photom., in Cd-Metall 248, 223 

— — — in Cu, mit Dithizon 244, 141 

— — — in Harn u. Serum 248, 279 

— — — in Organosiliciumharzen, mit Piperidinium- 
pentamethylendithiocarbamidat 248, 102 

— — — in Wasser (Spuren) 248, 220 

— — — mit Chromazurol § u. Zephiramin 247, 93 

— — — neben Cu u. Co, mit Oxinblau 244, 272 

— — polarog., in Al 244, 142 

— — — in Al-Bronze 246, 58 

— — — in Al-Puder (gesint.-) 248, 224 

— — — in Co 249, 340 

— — —inCuu. Sb 250, 344 

— — — neben Co in Thioharnstoff/Thiocyanat-Medium 
247, 94 

— — — neben Glycin 244, 272 

— — réntgenfluorescenzspektrom., in Zinkselentellurid- 
Einkristallen 248, 238 

— — — in Zn-beschichteten Al-Platten 249, 333 

— — — neben V-, Cr-, Mn-, Fe-, Co-, Ni- u. Cu-Spuren 
in Wasser (Meer-) 249, 47 

— — réntgenradiom., in pyritisierten Erzen 249, 56 

— — spektralpolarim. 249, 145 

— — spektrog. 249, 389 

— — — in Bronze v. Typ AZN-10-4-4 246, 57 

— — — in Indiumarsenid 247, 373 

— — titr.-amperom., mit ADTA bei Verwend. v. 
Oxalat. als Maskierungsmittel 250, 198 

— — —neben Cd u. Cu, mit Dalzin 247, 74 

— — titr. (jodom.-), in Zn-Organoverb. 249, 212 
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— — titr. (komplexom.-), in Al-Leg. 244, 391 [Or] 

— — — in Bronzen 249, 332 

— — — in Cd u. Zn-halt. Gem. 248, 223 

— — — in galvan. Badern neben Alkalicyaniden 
(schrittweise) 244, 141 

— — — in Zn-Konzentraten 247, 76 

— — — neben Co, Mn, Pb u. Ca in Naphthenatgem. 
246, 339 

— — — neben Cu 248, 64 

— — —neben Mn sowie Ca u. Mg in Abwasser (Gruben-) 
246, 52 

— — —neben Pd 249, 389 

— — — -MHz 248, 70 

— — — thermom. (katalyt.-) 249, 302 [Or] 

— — voltamm., in HNO, (hochreiner-), neben Pb, Cd u. Cu 
245, 188 

— — v. Ag in hochreinem —, photom. (katalyt.-) 
(Spuren) 248, 223 

— — y. Ag oder Cu (ppm), elektrolyt., photom. 249, 
386 

— — v. Ag u. Co, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
250, 344 

— — v. Be, extr.-photom. 244, 141 

— — vy. Cd, atomabsorptions-spektralphotom. 246, 327 

— — — colorim., mit 2,2’-Bisbenzthiazolin 249, 390 

— —v. Fe, spektralphotom. 244, 340 

— — v. Metallspuren, spektrochem. 249, 332 

— — y. Ni-Spuren, als Dimethylglyoximkompl. 248, 224 

— — v.S in —konzentraten, titr. 249, 342 

— — vy. Y-Spuren, photom. (extr.-) mit Chlorphos- 
phonazo DAL 246, 59 

— Extr. mit aliphat. Monocarbonsauren 250, 197 

— — mit Diphenylthiocarbazon, HinfluB zusatzlicher 
Komplexbildner auf die Geschwindigkeit 250, 197 

— — mit substituierten 8-Hydroxychinolinen 247, 77 

— FormguB, Analyse, atomabsorptions-spektroskop. 249, 
51 

— inversvoltamm. Verhalt. in pyridinhalt. Grundlés. 
246, 1 [Or] 

— Kompl. mit Chromotrop 2R 250, 53 

— — mit Dithiocarbaminoessigsaure, polarog. u. 
potentiom. Best. der Stabilitatskonstanten 248, 77 

— — mit 1,10-Phenanthrolin u. 8-Hydroxy-chinolin, 
extr. Untersuch. 248, 354 

— — mit Trikaliumaquotrihydroxytetracyano- 
molybdat(IV), amperom. u. konduktom. Untersuch. 
248, 370 

— Magneson CHS als Reagens fiir — 249, 344 

— Nachw., Anreicher. des Chelats mit Zincon an 
Anionenaustauscherkérnchen (mikro) 247, 76 

— — diinnschicht-chromatog.-densitom. 250, 197 

— — in Luft, Ringofenmeth., mit Reagens-Kreide 
244, 325 

— — mit Chlorindazon DS (Spuren) 244, 312 [Or] 

— Phosphatfall. (Spuren), polarog. Untersuch. 250, 197 

— Trenn. v. Cd, Fall. mit Pyrophosphatlés. 247, 77 

— — — Jonenaustausch in HBr 249, 333 

— —y. Fe(III), papier-chromatog. 244, 127 

— — vy. Ge aus —lés., Fall. mit Tannin 247, 83 

— — y. Mn, anionenaustausch-chromatog. 249, 203 

— — v. Sb durch Ionenaustausch 249, 334 

Zinkbad, Best. v. Sn, Cd, Bi, Sb, As u. Pb, spektrog. 
249, 333 

Zinkgelb, Best. v. K,Cr,0,, konduktom. 249, 59 
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Zinklegierungen, Analyse v. Cu/Zn-Leg., spektrog., 
Einfilu8 der Struktur u. ,,dritter““ Komponenten auf 
die Ergebnisse 245, 181 

— Best. v. Be, photom. 246, 58 

— — — — 249, 332 

— — v. Cu, Pb u. Cd in 0—1°/, Cu halt. Druckgu8—, 
polarog. 250, 193 [Or] 

Zinkorganoverbindungen, Best. v. Zn, titr. (jodom.-) 
249, 212 

Zinkoxid, Best. in Zinksulfidluminophoren, titr. 246, 79 

Zinksulfat, Elektrolytlés., Best. v. Mo- u. Re-Spuren, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 249, 61 

— — — v. Te-, Se-, As- u. Sb-Spuren (simultan), 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 249, 61 

— Nachw. v. Cu (mikro) in —lés., Mitfall. mit Zink- 
phosphat 248, 240 

Zinksulfid, Best. v. Bi-, In-, Fe-, Tl-, Ga-, Cu-, Cd- u. 
Pb-Beimeng., mitfallungsanalyt., photom. 246, 79 

— — v. ZnO, titr., nach K. Fischer 246, 79 

Zink/Vanadium-Produkte, Best. v. Tl(III), quant. 
Extraktion 249, 348 

Zinn, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), in Ga 
(hochreinem -) 248, 75 

— — — in Gesteinen 250, 208 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in Bier 248, 109 

— — — in Sn-Erzen u. Konzentraten, mit Lachgas/ 
Acetylen-Flamme 248, 234 

— — — neben Fe, Sb u. Al in Cu/Pb-Leg. 249, 54 

— — colorim., mit PAR 250, 203 

— — — mit Phenylfluoron 247, 332 


— — extr., mit Isobutyldiantipyrylmethan unter Hinfiihr. 


eines Zwischenelementes 246, 391 

— — fallungsanalyt., an Mangandioxid, in Cu-Leg. 
250, 344 

— — flammenphotom. 248, 76 

— — gas-chromatog., in Zircaloy 247, 301 [Or] 

— — in Eisen (GuB-) 250, 351 

— — in Ni, durch Isotopenaustausch 246, 332 

— — neben Te u. Sb mit Butylrhodamin S 250, 63 

— — photom., in Erzen, Gesteinen u. Mineralien, mit 
Salicylidenamino-2-thiophenol 246, 69 

— — — in Fe-Metallen, mit Phenylfluoron 248, 230 

— — — in Lebensmittel-Dosenwaren, mit Quercetin 
250, 214 

— — — in Lebensmitteln (30—150 ug) 247, 406 

— — — in Metallen u. Leg. 246, 60 

— — — in Mo-halt. Stahl mit 3’-Pyridylfluoron 249, 
179 [Or] 

— — — in Pb (Fein- u. Hiitten-) 244, 103 [Or] 

— — — in Pb u. Sb-halt. Pb-Leg. 248, 173 [Or] 

— — — in Pb-Leg. 248, 91 

— — — in Stahl, mit 3’-Pyridylfluoron 245, 137 [Or] 

— — — in U/Al/Mo/Sn-Leg. 249, 334 

— — — in Zr-Leg. 248, 227 

— — polarog., in Al-Leg. 248, 224 

— — — in Saft (Dosen-) 250, 217 

— — réntgenspektrom., in Leg. (Sn/Pb/Sb-) 245, 304 
[Or] 

— — — in Sn-Organoverb. 249, 211 

— — — in Ti-Leg. 249, 335 

— — spektralanalyt., in Cd 249, 333 

— — — in Zn 249, 332 

— — spektrog., in Bleitellurid 250, 348 

— — — in Bronze v. Typ AZN-10-4-4 246, 57 


Zinklegierungen — Zirkonium 


— — titr., (chelatom.-), in org. Metallsiliciumverb. 
248, 375 

— — titr. (komplexb.-), -thermom., mit NaF 247, 71 

— — voltamm., neben Pb 250, 178 [Or] 

— —v.8-Spuren 250, 348 

— — vy. Sb, aktivierungsanalyt. (neutronen-), unter 
Verwendung eines inneren Standards 250, 347 

— elektrochem. Kontrolle v. einem passiven —tberzug 
auf Blech 246, 335 

— Reagentien f. Sn(II)/Sn(IV)-Gem. 244, 277 

— Spektralanalyse 249, 51, 151 

— voltamm. Untersuch. des Aquodiathylzinn(IV)/ 
Polydiathylzinn(II)-Systems 248, 76 

Zinn (I), Best. in Zinkbidern, spektrog. 249, 333 


— — titr. (chelatom.-), -thermom. (katalyt.-) 249, 302 [Or] 
— — titr. (potentiom.-), mit Kaliumhexacyanoferrat(III)- 


Los. 244, 276 

— Nachw. neben As(IIJ) u. Sb(III), diinnschicht- 
chromatog., als Pyrrolidindithiocarbamidate 249, 196 

— — Tipfelreakt. mit Triphenyltetrazoliumchlorid 
248, 361 

Zinn(IV), Best., photom., mit Brenzcatechinviolett, 
Empfindlichkeitssteigerung durch Cetyltriammonium- 
bromid 244, 277 

— — — Reagentienvergl.: Himatoxylin, Phenylfluoron, 
Quercetin, Brenzcatechinviolett, 4-(a«-Pyridylazo)- 
resorcin, Xylenolorange, 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 
u. p-Nitrobenzolazobrenzcatechin 244, 277 

— — polarog., in Cd (Spuren) 250, 62 


— Extr. aus salzsaurer Los. mit Tetra-n-hexylammonium- 


chlorid in Athylendichlorid 247, 333 

Zinnbronze, Analyse, spektrog. 248, 90 

Zinnchloride, org. —, Best., titr. (potentiom.-) mit 
Tetraphenylarsoniumchlorid in Acetonitril 244, 69 

Zinnlegierungen, Analyse 249, 335 

— Best. v. Sb in Sn/Pb-Leg., titr. (amperom.-) 244, 337 

Zinnorganoverbindungen, n-Alkyl—, Nachw., diinn- 
schicht-chromatog. 248, 375 

— Best., gas-chromatog. 249, 315 


— — v. Mono- u. Dialkylzinnverb. in PVC, titr. 247, 121 


— — v. Sn, réntgenspektralanalyt. 249, 211 

— Dibutyl— u. Dioctyl—, Best. v. Dialkylzinngruppen, 
titr.-amperom. 249, 35 [Or] 

— schwefelhalt., Best., titr. (thiomercurim.-) 248, 376 

Zinnoxid, Best. in Cu-Leg. 250, 263 

Zinnschlacke, Best. v. Ta, r6ntgenfluorescenzanalyt. 
249, 60 

Zinntelluride, Analyse, titr., automat. 248, 361 


Zirealoy, Best. v. Hf, isotopenverdinnungsanalyt. 248, 91 


— — v. Sn, gas-chromatog. 247, 301 [Or] 

— — v. %U, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 248, 227 

Zirkonium, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
neben Hf 250, 205 

— — gravim., als Kupferronat 249, 194 

— — — mit 3-Nitrophthalsiure 248, 362 

— — —neben U, Pb, SE, Pt u. a. Metallionen, mit 
Tropiolin O u. Tropiolin OOO 245, 323 


— — in Hf, réntgenog., nach ionenaustausch-chromatog. 


Trenn. (Spuren) 248, 227 

— — in Leg., réntgenabsorptions-spektrom. 247, 364 

— — in Leg. (Nb-), siulen-chromatog., titr. (kom- 
plexom.-) 246, 329 

— — in U, extr., mit N-Benzoyl-N-phenyl-hydroxy]l- 
amin 249, 50 


Zirkonium — Zucker 


— — neben Hf (simultan), mit Diantipyrylmethan 
249, 194 

— — photom., durch Extr. des Zirkonium(IV)/Alizarinrot 
S-Komplexes mit Tri-n-octylammoniumchloracetat 
249, 194 

— — — in Leg 244, 207 

— — — — 246, 328 

— — — in Stahl u. seinen Gefiigebestandteilen 250, 351 

— — — mit Gallocyanin MS 244, 328 

— — — mit Picramin CA 248, 362 

— — — mit Quercetagetin 248, 77 

— — —neben Begleitionen, mit Glycinkresolrot 250, 200 

— — — neben Hf in Nickelleg., mit Xylenolorange 
250, 204 

— — polarim. 249, 194 

— — réntgenfluorescenzanalyt., in Leg. (techn.-) 244, 
36 [Or] 

— — — in Sanden u. Konzentraten (Zr-halt.) 248, 95 

— — — in Ti-Leg. 249, 335 

— — titr. (kompl.-), in Leg. (Nb) 244, 143 

— — — in Nb- u. Ta-enthaltenden Proben 247, 375 

— — — mit Dithizon als Indicator 248, 362 

— — — neben Ni in Leg. 248, 362 

— — —neben Y 246, 391 

— — — unter Beriicksichtig. der Polymerisation 246, 
391 

— — — Untersuch. v. metallochromen Indicatoren 
248, 78 

— — titr. (potentiom.-), in Ammoniumhexafluoro- 
zirkonat-Lés., neben NH,* u. F- 244, 346 

— — vy. B, spektralphotom. 250, 349 

— — vy. Hf, aktivierungsanalyt. (neutronen-), zer- 
stérungsfrei 248, 92 

— — — roéntgenog., nach ionenaustausch-chromatog. 
Trenn. 248, 227 

— — v. Nb, spektralphotom., mit 4-(2-Pyridylazo)- 
resorcin 246, 61 

— — — — 248, 227 

— —v. O,, H, u. N, 250, 348 

— — vy. SE, spektrochem., im Kathodenbereich 250, 264 

— — vy. U, spektrophotom. 249, 335 

— Depolymerisierung fiir die Photometrie mit 
Arsenazo III 249, 398 

— Extr. als Sulfatokompl. mit Gem. v. org. Lésungs- 
mitteln 246, 391 

— — mit Tributylphosphat aus Lés. v. Salpetersaure/ 
Perchlorsiure-Gemischen 244, 329 

— Kompl. mit Alizarinrot S, voltamm. u. spcktral- 
photom. Untersuchung 244, 278 

— — mit Chromotrop 2 R 250, 53 

— — mit Trioxyfluoronen (H,) 249, 398 

— Sauerstoff-Verhaltnis, Best. in ZrO, 247, 374 

— Trenn. v. Fe, Al, Cr mit Zimtsaure 248, 78 

— — vy. Nb-Leg. durch Ionenaustausch 249, 335 

— —v. U, Tiu. Th, papier-chromatog., iiber die Thio- 
cyanatkompl. 247, 84 

Zirkonium-95, Trenn. neben **Nb v. anderen Radio- 
nukliden 247, 84 

— — v.™Nb 247, 84 

— — — extr.-chromatog. 249, 194 

Zirkoniumearbid, Best. v. C 250, 63 

Zirkoniumdioxide, Best. v. O/Zr-Verhaltnis 247, 374 

Zirkoniumfluorid, Komplexbildung in sauren Lés., 
amperom. Untersuch. 246, 400 
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Zirkoniumlegierungen, Analyse, réntgenfluorescenz- 
analyt. 248, 227 

— Best. v. B, spektralphotom. 250, 349 

— — v. H,, O, u. N, 250, 348 

— — v. Sn, spektralphotom. 248, 227 

— -— v. U, réntgenfluorescenzanalyt. 249, 335 

— — — spektrophotom. 249, 335 

Zirkoniumnitrat, Best. v. Ni-Spuren, extraktionsphotom. 
mit 1,2-Cycloheptan-diondioxim 249, 348 

Zirkoniumnitrid, Phasenanalyse 250, 271 

Zirkoniumoxid, Best. in Cu-Leg. 250, 263 

Zirkoniumschwamm, Best. v. ?°U, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 248, 227 

Zirkoniumverbindungen, Eigenschaften v. analyt. 
interessanten — 249, 194 

Zoalen (8,5-Dinitro-o-toluolamid), Best. in Futtermitteln 
250, 286 

Zucker, Analyse, gas-chromatog. 245, 339, 340 

— — v. mark. anomer. Methylarabinosiden u. Methyl-a- 
pD-Mannosid, gegenstromextr. 247, 352 

— Best., colorim., auch nach papier-chromatog. Trenn. 
245, 340 

— — — v. furfurolbildenden —, mit Azulen 246, 35 

— — gas-chromatog., in Mucopolysaccharid-Hydrolysaten 
246, 36 

— — — in waBr. Lés. 248, 373 

— — — neben mehrwert. Alkoholen in perjodatoxyd. 
Polysacchariden 248, 208 

— — in Kakaopulver, diinnschicht-chromatog., zwei- 
dimenional 248, 115 

— — in Lebensmitteln neben Alditolen 248, 260 

-—— — in Melasseprodukten, v. Gesamt— u. Invert— 
248, 260 

— — in Zuckerriben, gravim., mit Dosierwaage nach 
Reyers 246, 153 

— — v. Di- u. Trisacchariden, séulen-chromatog.- 
photom. 247, 109 

— — v. Malto-, Oligo- u. Megalosacchariden, diinn- 
schicht-chromatog. 246, 151 

— 4C-mark., gas-chromatog. Ausbeute 248, 381 

— Charakteristica v. Protium— u. Deuteriumtrimethyl- 
silyl— 248, 382 

— Derivate, Nachw. in Glykoproteiden, papier- 
chromatog. 249, 221 

— 2-Desoxy—, Nachw. auf Chromatogrammen u. 
Pherogrammen durch Fluorescenz 249, 221 

— dinnschicht-chromatog. Identifiz. als methyl. 
Methylglykoside 248, 382 

— Flavonglykosid—, Best., chromatog.-densitom. 
246, 408 

— Identifiz. in Sellerie 247, 390 

— Nachw., dinnschicht-chromatog., in Harn 248, 404 

— — — in pharmazeut. Praparaten 248, 118 

— — — mit densitom. Auswert. 247, 109 

— — in Pflanzen mit quant. Auswert. 247, 382 

— — papier-chromatog. 249, 221 

— — — durch die p-Anisidin/Perjodat-Reaktion 248, 
210 

— — — in Glykoproteiden 249, 221 

— — papier- u. diinnschicht-chromatog., radiomark. 248, 
210 

— Nachw. u. Identifiz. v. Zwischenprodukten des Pentose- 
phosphat-Cyclus u. verwandten Verbind. 248, 210 

— Oxydat. mit Kupfer(III) 247, 352 
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Zucker (Forts.) 

— reduzierende, Best., colorim., mit alkal. Ferricyanid- 
Reagens (mikro) 247, 352 

— — — in Bier, autom. 249, 260 

— — — in Pflanzenmaterial, atomabsorptions-spektral- 
photom. 248, 103 

— Trenn., siiulen-chromatog. 248, 210 

— — — neben Zuckeralkoholen u. Aldehyden im Gem. 
249, 219 


Zucker — Zuckersauren 


— — v. Disacchariden, gas-chromatog. 246, 152 

Zuckeracetale, Trenn. v. Isopropylidenacetalen, sdulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) 248, 210 

Zuckeralkohole, s. Polyalkohole 

Zuckerphosphate, Trenn., siulen-chromatog. 246, 35 

Zuckerriiben, Best. v. Zuckergehalt, gravim., mit 
Dosierwaage nach Reyers 246, 153 

Zuckersiuren, Best. v. Oligogalakturonséure, gas- 
chromatog. 249, 282 


Rebrints Keprints 


Rinladung zur Subskription 


Graebe: Geschichte 
der organischen Chemie 


Erster Band einer Darstellung in zwei Monographien 

Von Carl Graebe 

Reprint der Erstauflage Berlin 1920. X, 406 Seiten 

Subskriptionspreis bis zum 30. 9. 1971. Gebunden DM 48,—-; US $ 13.20 
Spaterer Ladenpreis: Gebunden DM 56,—; US $ 15.40 


Walden: Geschichte 
der organischen Chemie 
seit 1880 


Zweiter Band zu Graebe: ,,Geschichte der organischen Chemie‘ 

Von Paul Walden 

Reprint der Erstauflage Berlin 1941. XIV, 946 Seiten 

Subskriptionspreis bis zum 30. 9. 1971: Gebunden DM 84,—; US $ 23.10 
Spaterer Ladenpreis: Gebunden DM 96,—; US $ 26.40 


Die Nachdrucke sind abhangig von dem zeitgerechten Eingang einer 
genligenden Anzahl von Bestellungen 


Diese Geschichte der organischen Chemie, die bis zum Jahr 1940 reicht, kann 
angesehen werden als ,,Handbuch der klassischen Probleme der organischen 
Chemie“. 

Band 1 schildert die ,,Sturm- und Drangperiode und kampferische Jugend- 
zeit’ der wissenschaftlichen organischen Chemie; dieser Band von Carl Graebe 
faBt nicht nur die Resultate der experimentellen und theoretischen For- 
schungen zusammen, sondern der Verfasser zeigt auch, in welcher Form jene 
Ergebnisse verdffentlicht wurden. So gebraucht er — heute eine unerschopf- 
liche Fundgrube — in seinen Darlegungen mit Vorliebe Ausdriicke und Be- 
zeichnungen der Originalabhandlungen. 

Walden kam von der physikalischen Chemie her. Er schreibt, er sei an der 
, Elektrifizierung“ der organischen sogenannten Nichtelektrolyte beteiligt ge- 
wesen. In seiner Darstellung gelang es Walden, nicht nur die grofen Linien 
und die Entstehung grundlegender Forschungen herauszuarbeiten, sondern er 
schildert auch moglichst vollstandig die Objekte der chemischen Arbeit und 
die Forscher selbst unter genauer Angabe der Literatur. 


@ Bitte Prospekt anfordern! 


Springer-Verlag Berlin - Heidelberg - New York 


SPRINGER-VERLAG 


BERLIN: HEIDELBERG: NEW YORK 


Moesta: Chemisorption 
und lonisation in Metall- 
Metall-Systemen 


Von Dozent Das Studium von Metall-Metall-Systemen hat seit langer 
Dr. Hasso Moesta, Zeit die wichtigsten theoretischen Vorstellungen uber 
Institut fiir Physikalische Adsorption und Chemisorption geliefert. Man denke 
Chemie der Universitat z.B. an die Langmuir-Isotherme oder an die Vor- 
Bonn stellung von der ionischen Bindung adsorbierter 


Molekeln. Gegenwartig ist es die Quantentheorie der 
Adsorptionsbindung, die gerade an diesen Systemen 


Mit 102 Abbildungen wesentliche Fortschritte macht. 

VIII, 232 Seiten Die praktisch-technische Bedeutung der Metall-Metall- 
Gr.-8°. 1968 Systeme erstreckt sich von der Gewinnung elektrischer 
Gebunden DM 58,— Energie aus Kernreaktoren oder Sonnenstrahlung iiber 
US $ 14.50 Ionenantriebe fiir Raumfahrzeuge bis zum Spuren- 


nachweis halogenierter organischer Verbindungen. Die 
Literatur tiber diese Systeme ist weit verstreut und haufig 
widerspriichlich. Weder der wissenschaftlich Arbeitende 
noch der Entwickler oder Ingenieur verftigt iiber eine 
bequeme Informationsquelle. 
Der Zweck des Buches ist daher, sowohl die wesent- 
lichen experimentellen Tatsachen als auch die gedank- 
lichen Grundlagen zur kritischen Beurteilung publi- 
zierter Arbeiten zu liefern. Das experimentelle Material 
ist in zahlreichen Tabellen und Abbildungen zusammen- 
M@ Bitte Prospekt gefaft. Die Behandlung der Theorie erstreckt sich auch 
anfordern! auf Probleme, die noch nicht véllig gelést sind. 
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